中 国 机 械 工 业 年 星系 列 分 册 


中 国电 器 工业 年 全 
1999 


Ee LD Ne OE EHE A 


Ht |e] HL ote Eo pp 2 * 


C) 


机 械 工业 出 版 社 


ISBN 7-111-07394-0 


L 


2 787111 073949 > 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 

中 国电 器 工业 年 鉴 / 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编 辑 委 员 会 编 , 
一 北京 ， 机械 工业 出 版 社 ，1999. 12 

(中 国 机 械 工 业 年 鉴 系列 丛书 ) 

ISBN 7 一 111 一 07394 一 0 

I. 中 … 1. Pe Oo. 电 怖 工业 一 中 国 
一 1999 一 年 鉴 W.F426.6—54 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (1999) 第 54997 号 
广告 经 营 许可 证 ， 京 工商 广 临 字 99151 号 


机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ， 邮 政 编码 100037) 
北京 林业 大 学 印刷 厂 印刷 。 新 华 书店 北京 发 行 所 发 行 
1999 年 12 月 第 1 版 。1999 年 12 月 第 1 次 印刷 
787mm X 1092mm!/;, ° 24. 375 印张 。16 插页 。665 FF 
国内 定价 ，100. 00 元 


RKE 


国家 机 械 工业 局 局 长 


”全 国政 协 常委 


全 国人 大 财经 委员 会 委员 


国家 机 械 工业 局 副 局 长 


机 械 工业 信息 研究 院 院 长 


编 辑 委 员 (以 下 按 姓氏 笔画 排列 ) 


THE 
马 敏 修 


TEP 
X 成 


EXX 


Bind 
R A 


任 才 方 
孙 元 勋 


XU FER, 
Bere 


国家 机 械 工 业 局 办 公 室 副 主 
任 

国家 有 色 金 属 工业 局 行业 管 
理 司 副 司 长 

公安 部 消防 局 总 工程 师 

中 国 福 马 林业 机 械 集 团 有 限 
公司 总 经 理 

国家 机 械 工 业 局 企 事 业 改 革 
司 司 长 

建设 部 综合 财务 司 副 司 长 
中 国 石 化 物资 装备 公司 副 经 


理 
国家 电力 公司 电力 机 械 局 局 
长 


国家 机 械 工业 局 办 公 室 主任 
中 国 地 质 装备 总 公司 总 经 理 
中 国 石油 物资 逆 备 总 公司 副 
总 经 理 

水 利 部 机 械 局 副 局 长 

中 国航 天 科技 集团 公司 研究 
发 展 部 副 部 长 

国家 统计 局 工业 交通 统计 司 
司 长 

国家 机 械 工 业 局 人 事 司 司 长 
农业 部 农 妊 局 副 局 长 

中 国 煤炭 机 械 工业 协会 理事 
长 


孙 腾 恨 
严 È 
杜 文 华 


杨 HE 
印 建 刚 


EBR 
RANE 
柳 仁 德 


金 学 方 
HEF 
RAF 
顾 仲 潮 


ze M 
黄 英 达 
传 兰 生 


廉 级 二 
PETERS 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 


国家 石油 和 化 学 工业 局 中 国 化 工 
装备 总 公司 总 经 理 

国家 轻工业 局 中 国 轻 工 机 械 总 公 
司 总 经 理 

中 国 机 械 进 出 口 (集团 ) 有 限 公 
司 总 裁 办 公 室 主任 

国家 机 械 工 业 局 规划 发 展 司 司 长 
中 国 核 工业 总 公司 计划 与 经 营 开 
发 局 副 局 长 

交通 部 公路 管理 司 副 司 长 

中 国 船 舶 工业 总 公司 综合 计划 局 
局 长 

中 国 纺织 机 械 器 材 工 业 协 会 副 理 
事 长 

教育 部 条 件 装备 司 副 司 长 

国家 机 械 工 业 局 行业 管理 司 司 长 
中 国 地 震 局 规划 财务 司 司 长 

中 国航 空 工业 第 一 集团 公司 发 展 
计划 部 部 长 

中 国 铁路 机 车 车 辆 工业 总 公司 副 
国家 科学 技术 部 国家 科学 技术 奖 
励 工 作 办 公 室 主任 

机 械 工 业 信 息 研 究 院 总 工程 师 
中 国 建材 技术 装备 总 公司 总 经 理 
国家 机 械 工 业 局 总 工程 师 


主 任 


委员 
Pi RE Hh 


副 主 任 委 员 


B iT 


WEA 
= if 
田 雨 时 
左 长 林 
陈 桐 兴 


中 国电 器 工业 年 鉴 执行 委员 会 


中 国电 器 工业 协会 理事 长 


中 国电 器 工业 协会 常务 副 理事 长 
国家 机 械 工 业 局 规划 发 展 司 副 司 长 
哈尔滨 电站 设备 集团 公司 董事 长 


东北 输 变 电 集 团 公司 总 裁 


广东 科 龙 电器 股份 有 限 公 司 副 总 裁 


中 国电 器 工业 协会 秘书 长 
中 国电 器 工业 协会 副 秘书 长 
中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 
中 国电 器 工业 协会 副 秘 书 长 
发 电机 分 会 、 大 电机 分 会 秘 
书 长 

汽轮机 分 会 秘书 长 

电站 锅炉 分 会 秘书 长 

水 电 设备 分 会 秘书 长 
电站 辅 机 分 会 秘书 长 

内 燃 发 电 设备 分 会 秘书 长 
高 压 开 关 分 会 秘书 长 
变压器 分 会 秘书 长 
电工 陶瓷 分 会 秘书 长 

电力 电容 器 分 会 秘书 长 

电 控 配 电 设备 分 会 秘书 长 
通用 低压 电器 分 会 秘书 长 
电力 电子 分 会 秘书 长 

Bis ae HS, a ot > BD BS 


姚 武 
赖 静 
VALE 


F g 
徐 建 和 
易 志 华 
Fe TR FE 
EKR 
R fil 
HLR 
张 传 富 
ERR 
R JI 
于 同 双 
梁 永 各 
陈 金 柱 
周 美 龙 
陈 继 龙 


继电器 及 甚 闭 置 分 会 秘书 长 
工业 日 用 电器 分 会 秘书 长 
电 恬 附件 及 家 用 控制 右 分 会 
秘书 长 

牵引 电气 设备 分 会 秘书 长 
电炉 及 工业 炉 分 会 秘书 长 
电焊 机 分 会 秘书 长 
焊接 材料 分 会 秘书 长 

分 马力 电机 分 会 秘书 长 

中 小 型 电机 分 会 秘书 长 

微 电 机 分 会 秘书 长 
电动 工具 分 会 秘书 长 

电线 电缆 分 会 秘书 长 
绝缘 材料 分 会 秘书 长 

铅 酸 蓄电池 分 会 秘书 长 
电工 合金 分 会 秘书 长 

电工 专用 设备 分 会 秘书 长 
电 碳 分 会 秘书 长 
工业 锅炉 分 会 秘书 长 


《中 国电 器 工业 年 鉴 》 编 辑 出 版 工作 人 员 


总 fi 
副 总 编辑 
编辑 部 主任 
责任 编辑 
发 行 负责 人 
广告 负责 人 


傅 兰 生 
Wo 锐 
ERE 
ak Ag #8 
江 A 
王 亚 水 


编辑 部 地 址 ”北京 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 100037 


E-mail cmiy@mail. machineinfo. gov. cn 


i (010) 68326039 
A (010) 68326039 


COBB 2s TW S 1999 


> 汉 锅 炉 股份 有 限 公司 (以 下 简称 武 锅 ) 是 经 国 
“家 批准 成 立 的 外 商 投 资 上 市 公 * 司 (深圳 B 股 )。 
公司 的 前 身 武汉 锅炉 厂 建 于 1956 年 ,是 中 国电 站 锅炉 、 
工业 锅炉 、 特 种 锅炉 的 重要 设计 、 制造 基 地 之 一 。 四 十 
年 来 ， 武 锅 累 计 为 电力 、 石 化 、 冶 金 、 轻 工 等 部 门 的 
480K AP RH S 90K GHP, BR HMB 26 000MW。 
武 锅 已 获得 美国 ASME 证 书 及 “U” 钢 印 和 “S” 钢 
Hl. 1995 7A. iğ il T 1809000 认证 ， 获 得 IS09001 
证 书 。 武 锅 与 世界 上 著名 的 能 源 动 力 设备 制造 公司 如 
德国 Babcock、 美 国 ABB 一 CE、 英 国 MBEL 以 及 芬兰 
AHLSTROM 公司 有 着 广泛 的 技术 合作 和 产品 合作 关系 。 
从 90 年 代 初 起 , 武 锅 开始 独立 设计 、 制 造 高 参数 、 大 
容量 锅炉 ， 引 进 、 掌 担 了 CE 公司 的 设计 技术 ， 先 后 为 
甘肃 清远 电厂 、 武 汉阳 惕 电厂 、 云 南 宣 威 电厂 提供 了 
龙门 焊 机 300MW 燃 煤 锅炉 。 与 英国 MBEL 公司 联合 设计 ,为 江苏 
利 港 电厂 制造 了 2 x 350MW 机 组 亚 临 界 自然 循环 锅炉 。 

目前 ， 武 锅 已 研制 、 制 造 的 300MW 级 锅炉 达 17 人 台 。 








武 锅 在 引进 技术 、 开 发 新 产品 的 同时 ， 不 断 进行 技术 改造 ， 提 高 生产 能 力 。 先 后 从 国外 引进 
了 膜 式 壁 、 蛇 形 管 等 锅炉 制造 的 全 套 先进 设备 ， 设计、 制造 能 力 处 于 国内 领先 水 平 。 武 锅 的 产品 
素 以 品种 众多 、 规 格 齐全 、 质 量 优良 而 著称 。 其 中 设计 
制造 的 碱 回收 锅炉 因 环 保 . 高 效 诸 方面 的 优势 而 在 市 场 220t/h 循环 流 化 床 锅炉 
上 独 领 风骚 ,从 而 茶 获 国家 金 质 奖章 ; HEAR. F 

式 旋风 炉 、 一 氧化 碳 炉 、 余 热 锅炉 等 蛮 具有 和 较 强 的 技术 Loe I 
实力 。 此 外 ， 武 锅 在 循环 流 化 床 锅炉 、 垃 圾 名 炉 及 烟 气 CE 
脱硫 设备 方面 亦 超前 投入 , 形成 了 较 强 的 市 场 竞争 态势 FER 

和 技术 潜质 。 
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地 址 : l 586 号 
邮 码 : 430070 

电话 : (027)87657011 
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ERRIPA RAEE ( 原 哈 尔 滨 锅 炉 厂 ) 
是 中 国 最 大 的 电站 锅炉 制造 企业 ， 首 批 国 家 一 级 企 
业 ， 原 厂 始 建 于 1954 年 是 国家 第 一 个 五 年 计划 期 


间 156 个 重点 工程 项 自 中 的 两 项 , 1957 年 正式 开工 投 


j=, 1994 年 经 股份 制 改造 组 成 现代 企业 制度 的 有 限 
责任 公司 ， eee 团 哈尔滨 动力 设备 股份 





有 限 公司 的 成 员 之 一 。 
公司 目前 以 经 营 并 批量 生产 600MW、300MW 电 
站 锅炉 为 主导 产品 ， 同时 还 经 营 中 小 型 电站 锅炉 、 工 


业 锅 炉 及 余热 锅炉 、 配套 辅 机 和 阀门 、 大 型 石油 化 工 


容器 、 核 能 设备 等 产品 o。 现年 产 电站 锅炉 能 力 己 达 到 


“3 500MW 以 上 。 


公司 占 地 面积 76.02 Bm’, PEPEE Sià 
台 , 职工 7 000 余 人 , 其 中 技术 人 员 和 管理 人 员 2 900 
RA. 在 新 中 国电 为 建设 中 ,公司 提供 了 一 系列 的 电 
站 设备 ， 截 止 到 1998 KR, SY RPAH ess wy 


607 台 /53 598.5MW, 约 占 建国 以 来 全 国 火电 装机 容 


量 的 1/3， 产 品 产 量 居 全 国 首位 ， 装 备 了 国内 29 个 


5 





~ 





唆 尔 滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公司 正门 





省 、 市 、 自 治 区 的 180 多 个 电厂 ,部 分 产品 出 口 朝鲜 、 越 南 、 
巴基斯坦 等 23 个 国家 。 
公司 一 直 努 力 不 懈 地 追求 先进 和 科技， 不断 创造 符合 世 

界 潮流 的 新 产品 。 于 1981 年 引进 美国 CE 公司 亚 临 界 控制 
循环 锅炉 设计 制造 技术 ，1986 年 试制 成 功 国产 首 台 引进 型 
6OOMW 亚 临 界 控 制 循环 锅炉 ， 此 后 ， 相继 开 发 研制 出 适应 
不 ) EALES 300 — GOOMW 优化 型 自然 循环 和 控制 循环 锅炉 
a+ 近年 来 又 研制 成 功 220t /h 高 压 循 环流 化 床 锅 炉 、 燃 
PATE TERR PAR IP D 2 WASH TRIP. KMRL A 
有 国际 先进 水 平 的 新 产品 ， 使 中 国电 站 锅炉 及 石 

"制造 技术 了 迅速 跨 入 世界 先进 水 平行 列 。 

展 时 期 ， 哈 尔 滨 锅炉 厂 有 限 责 任 公 司 将 大 力 
is ， 大 容量 清洁 煤 燃 烧锅 炉 、 核 电 承 压 设 备 及 
3 等 新 产品 ， and MEN 公司 












董事 长 、 总 经 理 : 李 荣 时 


地 址 : 哈尔滨 市 动力 区 大 庆 路 17 号 


Wp: 150040 
电话 :(0451)2682555 
传真 :(0451)2681689 
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德国 引 进 的 三 机 数控 深 
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山 乐 省 金 受 克 电 气 集 区 ERT 产品 ， 其 中 12 项 填补 国家 空白 荣获 9 

变压器 厂 的 基础 上 ， 于 1993 年 组 建 的 项 国家 专利 。 新 开发 生产 的 SC9 型 产 

la FB 30 名 年 制 造 申 品 ， 空 负载 损耗 比 “国家 标 准 分 PFE 

RRNA. ADAAN S5. 25%., 11%; 噪声 下 降 19dB， 在 国际 

ZT, 年 生产 BE/J3 000MV . A， 是 中 ”上 处 于 领先 水 平 。 金 曼 克 公司 郑重 承 

teal 国 着 名 的 干 式 变压器 生产 基地 之 湛 : 凡 用 户 使 用 SC9 型 产品 ， 着 因 制 
rT es 公司 主导 广 品 环 氧 树脂 浇注 干 式 电 。 造 质量 出 现 事故 , 48 小 时 内 更 换 一 台 同 
Saseres 力 变压器 , 系 引 进 德国 曼 克 瑞 斯 特 公司 。 类 产品 ， 并 全 额 退回 用 户 已 付 化 cap iy 
专 有 技术 , 海德 里 希 公 司 线 BAs 洲 IF 1996 年 通过 了 中 国 | 


设备 .比利时 索 能 公司 全 数 
Wee Elin — MRAAZ 
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A? fah 


aS s25 = a f 


E 人 





法 人 代表 : BE 
地 址 : 山东 省 金 乡 县 菏 香 路 23 号 
ABa: 272200 


电话 : (0537) 8722512、8722060 





LFF SOENEN 公司 全 自动 数控 剪 切线 














下 项 山 天 砍 集 团 有 限 责 任 公司 | 


| 离开 关 、252 ~ 550kV HEH F A. 40.5 ~ 252kV Jk Er 
THT, 路 器 以 及 12kV 断路 器 、 重 合 器 、 开 关 柜 等 产品 。 
Hie l26kVARW ES! 高 压 开 关 设备 世 累 计 销 售 7 000 余 
C E © TERETE CALF, WAP uO 
«gpa ll Mae 
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省 平顶山 市 南环 东 路 22 号 > 

邮 码 : 467001 a age 
电话 : (0375) 3934922, 3932047 
传真 : (0375) 3930414 
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江苏 长 江 电器 集团 是 以 始 建 于 1965 年 的 镇 江 市 电器 
设备 厂 为 核心 ， 同 时 建立 有 4 个 合资 企业 一 一 中 德 合资 
镇 江 软 勒 电器 有 限 公司 、 中 美 合资 镇 江 阳 光照 明 有 限 公 司 、 中 荷 合资 镇 江 霍 力克 电器 有 限 公 司 、 中 德 合资 镇 江 默 
勒 母线 有 限 公 司 , 是 国家 机 械 工业 局 和 国家 电力 公司 定点 生产 中 低压 配 电 和 控制 设备 的 专业 厂家 。1995 年 被 评 为 
国家 大 一 型 企业 , 是 国家 经 贸 委 《 第 一 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目录 》 企业 。 

集团 公司 现 有 职工 1 890 余 人 ， 其 中 技术 和 管理 人 员 480 人 ， 厂 区 占 地 面积 18 万 m?:， 拥 有 固定 资产 2.8 亿 元 ， 
1998 年 公司 总 销售 额 8 亿 元 。 

企业 注重 工装 设备 的 现代 化 和 先进 的 管理 模式 ， 目 前 已 拥有 从 日 本 . 德国 、 意 大 利 等 国 引进 的 计算 机 数控 加 
LPS, 其 中 板材 柔性 加 工 线 (FMS), 模具 加 工 中 心 . 检测 中 心 . 计量 中 心 和 热 浸 锌 设备 在 国内 具有 领先 水 平 。 企 
业 从 美国 EDS 公 司 引进 了 计算 机 UG-11 软 件 设计 系统 ,实现 了 最 先进 的 计算 机 辅助 设计 (CAD) 。 长 江 电 器 集团 的 
CJ-CIMS 工程 已 列 入 国家 863 计 划 ， 将 在 1999 年 底 全 面 实施 。 企 业 在 发 展 过程 中 ,不 断 吸收 、 引 进 和 消化 国际 先 
进 技术 和 经 验 , 先后 通过 自行 开发 和 中 外 合资 的 方式 , 生产 出 九 大 系列 100 多 个 品种 和 上 千 种 规格 的 产品 , 4 个 合 
资 公司 生产 的 中 低压 开关 设备 . 真空 断路 器 、 封 闭 式 母 线 以 及 国 
际 新 型 的 节能 光源 ， 均 具有 国内 先进 的 技术 水 平 。 

公司 的 质量 方针 是 : 以 高 新 产品 占领 市 场 ， 以 优质 服务 让 用 
户 满意 。 1996 年 集团 公司 各 企业 同时 获得 中 国 方圆 和 德国 TUV 认 
证 机 构 颁 发 的 1S09002 质量 保证 体系 证 书 。 

面向 二 十 一 世纪 , 江苏 长 江 电器 集团 正 不 断 发 展 和 创新 , R 
极 建 立 现代 企业 体制 ， 努力 推进 企业 的 国际 化 合作 进程 , 以 优质 T 
的 产品 和 服务 为 社会 和 生产 事业 作出 卓越 的 贡献 ， 
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外 国电 器 工业 正 蒙 1999 
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三 变 科 技 大 楼 a Do 
公司 现 有 Ay HE iin BA 10 万 m’, 拥有 资产 2.5 AL JC o PEHEZ ES 


公司 现 有 变压器 生产 能 力 2 SOOMV . A。 主要 产品 为 110KV 级 
大 型 变 压 左 和 35kV 级 以 下 中 小 型 油 浸 低 损耗 电力 变压器 , 全 密封 
低 损 耗 电力 变 夺 器， 树脂 绝缘 干 式 变压器 ， 防 腐 型 石化 专用 变 压 
a> PRA RMR AS. 组 合 变压器 , 特种 变压器 等 。 共 八大 骨干 
产品 1 300 多 个 规格 品种 ,产品 性 能 符合 国际 电工 委员 会 EC 标准 ， 
通过 ISO9001 质量 体系 认证 ， 达 到 当代 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

公司 经 过 全 体 员工 的 努力 和 各 界 朋 友 的 支持 ， 多 年 来 在 全 国 
变 压 顷 行业 综合 评价 中 连续 名 列 前 芒 ,先后 荣获 “省 级 先进 单位 ”， 
“省 技 改 先进 单位 ”,“ 省 级 文明 单位 ”,“ 省 技术 进步 优秀 单位 ”等 ! 


董事 长 、 总 经 理 : WRF FAR Ket 


tour: 浙江 省 三 门 县 城关 ARAB: 317100 
电话 : (0576) 3332130、3335015 ”网 址 : http: | www.sanbian.com 
传真 : (0576) 3335326 
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上 海 西 门 子 开 关 有 限 公 司 是 
由 德国 西门 子 股份 公司 和 上 海 电 
器 股份 有 限 分 司 八 上海 电器 厂 
( 现 与 上 海 电 器 成 套 厂 合并 ) 于 
1993 年 8 月 在 上 海 共 同 投资 组 建 
的 、 在 中 国 唯一 被 授予 生产 许可 
证 ”采用 西门 子 最 先进 的 真空 开 
关 技 术 生 产 中 压 开 关 装 置 的 合资 
公司 。 开 关公 司 总 投资 额 为 2 400 
万 美元 ， 由 德国 总 部 派遣 高 级 资深 专家 直接 经 营 和 管理 。 

西门 子 在 组 建 开关 公司 之 初 就 确立 了 一 个 宗旨 : 开关 公司 
生产 的 产品 不 但 必须 确保 原 设计 的 优良 质量 ,而 且 还 必须 符合 
中 国电 力 系 统 的 特殊 要 求 。 

开关 公司 在 生产 和 管理 中 严格 执行 IS09002 的 质量 管理 标 
准 , 使 用 与 德国 西门 子 公司 同步 的 最 新 设计 图 纸 、 工 艺 资料 、 相 
同 的 材料 、 试 验 设 备 和 加 工 机 械 进行 生产 ， 目 的 是 使 广大 的 用 
户 得 到 最 优良 的 产品 和 高 质量 的 服务 。 

在 西门 子 柏 林 开 关 厂 和 法 兰 克 福 开关 厂 的 章 立 支持 和 帮助 
下 ， 并 经 中 方 技术 人 员 的 努力 消化 和 改进 ， 开 关公 司 生 产 的 产 
品 不 仅 完 全 符合 西门 子 的 质量 标准 ， 而 且 为 了 适合 中 国电 力 系 
统 和 运行 环境 的 特点 ， 进 行 了 加 强 绝缘 的 改进 工作 。 

西门 子 公司 良好 的 企业 形象 和 对 产品 质量 孜孜 不 伴 、 精 益 
求 精 的 原则 是 开关 公司 在 中 国 成 长 和 发 展 的 指导 精神 ， 并 将 永 





RHA HALT Sit! 
地 址 :上 海 市 革 庄 西 环 路 381 号 公司 主要 产品 : 
wea: 201100 @ 8BK2 型 中 压 真空 开关 柜 (电压 至 24kV) 
电话 : (021) 64882665 (可 配 最 新 型 3AH3、3AH5 真空 断路 器 ) 
@ 88K30 型 中 压 真空 接触 器 柜 (电压 至 7.2kV) 
a es er @ 8BK40 型 中 压 真 空 开关 柜 (BEB 17.5kV) 


E — mail: weijun.du@ssl.siemens.com.cn @ 3AH 系列 真空 断路 器 
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: 陕西 开关 厂 是 国家 定点 的 高 压 真 室 开 关 设 备 生产 
厂 , 全 厂 总 面积 64 万 m, 企业 图 定 资 产 2.2 亿 元 ,职工 
| | 3 487 人 ， 有 各 类 专业 技术 人 员 687 人 ， 其 中 具有 高 中 
| | 级 职称 的 346 人 。 企 业 和 凭借 自身 军工 技术 ， 人 才 优 势 ， 
| | 将 别 是 从 德 .日 、 荷 等 国 引 进 的 高 精 数控 加 工 设备 和 生 
| | AR, 开发 研制 成 功 了 3 一 35kV 高 压 配 电 设备 。 ZIM 
电子 工业 部 鉴定 认为 “其 经 济 技术 指标 处 于 国内 领先 地 
位 ， 具 有 良好 的 推广 价值 " 。 陕 开 厂 生产 的 高 压 真 空 继 
路 器 ZN28-10、VS1-10、ZN35-10 系列 等 ， 高 压 真 空 开 
关 柜 KYN11-10、GZS1-10、GZS5 系列 等 ， 低 压 柜 中 的 
GCS、GGD、GCK1 型 以 及 接地 开关 、 互 感 器 、 绝 缘 制 品 
等 ， 已 达 六 大 类 ，15 个 系列 ，80 多 个 品种 。 产 品 销售 
已 辐射 全 国 各 地 ,广泛 用 于 供电 、 治 金 、 石 化 、 煤 岩 等 
行业 ,在 国家 许多 重点 工程 安全 运行 ,普遍 受到 用 户 好 
评 ， 年 销售 产值 达 1.5 亿 元 。 
陕西 开关 厂 产 品 正 在 向 系列 化 高 层次 发 展 。 多 项 
产品 获 省 部 级 奖励 和 国家 专利 。 SK” 牌 开关 电器 被 陕 
西 省 认定 为 名 牌 产品 。 工 厂 通过 1S09000 质量 认证 ， 并 
获得 省 级 “质量 效益 型 企业 ”称号 。 陕 开 厂 正在 以 科技 
进步 为 先导 ,以 提高 产品 质量 , 创立 名 牌 为 目标 ,努力 
树立 良好 的 企业 形象 和 信誉 ,真诚 与 社会 各 界 朋 友 携 手 
合作 ， 共 同 到 向 新 世纪 ! 





Tse SER BF 








地 址 : 西安 市 高 新 开发 区 高 新 一 路 九 号 
邮 码 : 721006 

电话 : (029) 8223153 

传真 : (029) 8232338 
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江苏 江 星 锅炉 集团 是 以 江苏 江 星 锅炉 集团 公司 (BASH LAH 
r) 为 主体 组 建 的 省 级 集团 。 其 核 尽 层 企业 江苏 江 星 锅炉 集团 公司 是 
原 机 械 工业 部 、 和 劳动 部 定点 生产 工业 锅炉 的 国家 中 型 企业 ， 铁 道 部 指 
定 供 货 单位 ， 拥 有 [上 级 锅炉 制造 许可 证 ，1、 中 类 压力 容器 设计 、 制 
造 许可 证 ,已 通 过 1S09001 国 际 质 量 体 系 认证 。 公司 占 地 面积 12 万 m?， 
现 有 职工 1 200 余 人 , 王 要 的 生产 、 检 测 帘 备 516 各 (4), 图 定 资 产 
6 248.5 万 元 ,年 产 达 2 亿 元 。 公 司 宇 要 六 RALEA, l AAE 
DEE, RRA Ah, RASPMOAABAH, Dawe oe05~—20% 
BA i, MAP, RRA Be ee Sas & ee 
新 产品 称号 ; Re Anas PRP MG ee oe ee 
企业 多 次 被 评 为 靖江 市 “十 佳 企 业 ”、 “Ra eee ae 
业 ";“ 泰 州 市 将 级 入 用 企业 ” “文明 单位 E 
“计量 保证 确认 单位 ”等 。 产品 先后 被 国务 院 、 申 天 志和 讽 6 电视 
各、 首都 国际 机 场 、 富 中 铁路 、 京 九 铁 路 等 重 轴 工程 琛 用 并 远 销 越 
w. kE, RRAPRE, 

DABKREH UAPMABe] KAREKER MARAA, VW 
EHAE DHEA BH REF-—, APBE HEE, & 
w MEST, ARH, FEAR aL A 的 企业 精神 ,以 “ 开 
RRS, HEt, RGR. HH, Rikt, RER, 
SKA, AER ARM. AARE, tAMLEF, FRGQ 
SRA, 2M HEFG, ALTA. wA, FB 
分 发 挥 集团 优势 ， 刘 规模 经 济 效 益 。 

AAGALFALZAPRAAAD CH EALA, KRA-MRMBH A 
guraz, Kuz. 

































董事 长 兼 总 经 理 : WE 
Mit: 江苏 省 靖江 市 孤 山 中 路 151 号 邮 码 : 214522 
电话 : (0523) 4560133 
传真 (0523) 4560109 


电 挂 : 6938 
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荣获 !S09002 国际 质量 体系 认证 证 书 


WW 





地 址 : 天 津 市 东 丽 开发 区 东 头 吉 经 路 1 号 
HBA. 300300 

电话 :(022) 24997376 
传真 :(022) 24996812 

















太原 变 压 磺 三 是 国家 定点 生产 大 型 变压器 的 重点 企 
业 , 是 国家 煤炭 行业 机 电 设 备 定点 生产 企业 , 是 铁道 部 
首 批 定点 生产 牵引 变压器 的 骨干 工厂 ,是 山西 省 变压器 
行业 的 主导 厂 ,也 是 太原 市 机 电 行业 首 家 通过 国际 质量 
保证 体系 ISO9001 标准 认证 的 企业 。 

L 厂 始 建 于 1958 年 ， 占 地 面积 18 m, Er 
面积 6.74 万 wm。 企业 总 资产 20 607 万 元 。 现 有 职工 975 
人 ， 其 中 各 类 专业 技术 人 员 231 A- 

主要 生产 10 一 220kV、30 一 360 000kV - A Hi Jy 
Kha; 适合 AT 或 BT 供电 方式 的 牵引 变压器 ; 35 一 
220kV 电压 、 电 流 互感 器 ; 矿 用 隔 爆 型 移动 变电站 ; 电 
炉 .整流 等 特种 变压器 .所 有 产品 均等 效 采用 IEC 标 准 ， 
质量 优良 ， 性 能 先进 。 

L) 拥有 各 种 设备 700 多 台 ( 套 ) ， 有 些 设备 达到 
目前 国外 的 先进 水 平 ， 如 德国 乔 格 公 司 硅 钢 片 横 剪 线 、 
挪威 NI 公司 的 300kW 煤 油 汽 相干 燥 设 备 、 瑞 十 麦 克 非 
尔 的 线圈 恒 压 干燥 装置 、 美 国 贝 伦 公司 23 000 L/h% 
压 状 油 处 理 设 备 。 国 内 制造 的 2 400kV 冲击 电压 发 生 
aa. 7 500kW 发 电机 组 、250t 桥 式 起 重 机 、 钢 板 数控 气 
割 机 、500t 折 弯 机 、 立 式 绕 线 机 以 及 八 米 刨 边 机 、 二 米 
六 车 等 关键 设备 都 达到 国内 同行 业 先 进 水 平 。 

KEEFER) 设备 精良 , 技术 力量 雄厚 , 管理 手段 
先进 ， 全 面 质量 控制 严谨 ， 是 一 所 专业 化 大 型 企业 。 
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地 址 : 
邮 码 : 
电话 : 
传真 : 








大 原市 万 柏林 区 和 平 南 路 义 井 北 街 2 号 
030021 

(0351) 6076518 

(0351) 6070551 





Eja 199 


中 国 500 家 最 大 


sei 





RA KAGE ARMA LaLa ye & Ps TH AP Fak FA ttn 
250MW、 电 力 变 压 器 400MV .A, ARA, AE, BBS HAL 责 州 省 小 水 电 设备 研 究 所 、 
RA A PEE EI, EE BT FE RH Se ae seh ae 内。 条 中 国 500 家 最 大 机 械 
BEAK ARE eB 

BMGT ERA KAMA | KAKAR  FARBRDELSES . tA RBH 
At Ae TE HH UA Sa sl A eG Nel | HRA 5, & BF De a] 12 Az 
PUSS Hes MAW L127IA, BESEMHRKAR5S2ZBAN 高 、 中 级 专业 技术 人 员 135 
A; & e485 Am na 10.6 m, 

/ E BP oe: A AS AAA Se HR td eH A YA IUA iE h 5 ©, 
机 ,各 种 猪 殊 考 用 电机 ,59 系 列 电 力 变 压 器 冯 各 种 将 殊 , AELS, 高 低压 电 控 设备 ， 

Y 4 oO FE AK AT, NIYR 系列 内 全] 搓 硅 串 级 调整 及 效 节能 电机 ，GF A Hl LS 
柴油 发 电 革 组, kea ap, YPT, AeA R MAAT P Aie 

ME AEA. 

ul | ARARE, BREA ZA, 太 精 法 的 技 林 、 成 束 的 工艺 .优质 的 产品 

MET AIASAP ; MAB AP RGA AR, HUE 



















常 诸 开关 厂 地 处 常熟 市 区 经 济 技术 开发 区 内 ， 是 机 械 工 业 部 
100 家 技术 进步 示范 企业 、 会 国 CAD 应 用 工程 先进 单位 、 江 苏 省 高 新 
技术 企业 、 中 国 500 家 最 大 电器 机 械 及 器 材 制造 单位 之 一 ， 是 主要 
生产 高 低压 电器 、 电 子 产 品 的 专业 厂 。 现 有 职工 1257 人 ， 大、 中 
专 毕业 生 占 284 人， 拥有 各 类 专业 技术 人 员 近 500 人 ， 其 中 高 级 职 
称 人 员 14 人 、 中 级 职称 人 员 57 人 。 厂区 占 地 面积 6.2 万 叫 ， 生产 用 
房 4.86 万 mm, 全 厂 总 资产 近 2 亿 元 。 1996 年 12 月 ,已 通过 GB/T19001 
(1509001 ) 质量 体系 认证 。 


2 主要 产品 

以 “日 月 牌 ”为 商标 的 CW1 系列 智能 型 万 能 式 断路 器 ,CM1 系列 塑料 外 
壳 式 断路 器 ,CK1 系列 交流 接触 器 ,RY 系列 电量 变 送 器 ,高 、 低 压 成 套 开关 设 
as, SSP Bhs 30 万 台 。 

由 于 坚持 “科技 兴 厂 ”方针 , 技术 进步 卓有成效 , 拥有 计算 机 中 心 、 模 
具 研 究 开发 中 心 .SMT 贴 片 中 心 及 测试 中 心 。 1992 年 开始 运行 的 CAD/CAM/ 
CAE 系 统 用 于 设计 制造 电器 产品 . 成 套 开关 柜 及 各 类 模具 . 该 厂 运用 该 系统 
自行 研制 开拓 CM1 系列 断路 器 ， 技 术 指 标 达 国际 90 年 代 先进 水 平 ， 被 国家 
科学 技术 委员 会 等 五 部 委 评 为 国家 级 新 产品 ， 被 江苏 省 计 经 委 、 江 苏 省 科 
委 . 江苏 省 专利 局 评 为 江苏 省 名 牌 产 品 . 江苏 省 高 新 技术 产品 . 江苏 省 优秀 
专利 产品 , 并 被 国家 质量 技术 监督 局 质 技 监 局 监 发 [1999188 号 文 列 入 “121 
计划 ,成 为 100 种 国家 重点 保护 的 名 优 产品 之 一 。 由 CMI1 升级 派生 的 1E 级 
核电 用 CMI 系列 ， 是 目前 国内 能 满足 1E 级 核电 用 要 求 的 低压 断路 器 产品 。 
CM! 系列 产品 国内 用 户 已 达 3 000 余 个 。 

该 厂 生 产 的 CW1 系列 智能 型 万 能 式 断 路 器 、CM1 系列 塑料 外 壳 式 断路 
器 、CK1 系列 交流 接触 器 均 获 得 中 国电 工 委 “长城 ”标志 。 
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ee 
大 型 骨干 企业 ， poet CAD 示范 i 
代 企 ae 位 。 近 年 来 ， 集 团 一手 抓 企业 
转机 建制 ， 深 化 改革 ， rei ce 管理 
进步 , 不断 加 大 新 产品 天 发 力度 ， 加 速 产品 升级 换 pore 合资 | dC ay Pa Lay Se PAR IN 
RAK, SAAS PARAS. HL, A (前 大 为 集团 总 经 理 张 ) smesd 
化 装置 、 成 套 电 器 和 军械 产品 五 大 类 均 通 过 REE 
ISO9001 质量 体系 认证 ， 其 中 高 低压 成 
套 电 器 获得 了 原 电 万 下 站 部 机 
械 工 业 部 颁发 的 生产 许可 证 (经 
HE), 并 先后 有 30 余 种 产品 被 评 为 
国 优 、 部 优 、 市 优 和 被 在 机械 工业 
ts 这 

些 产品 由 及 国内 各 地 ， 并 远 销 德国 、 
法 国 、 日 本 、 美 国 、 巴 基 斯 坦 及 东南 亚 诸 国 。 面 对 
激烈 的 市 场 竞 搜 ， 为 满足 市 场 和 用 户 的 需要 ， 集 团 
在 大 力 发 展 BDM30 高 性 能 塑 沉 断路 器 、YS80、90 
(1P55) 高 防护 等 级 宇 相 异步 电动 机 、MCB 高 效率 
组 装 生 产 线 、 高 级 型 GGD、GCK 低压 成 套 电 器 等 
产品 并 形成 规模 生产 的 同时 , 又 先后 研制 开发 了 具 
有 国内 领先 水 平 的 GCS、DKG、DKY 等 高 低压 成 
套 开关 设备 , 被 国家 经 贸 委 推荐 为 城乡 电网 建设 与 
改造 所 需 主要 设备 生产 企业 。 

Tela BPA m, RELI PL12.5 7 m2, %24 000 万 
Te, SMe TEP 13 000 态 元 ， 现 有 员工 2 0007 A, I 














面 的 诺 程 找 未 民 员 近 500 人 ， 其 中 具有 高 级 技术 职称 的 100 余 人 scar WeET RE 
1998 EHH A 19 400 万 元 ， 实 现 利税 1 000 万 元 。 地 Sit: 北京 市 西城 区 丁 侍 库 大 街 31 号 
BAA RIS, AEE, WARE Bee, Hey 5 z 010) Ce 
HAINE A 重 质 量 、 守 合同 、 讲 信誉 是 该 集 Z 车 . 
Wie 服务 、 重 质量 、 守 合同 、 讲 信誉 是 该 集团 的 经 省 fe Je (010) A 
电 f$: 22654. PLVEP CN 
电 挂 : 6733 
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面向 未 来 ， 该 公司 将 一 如 既往 、 
热忱 为 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 提供 
优质 产品 和 服务 ， 携 手 合作 ， 共 铸 新 
世纪 辉煌 。 





HXGN 口 -12(FR)SF 高 压 环 网 开关 柜 


广东 省 顺德 开关 厂 有 限 公司 是 国家 高 低压 开关 设备 定点 生产 企业 . 广东 省 高 新 技术 
企业 和 国家 经 贸 委 首 批 认定 的 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 设 备 生 产 企业 。 

公司 创建 于 1984 年 10 月 ,通过 十 多 年 的 开拓 创新 ， 已 经 形成 年 产 10 000 台 高 低压 
开关 设备 和 3 000 台 高 压 开关 元 件 的 生产 能 力 。 公 司 技术 实力 雄厚 ， 技 术 人 员 占 员工 总 
数 的 309%6， 其 中 : 78% 以 上 具有 大 专 以 上 学 历 。 拥有 数控 冲床 等 大 型 精密 关键 设备 、 静 
电 粉 末 喷 涂 生 产 线 和 环 氧 绝缘 件 压 力 凝 胶 注射 成 型 (APG) 生产 线 。 建立 了 计算 机 网 络 管 
理 系统 ， 获 得 了 1S09001 质量 保证 体系 国内 外 双重 认证 。 

公司 实行 技术 领先 的 名 牌 发 展 战 略 。 通 过 与 意大利 VE 公司 等 多 家 国外 电气 公司 的 
技术 合作 , 企业 技术 水 平和 产品 结构 走 上 了 一 条 不 断 创新 的 轨道 。1998 年 主要 产品 高 压 
环 网 开关 柜 销售 量 跃 居 全 国 第 四 位 : KYN46 高 压 真 空手 车 柜 等 12 个 产品 纳入 了 全 国 城乡 
电网 建设 推荐 产品 目录 , 顺 开 品牌 , 享誉 全 国 。 自 1994 年 以 来 各 项 技术 经 济 指标 以 每 年 
35% 以 上 速度 增长 , 1997 年 起 销售 收入 超 亿 元 , 1998 年 经 济 效益 综合 指数 进入 中 国 机 械 
工业 系统 前 500 名 ， 成 为 全 国 开关 控制 设备 制造 行业 的 重要 企业 。 
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HXGN17-12(FR) 高 压 环 网 开关 要 


地 址 : 广东 省 顺德 市 大 良 镇 凤翔 路 口 
af 24. 528300 

电话 : (0765) 2383688 

传真 : (0765) 2227960 

E-mail: sdswitch@pub.sdnet.gd.cn 
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网 址 : http: / /www.foshan.gov.cn/qyzc /sdswitch.htm KYN(VHIH)46-12(2) 高 压 真 空手 车 柜 OPE) 
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120MV . A/220kV 变压器 在 变 电 所 





| 
3 引进 德国 GEORG AZ 440 HH GH, 
| 

| 

总 经 理 : SF 

地 址 : 长 春 市 铁 北三 路 7 条 1 号 

HS 45: 130052 


电 话 : (0431) 2689163 
fe 真 . (0431) 2689163 
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东北 输 变 电 设 备 集团 长 春 变压器 有 限 公司 ( 原 长 春 变压器 厂 ) 始 建 于 1958 年 , 是 国有 大 型 二 档 企 业 ， 
是 国家 机 械 工业 局 和 吉林 省 重点 企业 ， 同 时 也 是 全 国电 妨 变 压 器 主导 生产 企业 。 企 业 占 地 面积 6.8 万 m?， 
拥有 设备 425 台 ， 其 中 主要 设备 193 台 ,专用 设备 18 台 ， 最 大 起 重 能 力 x100, 铁路 专用 线 通 入 总 涂 车 
间 。 

企业 的 主要 产品 为 电炉 变压器 、 电 力 变压器 两 大 类 ， 共有 25 个 系列 ，328 个 品种 ，1 520 个 规格 。 年 
生产 能 力 为 2 000MV . A， 其 中 电炉 变压器 最 高 电压 为 110kV， 最 大 容量 为 63MV A; 电力 变压器 最 高 电 
压 为 220kV， 最 大 容量 为 180OMV. A。 电 炉 变压器 产品 产量 居 全 国 首位 。 产 品 畅销 全 国 各 地 ， 并 远 销 巴 基 
斯 坦 、 越 南 、 朝 鲜 、 伊 朗 、 印 度 等 国家 ， 具有 很 高 的 市 场 信 
E. 企业 于 1997 年 获得 进出 口 业务 经 营 权 。 

企业 的 工艺 水 平 、 检测 手段 和 加 工 质量 都 居 全 国 变 庄 句 
行业 的 先进 行列 , 1997 年 通过 了 中 国 进出 口 商品 检验 中 心 的 
1SO9001 质量 体系 认证 。 在 产品 开发 方面 , 采用 了 计算 机 辅助 
设计 (CAD) 等 先进 的 设计 手段 。 先 进 的 计算 机 网 络 工程 使 
得 科研 、 生产、 管理 三 位 一 体 。 各 种 专用 设计 计算 软件 的 应 
用 使 企业 向 高 科技 、 高 效率 和 高 效益 企业 类 型 发 展 。 

长 春 变 讨 器 有 限 公司 坚持 为 用 户 服务 , 对 用 户 负责 , 让 
用 户 满 意 ” 的 方针 ， 竭 诚 为 用 户 生产 优质 产品 。 
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地 址 : 杭州 市 沈 半路 191 号 
邮 码 : 310022 
电话 :(0571) 8144491 (总 机 )、 
8146293 (销售 部 ) 
传真 :(0571) 8144800 
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Kiki ze H EJEA E A A a E T 
1984 年 ， 现 拥有 固定 资产 6 SOO TZ 7G, Fr E 
2 000MV - A, 4H 4E 1 42scUh EF. Zales 
地 面积 6.62 7 m’, RESTA 1.2697 me, BA 
在 职员 工 360 人 , CHERA i 5044. EFA 
Bit th A 大 型 真空 干燥 煞 、 Ea ee 00 
型 横 剪 线 、 美国 林肯 焊 机 等 工装 设备 190 台 ( 套 ). 试验 室 拥 有 900RY 
冲击 发 生 器 ,发 电机 组 和 油 色 谱 分 析 仪 等 讲 例 完 述 的 各 类 检测 议 邦 
kiss (E) ZEAE ier AN ao SE 
HH, AS. E, ka, ARA MESTE TST 
络 管理 , 企业 管理 步 入 了 科学 规范 的 轨道 。 A ERE E 
110KV 级 、63MV -A RU P&H ae ae. JP ate e 
设计 生产 各 种 特种 和 非 标 变压器 ,产品 共有 S9、SEF9、 SZ9、SES9、 
SFSZ9、S9-M 和 DN8 等 12 个 系列 360 余 种 规格 。 关 品质 量 符 合 
GB1094.1 ~ 2-1996; GB1094.3.5-85; GB/ 
T6451-1995 fn IEC-76 标准 。 产 品 通过 了 
国家 电力 公司 和 国家 机 械 工 业 局 鉴定 ， 为 
天 津 市 名 牌 产品 和 免检 产品 ， 企 业 通 过 了 
ISO9001 质量 体系 国际 认证 , 并 获得 了 自 营 
进出 口 权 , 企业 和 产品 已 被 选 入 《全 国 第 一 
批 城 乡 电 网 改造 所 需 设 备 产品 推荐 则 了 录 》。 





传真 :(022) 28899428 











地 址 : 天 津 市 大 印 庄 百 亿 工 业 区 


电话 :(022) 28899424、28899428 
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$ 广东 省 顺德 市 电机 集团 有 限 公司 (广东 省 顺德 电机 厂 ) 建 于 1960 年 , 现 有 员工 千 余 人 ， 
工程 技术 人 员 逾 百人。 是 机 械 工 业 部 三 相 异 步 电动 机 定点 生产 三, 广东 省 机 械 工 业 重点 企业 。 
公司 于 1994 年 初 进行 企业 产权 制度 改革 ， 成 为 了 一 家 股份 合作 制 企业 ， 并 确立 了 “质量 和 


信誉 是 公司 的 生命 和 指南 ”的 质量 方针 和 “以 人 为 本 ， 以 客 为 章 ” 的 经 


RRR BAT “wb 


抓 市 场 . 内 抓 管理 、 面 抓 改革 ”。 自 1994 年 转制 到 1998 年 , 销售 收入 比 1993 年 年 均 增长 37%， 
企业 经 济 效益 综合 指数 在 我 国 中 小 型 电机 行业 中 处 于 先进 水 平 , 成 为 广东 省 先进 企业 。1998 
年 公司 易 地 新 建 了 一 座 具 有 现代 气 轧 , 初 具 规模 , 布局 合理 的 新 厂房 , 其 占 地 面积 93 000m’, 
建筑 面积 61 000m2 。 





目前 ， 公 司 的 主导 产品 是 三 相 异 步 





公司 于 1984 年 即 开 
始 应 用 电脑 进行 产品 电 
磁 设 计 ， 是 电机 行业 最 

早 应 用 MALIT 发 产品 的 
企业 之 一 ， 三 相 异 步 电 


Z 动机 之 : E 导 产 品 分 别 获 


得 部 优 、 省 优 称号 ,经 过 


电动 机 , 起 重 及 冶金 用 电机 ; 空调 器 、 BE 
ACBL. 吸 排 油烟 机 用 单 相 电 机 ; 电梯 电机 归口 研究 所 严格 考核 取 
及 变频 调 速 电机 。 三 相 异 步 电 动机 年 产 ol et poli 
能 力 达 1 000MW, 单 相 电机 年 产能 力 250 | i 、YDK 空调 名 
T. 用 电机 获得 科技 进步 奖 
并 与 YTVF 电梯 电机 获 
总 经 理 ， 谢 建雄 国家 级 新 产品 称号 。1997 年 10 月 , 公司 取得 了 ISO9001 
地 址 :广东 省 顺德 市 市 良 路 鸡 洲 路 段 82 号 “质量 体系 中 国 、 美国 . 英国 的 认证 。 最 近 空调 器 、 洗 衣 
邮 码 : 528308 机 、 吸 排 油 烟 机 用 电动 机 一 并 取得 了 国家 CCEE 安 全 延 
电话 :(0765)7833368 证 及 认证 (长 城 标志 )。 


传真 :(0765)7830018 
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西安 微 电 机 厂 隶 属于 国家 特大 型 企业 集团 一 一 西安 电力 机 械 制 
造 公司 。 以 生产 中 低压 配 电 设 备 , 小 功率 电机 、 控制 电机 为 主 。 是 
中 国 中 低压 电气 产品 ， 小 功率 电机 的 主要 生产 基地 之 一 。 

西安 微 电 机 厂 是 国家 大 型 二 级 企业 。 占 地 面积 超过 10 万 m?, 
现 有 职工 2 300 余人 ， 其 中 高 级 工程 师 40 人 ， 工 程 师 138 人 。 

西安 微 电 机 厂 是 持 有 机 械 工业 部 . 能 源 部 颁发 的 生产 高 级 型 产品 合格 证 书 的 单位 .90 年代 
初 引 进 西 德 TRUMPF 公司 的 数控 冲床 ， 比 利 时 LVD ASRS. SS RS cia) pL 
设备 ,组 成 了 现代 化 的 柜 体 加 工 中 心 。 精 良 的 设备 ,雄厚 的 技术 力量 ， 形 成 了 产品 完善 的 质量 
保证 体系 。 

西安 微 电 机 厂 主要 产品 有 : 1. 中 低压 配 电 装置 : ZBW-10、ZBW-35 型 箱 式 变电站 , KYNI., 
GZS1 型 金属 铠 装 移 开 式 开 关 柜 ，XGN 型 固定 式 开关 柜 ，HXGN 型 环 网 柜 等 中 压 柜 ; GCK, GCL. 
PGL, GGD, BFC, GCS 等 抽 插 式 、 固 定式 低压 配 电 柜 : 各 种 补偿 装置 及 各 式 动力 配 电 、 照 明 装 
BS. 2. 小 功率 电机 : 冰箱 、 空 调 压缩 机 电机 ,各 类 空调 用 风扇 电机 ， 驱 动 微 电 机 ， 农 用 水 泵 
EHL, NEMA 标准 分 马力 电机 。3. 控制 电机 : BEAN. 感应 移 相 器 、 磁 滞 同 步 电 机 、 步 进 电 
机 、 电 动车 用 直流 串 激 电动 机 、 直 流 永 磁 电 机 。 


西安 徽 电机 厂 全 体 员 工 热情 期 待 国内 外 关 友 来 范 来 访 洽 恋 业务。 
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地 址 : 西安 市 桃园 路 北口 
WRA: 710077 电话 : (029) 4263195, 4266305 
传真 : (029) 4240812, 4262105 电 挂 : 7890 
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由 国电 器 工业 正装 1999 


PA RE A 


青岛 整流 器 总 厂 建 于 1960 年 ， 是 中 国 最 早 专门 研制 、 生 
产 电力 半导体 装置 及 器 件 的 国有 中 型 企业 ， 是 国家 机 械 工业 
局 和 变 流 行业 重点 企业 、 山 东 省 先进 企业 、 青 岛 市 高 新 技术 
企业 ， 设 有 一 个 省 级 技术 中 心 。 
主要 产品 : 智能 型 全 自动 电力 整流 侨 KV A90, kV - A9S 
系列 ， 新 型 电力 直流 屏 PED-G， 免 维护 电池 直流 成 套 设 备 
BZM 系列 ， 核 安全 级 充电 着 kV - A80 系列 ， 通 信用 高 频 开 RPS 系列 
a O i = 通信 用 高 频 开关 电源 系统 


产品 广泛 应 用 于 电力 ( 包 
括 核电 站 )、 邮 电 、 冶 金 、 石 
化 、 军 工 、 铁 路 、 机 械 、 厂 山 
等 行业 和 部 门 , 并 为 国外 重点 
工程 配套 出 口 , 部 分 产品 获 国 
家 银 质 奖 一 一 变 流行 业 中 由 
国家 颁发 的 一 项 最 高 奖 , 国家 
科学 大 会 奖 ， 国 家 科技 进步 
奖 ， 以 及 部 、 省 、 市 优秀 产品 
称号 。 

青岛 整流 器 总 三 拥有 雄 
厚 的 科学 技术 实力 和 生产 制 
造 能 力 , 通过 了 ISO9001 质量 
体系 认证 。 企 业 的 质量 方针 
E: ONR., WHE, P 
关 电 源 系统 RPS 系列 ， 电 力 用 高 频 开 关 电 源 成 套 系 统 学 管理 , 向 用 户 提供 优质 的 产 
GZDWK 系列 ，PT 硅 自动 调 压 屏 ，PF 放电 电阻 屏 ， 不 间断 品 和 满意 的 服务 。 
电源 UPS， 特 殊 用 直流 电源 等 30 多 个 系列 400 多 种 规格 。 D 








PED 系列 电力 直流 电源 成 套 设备 





地 址 : 山东 省 青岛 市 娄 山 路 1 号 邮 码 : 266043 

Hi 话 : (0532) 4816874 (总 机 )、4816908 

传 真 : (0532) 4816908, 4821614 

E-mail: qrwint@public.qd.sd.cn 

经 销 公 司 电话 : (0532) 4816924, 4821734 

驻 北京 办 事 处 电话 : (010) 64387088 

驻 济 南 办 事 处 电话 : (0531) 2733090 eon an 
京 办 事 话 : (025) 66172 | 

gs ae a al 微机 控制 高 频 开关 型 直流 电源 系统 
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地 址 : 广东 新 会 市 泣 湾 路 100 号 
电话 : (0750)6696830 

传真 : (0750)6696518 

邮 码 : 529100 





Address : 100 Chanwan Road,Xinhui City,Guangdong, 
The People ` s Republic of China. 





Tel : (0750) 6696830 E 
Fax: (0750)6696518 = 也 
Post code : 529100 -和 
E-mail : dele@ pub.jiangmen.gd.cn öö! 


vn = 
iy 一 广东 新 会 电机 三 是 1958 年 成 立 的 国有 人 企业， 拥有 全 资 组 


建 的 新 会 电器 进出 口 有 限 公 司 。1997 年 通过 德国 莱 菌 公司 的 
ISO09002 国 际 认 证 。 该 三 拥有 一 批 高 素质 的 工程 技术 队伍 和 先 
进 的 生产 设备 。 主 要 产品 有 装饰 吊扇 、 念 式 风 剧 、 暖 风机 、 吸 aR 
Pa. REALS Fe AEB EL. OLE. E Bey had ak SN 
得 UL、GS、CSA、SAA 等 国际 认证 ， 并 畅销 美加 、 欧 洲 、 澳 
大 利 亚 、 南 美 等 国家 和 地 区 。 

“永远 问 客户 提供 一 流 的 产品 和 服务 ”是 企业 的 质量 方 
针 。 不 断 创 新 、 发 展 亲 用户 提供 更 好 更 美的 产品 是 企业 追求 的 
目标 。 


It is a state-owned enterprise set up in 1958.it has 





selfimport and export right.In 1997,it has passed the examination 


of ISO 9002 of German.It has a high quality engineering technical 励 电 动机 
Series Wound Motor for Dryer 





team and advanced production equipments.[ts main products are 
decoration ceiling fan,fan,cleaner,meat smashed machine,clectric 
machine,its main products obtained UL,GS,CSA,SAA ete 


international permit and are sold will in America, 


AYOLOVA YOLOW OLYLIATA INHNIX 9NOG9NV09 


Canada,Austrilia,South America. 





To provide customers with the best products and service 
i ie ee at | 单 极 电视 
forever is its quality police.To create and develop and provide Shaded pole Induction Motor 


customers the best products is its goal, 
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Uacuum Cleaner 
Strong suction 
Large dust-accumulator 
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鸡西 电机 三 是 生产 防爆 电 
机 、 防 爆 风机 专业 企业 ， 始 建 于 
1965 年 10 月 。 企 业 拥 有 资产 总 
量 4 329 万 元 ， 中 级 以 上 科技 人 
R474. RA Mia. BR. ADM 
TL, 模具 制造 、 理 化 检验 等 专业 
化 车 间 7 个 。 主导 产品 有 “ 矿 友 ” 
牌 YB 系列 防爆 电机 ，YBTa A 
列 防 爆 风 机 ; YBT-C 系列 隔 爆 
型 抽出 式 通 风机 ，“ 凤 锥 ”有 牌 


YTF 系 列 复 式 电 机 , YBLD 系 列 
离心 式 双 束 电机 等 9 大 系列 29 个 | 
品种 389 个 规格 。 其 中 :“ 矿 友 ” 





鸡 





牌 YBTa 系 列 防 爆 风 机 是 bet 
国 技术 研制 开发 的 具有 国际 先进 
KE, 获得 国家 专利 。 凤 纵 ” 牌 
YTF 系列 是 为 油田 开采 游 梁 式 







法 人 代表 : 牛 玉 环 
地 址 : 黑龙 江 省 鸡西 市 允 
邮 码 : 158100 
电话 : (0453) 2682463 


Akis 


传真 :(0453) 2678387 


¥ 
à 
= 

A 
| A 





抽 油 机 配套 而 开发 的 新 型 万 能 产品 ， 属 国 
内 首创 ， 获 国家 专利 产品 ; 企业 产品 有 2 个 
品种 4 个 规格 曾 狱 省 优质 产品 。 矿 友 eR 
商标 ， 是 鸡西 市 1997 年 知名 商标 。 

鸡西 电机 厂 是 国家 ISO9001 认 证 企业 ， 
是 鸡西 市 1993 ~ 1998 年 利税 大 户 企 业 。 

fain all 1 We KID ES FR AR, Jli 
该 厂 共 谋 改 车 大 计 ， 发 展 友谊 ， 共 同 合作 ， 
共 创 美好 未 来 。 
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ME L É 临 清 益 和 变 压 可 有 限 公 


山东 临 清 益 和 变压器 有 限 公司 是 由 青 
岛 益 和 电气 设备 股份 有 限 公 司 同 山东 临 清 
变压器 厂 合 资 建立 ， 系 机 械 工业 部 、 电 力 
工业 部 定点 生产 全 箱 绕 树 脂 浇注 干 式 变 压 
器 的 骨干 企业 。 注 册 资 金 1 960 万 元 ， 固 
定 资产 4 051 万 元 ， 流 动 资金 2 051 万 元 
现 有 员工 180 人 , 设 有 生产 部 . 技术 部 . 销 
售 部 、 综 合 管理 部 、 质 量 部 、 财 务 部 六 大 
责任 部 门 实施 现代 化 企业 管理 ， 拥 有 高 . 
中 级 职称 的 专业 技术 人 员 65 人 ,公司 全 套 
引进 国际 90 年 代 先进 水 平 的 带 填料 环 氧 树 
脂 浇注 、 铜 稍 绕 组 的 干 式 变压器 制造 技术 , 
和 成 套 设备 ， 具 有 1 x 10°%V - A 规模 的 设 Peak 
计生 产能 力 。 i 
公司 以 高 质量 的 产品 ， 合 理 的 价格 ， 
优质 的 服务 来 满足 顾客 的 需求 ， 并 立足 国 
内 一 流 企业 ， 通 过 加 强 公 司 内 部 管理 ， 运 
行 一 套 全 面 符 合 1S09001 ee 
保证 体系 。 
公司 本 着 以 oe n i i 
务 第 一 ”的 经 营 原则 真 尖 地 希望 社会 各 Mink: MANAA et 
界 朋友 前 来 洽谈 业务 。 谤 公司 将 旺 S 全 "] 。 mais (0635) 2326057、2321566 
满足 您 的 需求 。 r 国 传真 : (0635) 2326057 
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HB $P 市 EE ERS 


HBAS TH FS Bk) 是 全 国 较 大 的 电磁 线 
生产 专业 厂 。 现 有 职工 927 和 名， 其 中 工程 "a 
技术 人 员 60 名 , 厂区 占 地 面积 55 000m, SS uh) M i -| 
建筑 面积 28 500m?， 固 定 资产 原 值 "S War 
Ast, 4483 400 万 元 。 主 要 生产 : ong 
ad 160 台 ( 套 )， 综 合生 ”能 力 8 
其 中 : 78 2 [bi] ZEAE P= BE 4 000t， ain le ol 能 力 1 000t， 
hed: EPRD 2 500t, W sgap 产能 力 500t。 主 要 产品 品种 有 : 温度 指数 
47130. 155, 180, 200, 220 RE tPA A ZR an 纸 包 圆 线 、 局 线 ; BFA SA j 
线 ， 玻 璃 丝 包 薄膜 绕 包 圆 线 、 扁 线 。 

该 厂 是 河北 省 最 大 的 电磁 线 生产 厂 ， 河 北 省 电磁 线 产 品质 量 监督 检 : te i A, 负责 
在 河北 省 境内 生产 销售 的 电磁 线 产 品 的 质量 监督 检验 工作 , 检测 仪器 设备 齐全 , 技术 力量 强 
有 较 强 的 产品 开发 能 力 。 

现在 我 国正 在 实施 城 网 和 
拟 在 国内 外 寻求 合作 伙伴 ， 合 


改造 ， 对 电磁 线 行业 是 难得 的 发 展 机 过。 借 此 机 过 ， 该 厂 
作 生 产 电 磁 线 产品 或 其 他 产品 。 


农 网 
交合 





以 现 有 产品 和 生产 条 件 , 对 外 寻求 整体 合作 |; 
以 纸 包 线 、 琅 包 局 线 两 种 适应 两 网 改造 使 用 
的 运销 对 路 的 产品 ， 对 外 合资 、 人 合作， 实行 
嫁接 改造 ,开发 组 合 导线 和 换 拉 导线 新 产品 。 
或 分 块 对 外 租赁 搞活 ; 
以 现 有 的 基础 设施 条 件 ， 合 
资 少 ， 市 场 前 景 好 的 其 他 产品 


SIED) 
Í; 
2 


W 


资 、 合 作 生 产 投 


KARR: 张宝全 
总 工程 师 : ARS ail 
地 址 : 河北 省 艺 考 市 陵园 路 陵 磁 胡 同 1 号 
邮 码 : 056001 

电话 : (0310) 8012657 

传真 : (0310) 8012657 
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西安 高 压 开 关 厂 中 压 电 器 制造 公司 
隶属 西安 高 压 开 关 厂 , 下属 13 个 分 厂 , 拥 
ARLI SORE, 其 中 高 级 技术 人 员 10 
RFA, 各 类 专业 技术 人 员 300 余 人 ,拥有 
净 资 产 2 000 多 万 元 , 是 生产 经 营 高 中 低 
压 电 器 产品 、 备 品 、 配件 及 配套 产品 的 独 


me ea), ae 


加 ZW6-12/630/16-20 真空 断路 器 
西安 高 压 开关 厂 一 分 厂 


天 天 厂 中 压 电器 制造 公司 


公司 以 最 大 限度 地 满足 用 户 需 求 、 质 量 第 一 、 服 务 周到 为 
宗旨 ， 生 产 经 营 10 ~ 220kV 户 外 户 内 隔离 开关 、 接 地 开关 、 断 
路 器 (Tid, AZ, ELEZ, KAMLA), DEF XH, H 
式 变 压 器 ， 防 爆 开 关 ， 铁 道 电 气 化 配 用 电器 ， 页 荷 开 关 、 环 网 
柜 ， 专 用 检修 工具 。 为 满足 城乡 电网 改造 的 需求 ， 公 司 所 辖 西 
开 一 分 厂 、 西 开 九 分 厂 、 西 开 技 协 厂 分 别 推出 干 式 柱 上 真 室 、SF， 
断路 器 ， 瓷 柱 式 柱 上 真空 断路 器 和 分 段 器 、 重 合 器 、 员 荷 开关 
组 合 电 器 、 以 及 配套 产品 和 备品 配件 等 十 大 类 ,23 个 系列 。 公 
司 主要 产品 均 达 到 国内 先进 水 平 ， 并 均 已 通过 两 部 (局) 鉴定 ， 
符合 国家 IEC 标 准 ， 其 中 GW4、GW7 系列 高 压 隔离 开关 获 陕 西 省 
优质 产品 证 书 ， 并 通过 荷兰 凯 玛 试 验 ， 获 国际 生产 许可 证 。 公 
司 从 生产 到 售后 服务 按照 GB/T1900-1IS09001 标 准 进行 质量 管理 ， 
建立 了 CAD 工作 站 ， 装 备 优良 ， 检 测 设备 齐全 。 


立 核算 的 经 济 实体 。 











E ZW -12/630/20 型 柱 上 真空 组 合 电器 
西安 高 压 开关 厂 高 压 电器 分 厂 






近年 来 公司 为 全 国 各 地 输 变 电工 程 提供 了 大 量 
的 优良 设备 , 实现 了 对 用 户 的 质量 和 服务 承诺 , 公司 
今后 的 方向 和 目标 是 不 断 推出 城乡 电网 建设 与 改造 
所 需 新 产品 。 


地 址 : 西安 市 大 庆 路 29 号 副 1 号 
邮 码 : 710077 B 高 压 负荷 开关 FN15-10R- 熔断 器 组 合 电 器 
电话 :(029)4235970 ”传真 :(029)4235970 西安 高 压 开关 厂 技 协 研制 厂 











浙江 三 门 腾龙 电器 有 限 公 hing 于 东海 之 滨 的 三 门 湾 畔 , 创建 于 1978 年 。 
公司 生产 变压器 用 各 种 组 件 , 是 全 国 变压器 分 接 开关 肯 王 企业 , 也 是 新 设计 
S9 ay te 用 指定 开关 生 ; 下 单位 。 
公司 现 有 职工 180 余 人 ， 其 中 工程 技术 人 员 54 人 ， 占 职工 总 数 的 30%。 
占 地 面积 26 790m*， 其 中 建筑 面积 6 137m:*。 拥 有 固定 资产 1 000 余万元 ， 
主要 生产 设备 200 多 人 台 ( 套 )， 年 生产 各 种 型 号 开关 能 力 30 万 台 。 
产品 注册 商标 “腾龙 ”有 牌 ， 其 主要 产品 有 : 额定 电压 110kV 及 以 下 、 客 


ht 定 电流 1 250A RA FIRU EJER OC IPR. ti 

i rr WSP (2%). WST, WDT (48/6). WDG (SHE). WSL (CEE) 开关 ， 特 
AS 种 开关 和 无 励磁 电动 分 接 开关 ; 以 及 10、35kV 有 载 开关 等 共 300 多 种 规格 
T ANS > WARR. AT. ORES. JEJERAN, Be REHE E EREA 


件 。 
公司 技术 力量 雄厚 , 拥有 先进 的 生产 设备 、 完善 的 检测 手段 , 运用 计算 
机 进行 管理 。 产 品质 量 可 靠 ，1998 年 被 评 为 浙江 省 地 方 产品 质量 信得过 企 
业 ， 并 于 12 月 通过 了 ISO09002 质量 体系 认证 。 公 司 生 产 的 无 励磁 分 接 开关 
每 年 eiir 出 口 ， 受 到 国内 外 广大 用 户 的 信赖 。 
公司 以 “顾客 的 满意 , 是 腾龙 的 追求 ”为 质量 方针 , 愿 为 广大 用 户 设计 、 
制造 各 类 特殊 要 求 的 分 接 开关 。 
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佛山 市 兆 科 工 业 炉 有 限 公司 


佛 





由 市 电炉 r 








FSL 不 锈 钢管 连续 光亮 热处理 炉 。 


地 址 : 
邮 码 : 
电话 : 
(GB: 
rt: 





» ze roti 


广东 省 佛山 市 石 湾 凤 性 路 隔 田 坊 45 
528031 

(0757) 2272752, 2276886 

(0757) 2262497 


黄 明生 “PRWQ 网 带 式 保护 气氛 电阻 炉 生 产 线 








一 一 一 一 一 ”锦州 第 一 开关 厂 一 


锦州 第 一 开关 厂 是 国家 定点 生产 高 、 低 压 开 关 设 备 的 专业 
厂 , 是 纳入 国家 经 贸 委 《第 一 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 主 
要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目录 》 中 的 企业 之 一 。 

工厂 拥有 国内 、 外 先进 的 数控 加 工 设备 和 检测 设备 。1996 
年 已 通过 1S09000 质量 体系 认证 。 

采用 国外 先进 技术 和 进口 元 器 件 生产 的 JYD2000 型 固定 式 低 
压 配 电 柜 、JYD5000 型 低压 抽出 式 配 电 柜 、KYN18B-102Z 型 、 
KYN28A—12 型 交流 金属 封闭 开关 设备 以 及 从 埃 尔 凯 公司 技术 转 
让 , 合作 开发 的 LCA 型 环 网 负荷 开关 柜 等 , 均 属 国内 精品 , KE 





RAP Rat. 
地 址 : 辽宁 省 锦州 市 市 府 路 69 号 de ah: 121013 
| 电话 : (0416) 3881731 传真 : (0416) 3880754 
KYN18B-10Z 型 交流 金属 封闭 开关 设备 TK: RA 
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蒜 方 电机 股份 有 限 公 司 了 于 1993 年 12 月 28 日 申 原 革 方 电 机 厂 改 制 成 立 。 á etr BBS (9588. 
为 国家 “一 五 ， 计划 156 个 重点 项 目 之 一 。(1992 年 ,国务院 确定 东方 电机 厂 进 行规 范 化 股份 制 改组 ， 和 成 
er ty pap he at 成 为 国内 首 枇 在 香港 和 内 地 分 别 发 行 股 : 标的 9 个 上 市 公司 之 一 ， 是 中 
固 研 制 大 型 发 电 设备 和 交 直 流 电 机 的 三 大 基地 之 一 。 
公司 占 地 面积 470 955m?, 拥有 各 $ 4 Rig I 4028, HPMARLZS 200F6, FLT 000 
BA, HPLARRT IA, DEÈBÉR4A, 4 POA, BERKARAR HRA R 2 3 he, 
从 80 年 代 至 和 对， 研制 成 功 了 过 百 种 新 产品 “半数 以 上 次 国 家 和 省 、 部 、 市 级 和 料 技 成 果 奖 励 。 
4034k, 东方 电机 股份 有 限 公司 已 发 展 为 年 直流 电机 400MW， 拥 有 国 
家 级 水 、 火 电 产 品质 量 金 牌 ， FZOH 沪 省 外 的 所 有 地 区 和 包括 
美国 存 内 的 14 个 国家 的 大 型 骨干 企业 。 


东方 电机 股份 有 限 公 司 与 日 立 公 司 合作 研制 成 功 600MW 
汽 轮 发 电机 ， 其 国产 化 率 达 95% 


:四川 省 德阳 市 先河 西 路 
部 码 ，818000 


ERIS: (0838) 2410910 
fe. (0838) 2409408 
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您 的 研究 报告 将 更 具 权 威 性 
您 的 企业 规划 将 更 具 前 瞪 性 
您 的 产品 设计 将 更 具 独 创 性 
您 的 目标 市 场 将 更 具 针 对 性 


中 国 机 械 工 业 权威 出 版 物 


《中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 
99 
《中 国电 器 工业 年 鉴 》 °° Pa 


编辑 部 地 址 : 北京 百 万 庄 大 街 22 号 100037 E-mail: CMIY@mail.machineinfo.gov.cn 
Hi, G8: (010)68326677—2608, (010)68326039 ”传真 : (010)68326039 
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明 


一 《中 国 机 械 电 子 工 业 年 监 》 从 1984 年 创刊 ， 连 续 出 版 
了 三 期 。1987 年 根据 原 国 家 经 委 批示 , 分 为 《中 国 机 械 工业 年 
鉴 》 和 《中国 电子 工业 年 监 》 出 版 。1988 年 国家 机 构 改 革 ， 组 
建 了 机 械 电子 工业 部 , 1989 年 重 又 出 版 《中 国 机械 电 子 工业 年 
鉴 》， 分 为 “机 械 卷 ”和 “电子 卷 "。1993 年 ， 成 立 了 机 械 工业 
部 , 又 开始 出 版 《中 国 机 械 工业 年 鉴 》, 该 年 鉴 由 机 械 工业 部 主 
办 ， 国 务 院 所 属 有 关 部 门 及 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 参加 编写 。 

二 、 为 更 好 地 发 挥 对 行业 的 指导 作用 , 集中 宣传 电工 行业 
逐年 发 展 的 实际 情况 , 促进 电工 行业 企业 开拓 市 场 , 国家 机 械 
工业 局 、 中 国电 器 工业 协会 决定 在 上 年 《中 国 机 械 工业 年 鉴 电 
工分 册 》 的 基础 上 ， 正 式 出 版 《中 国电 器 工业 年 鉴 y。1999 年 
本 年 鉴 主要 反映 1998 年 中 国电 器 工业 及 其 各 分 行业 的 发 展 情 
况 和 取得 的 成 绩 , 全 面 系 统 地 提供 电工 行业 企业 的 主要 经 济 技 
术 指 标 。 

三 、 参 加 1999 年 本 年 鉴 的 撰 稿 部 门 有 国家 机 械 工业 局 、 国 
家 电力 公司 、 船 舶 工业 总 公司 、 中 国电 器 工业 协会 及 其 各 分 会 。 

四 、1999 年 本 年 鉴 增 加 了 广大 读者 关心 的 城乡 电网 改造 
专文 、 搞 活 国 有 大 中 型 企业 的 热门 话题 和 具体 实例 、 从 五 个 主 
要 行业 全 面 系统 地 介绍 电器 工业 50 年 的 辉煌 成 就 。 

五 、 查 阅 本 年 鉴 ， 可 从 目录 中 找到 标题 ， 再 从 标题 下 查 到 
相应 的 页 码 ， 即 可 读 到 所 需 内 容 。 

六 、 由 于 时 间 仓 促 ， KFAR, BRERA, KH 
请 各 界 读者 批评 指正 。 
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注重 管理 创新 ， 搞 好 国企 改革 
一 一 在 第 六 届 管 理 创新 成 果 经 验 交流 会 上 的 讲话 


中 国电 需 工 业 协 会 理事 长 ” 陆 燕 条 


首先 祝贺 大 家 在 企业 管理 创新 方面 所 取 
得 的 成 绩 。 孙 宜 梅 同志 刚才 所 做 的 报告 ， 讲 
地 比较 全 面 ， 他 提出 了 很 多 问题 ， 很 值得 我 
们 大 家 认真 思考 。 我 仅 就 当前 总 的 经 济 形势 
和 国企 改革 情况 向 大 家 介绍 一 下 。 男 外 结合 
本 届 管 理 创新 成 果 讲 几 个 问题 ,与 大 家 讨论 。 


一 、 当 前 总 的 经 济 形 势 


我 认为 当前 的 经 济 形势 总 体 上 是 在 正常 
地 发 展 。 这 里 面 有 个 争论 很 大 的 问题 ， 就 是 
著名 经 济 学 家 董 辅 扔 所 讲 的 ， 从 社会 的 总 需 
求 和 总 供给 这 个 角度 来 看 ， 现 在 究竟 是 总 供 
给 多 了 还 是 总 需求 不 足 ? 这 个 问题 在 经 济 学 
界 已 经 争论 好 几 年 了 .有 很 多 经 济 学 家 认为 ， 
有 总 供给 过 多 的 一 面 ， 但 更 重要 的 是 总 需求 
不 足 。 因 此 ， 应 该 放松 银根 ， 启 动 经 济 ， 刺 
激 消 费 , 扩大 需求 。 这 两 种 观点 一 直 在 争论 ， 
直到 最 近 中 央 发 的 12 号 文件 附件 4“ 关于 中 
国 是 否 出 现 了 通货 紧缩 的 现象 ”的 最 后 意见 
里 还 未 定论 ， 但 从 12 号 文件 提出 的 措施 看 ， 
总 需求 不 足 是 急需 解决 的 问题 ,要 启动 消费 。 
从 去 年 到 今年 这 个 期 间 已 采取 了 一 系列 措 
He, 如 去 年 发 行 的 1 000 亿 元 国债 , 就 是 用 积 
极 的 财政 政策 来 拉动 需求 ,促进 经 济 的 发 展 。 
如 果 1 000 亿 元 不 发 ， 那 去 年 的 GDP 增长 
7.8% 是 达 不 到 的 。 但 由 于 这 1 000 亿 元 大 部 
分 用 于 公路 建设 、 水 利 设施 等 ， 没 有 真正 拉 
RAR, 因此， 在 去 年 四 季度 、 今 年 一 
季度 ， 经 济 有 个 比较 快 的 增长 幅度 以 后 ， 开 
始 减 缓 , 这 就 是 说 1 000 亿 元 的 拉动 效应 过 去 
了 。 在 今年 8 月 份 召开 的 人 大 常委 会 上 ， 国 
务 院 再 次 提出 增发 600 亿 元 国债 ， 扩 大 600 
亿 元 赤字 。 去 年 1 000 亿 元 国债 拉动 的 都 是 水 
泥 、 玻 璃 、 建 材 等 建材 行业 。 这 次 600 亿 元 
的 重点 是 制造 业 ， 为 加 快 技术 改造 ， 作 为 低 
息 贷款 或 贴息 拉动 制造 业 。 我 在 大 会 上 提出 
技术 改造 要 尽量 采用 国产 设备 ， 不 要 我 们 发 
了 国债 去 拉动 外 国 跨国 公司 的 经 济 增长 ， 应 
该 拉动 我 们 自己 。 采 取 的 措施 还 有 国家 拿 钱 


增加 低 收 入 人 员 的 工资 ， 增 加 离 退 休 人 员 和 
下 岗 人 员 的 补贴 ,改善 这 部 分 人 的 生活 状况 ， 
大 约 涉及 8 000 FA. Ibs 进一步 减轻 农民 
的 负担 ， 刺 激 农民 的 消费 ， 提 高 农民 的 消费 
水 平等 等 。 再 有 ， 股 票 市 场 要 启动。 股票 市 
场 收 的 印花 税 古 国家 一 笔 很 大 的 财政 收入 来 

对 当前 的 经 济 问题 ， 党 中 央 、 国 务 院 正 
逐步 采取 紧急 对 策 和 措施 。 对 当前 的 经 济 形 
势 的 估价 要 看 是 不 是 抓 住 了 症结 问题 ， 是 不 
是 看 准 了 ， 所 制定 的 政策 、 采 取 的 措施 ， 是 
不 是 针对 我 们 经 济 所 存在 的 问题 而 对 症 下 
药 ， 如 果 对 症 下 药 ， 就 会 有 效果 ， 就 会 使 中 
国 的 经 济 逐 步 走 向 健康 发 展 的 道路 。 

从 东南 亚 的 金融 危机 来 看 ， 造 成 危机 很 
重要 的 一 条 原因 就 是 银行 的 不 恨 资 产 率 高 。 
也 就 是 说 ， 防 止 银行 系统 资产 不 再 恶化 ， 是 
阻止 诱发 金融 危机 的 根本 对 策 。 我 国 几 大 国 
有 商业 银行 目前 不 有 资产 过 多 。 国 务 院 已 开 
始末 取 了 相应 措施 ， 成 立 四 家 金融 资产 管理 
AFl B: EE, PER, KRMAR., XR 
行 里 面 的 不 民 资 产 进 行 托管 。 这 是 化 解 金融 
危机 的 一 种 方法 。 当 然 ， 这 里 也 有 问题 ， 就 
是 进行 托管 、 收 购 ， 钱 从 哪 来 ? 钱 只 能 从 财 
政 上 来 ,这 可 以 从 发 行 钞票 上 来 弥补 一 部 分 。 
通过 采取 各 种 搭 施 以 减少 我 们 银行 的 不 恨 资 
产 ， 使 其 各 系统 得 以 比较 健康 的 运行 ， 我 们 
就 可 以 规避 金融 风险 。 金 融 风 险 对 整个 经 济 
造成 的 破坏 性 太 大 了 ,这 是 大 家 都 看 到 了 .从 
目前 国务 院 所 采取 的 一 系列 措施 来 看 ， 我 们 
是 在 一 条 正确 的 、 使 得 经 济 能 够 持续 发 展 的 、 
规避 风险 的 道路 上 前 进 . 这 些 措施 是 及 时 的 ， 
防止 了 经 济 下 滑 , 当然 , 这 还 需要 一 些 时 间 。 

我 国 经 济 发 展 ， 要 在 改制 过 程 中 比较 顺 
A HITE, GDP 增长 是 7% 还 是 8% ,能 否 完 
成 ， 就 要 看 我 们 现在 所 采取 的 措施 是 否 符 合 
当前 的 形势 ， 是 否 按 照 经 济 学 的 规律 在 采取 
措施 、 化 解 危机 。 只 要 是 我 们 采取 的 措施 正 
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一 呼 百 应 的 ， 大 家 齐心 协力 ， 我 们 就 可 以 如 
FAIRY ME. 
二 、 国 有 企业 改革 


国有 企业 改革 , 在 9 月 份 召 开 的 十 五 届 
四 中 全 会 上 会 有 全 面 的 曾 述 。 国 有 企业 由 原 
来 计划 经 济 转变 到 现在 市 场 经 济 所 遇 到 的 困 
去 适应 它 ， 国 家 应 采取 什么 措施 来 解决 这 些 
问题 。 我 认为 首要 问题 就 是 政 企 分 开 。 我 们 
机 械 工业 系统 早 在 1984 年 就 作为 试点 ,当时 
国家 态度 非常 坚决 ,要 下 放 、 要 政 企 分 开 , 原 
机 械 工 业 部 所 有 直属 企业 在 1985 年 初 全 部 
下 放 了 。 但 这 次 企业 下 放 ， 并 没有 真正 解决 
政 企 分 开 的 问题 ， 下 放 到 中 心 城市 如 何 管理 
的 问题 ， 并 没有 解决 。 当 时 对 产权 的 概念 不 
清楚 ， 以 后 逐步 明确 国企 改革 的 目标 是 建立 
现代 企业 制度 。 现 代 企 业 制 度 第 一 句 就 是 
“产权 清晰 ”， 关 键 问题 是 产权 清晰 ， 现 在 说 
产权 不 清晰 ， 为 什么 ? 就 是 政 企 不 分 。 国 有 
企业 都 是 国家 的 ， 国 家 就 是 老板 ， 从 这 个 意 
MEF. 产权 是 清晰 的 , 但 从 具体 上 来 讲 , 产 
权 是 谁 的 ， 谁 对 这 块 产权 负责 任 ， 是 不 清晰 
的 。 国 有 企业 的 亏损 ， 哪 一 个 部 门 负责 ， 哪 
一 个 人 负责 ? 这 是 个 核心 问题 。 江 洋 民 总 书 
记 最 近 讲 话 ， 重 新 明确 要 产权 清晰 ， 要 清晰 
到 具体 人 身上 。 这 是 推行 现代 企业 制度 首要 
解决 的 问题 ， 不 管 是 摘 责 任 制 ， 还 是 搞 法 人 
治理 结构 ， 或 者 称 公司 治理 结构 ， 都 要 解决 
这 个 问题 。 首 先 要 明确 谁 是 老板 ， 企 业 的 经 
营 者 和 老板 之 间 的 关系 是 一 种 委托 关系 ,我 
请 你 管 这 个 企业 。 关 于 出 资信 的 职能 ， 十 四 
届 三 中 全 会 的 文件 就 已 非常 清楚 地 讲 明 ， 有 
3 条 : 重大 决策 ; 选择 经 营 者 ; 收益 权 。 实 际 
上 ， 我 们 现在 讲 的 公司 治理 结构 就 是 制订 公 
司 的 职责 、 制 订 公 司 的 经 营 目 标 、 重 大 方针 
及 管理 原则 ， 挑 选 委任 各 级 经 理 人 员 ， 并 掌 
管 经 理 人 员 的 报酬 与 奖励 ， 对 公司 的 经 营 活 
动 进 行 核 察 ， 协 调 公司 与 股东 ， 管 理 部 门 与 
股东 之 间 的 关系 。 但 出 资 人 不 能 干预 经 营 者 
的 经 营 活动 ， 经 营 者 也 不 得 侵犯 出 资 人 的 权 
益 。 企 业 是 以 追求 利润 最 大 化 为 目标 的 ， 但 
我 们 现在 的 国有 企业 根本 不 是 以 这 个 做 为 目 
标 来 对 待 ， 很 多 公司 的 经 营 者 侵犯 了 所 有 者 
的 权益 。 比 如 说 ， 他 开 董 事 会 到 旅游 胜地 去 


Ih, 花 钱 , 花 了 就 完了 吗 ? 不 是 有 人 说 么 , F 
损 企业 厂 长 照样 很 富 ， 不 是 说 穷 了 庙 富 了 和 
尚 , 只 有 困难 的 企业 没有 困难 的 厂 长 等 等 .在 
这 种 没有 以 财产 责任 做 为 约束 ， 做 为 激励 他 
的 动力 , 企业 是 没 法 搞 好 的 , 这 是 根本 问题 。 
推行 现代 企业 管理 ,我 们 讲 了 许多 科学 管理 、 
管理 层次 等 ， 但 首要 是 这 个 问题 ， 政 府 有 关 
部 门 应 该 先 把 这 个 问题 解决 好 。《 国 有 资产 
法 》 从 七 届 人 大 、 八 届 人 大 到 九 届 人 大 , 之 
所 以 出 不 来 ， 焦 点 就 在 这 个 问题 上 ， 就 是 对 
这 个 问题 的 观点 不 一 致 。 由 此 导致 现在 的 公 
可 大 部 分 未 实行 真正 的 法 人 治理 结构 ， 包 括 
我 们 许多 的 上 市 公司 在 内 。 比 如 上 市 公司 董 
事 会 代表 股东 的 利益 ， 经 营 者 是 由 董事 会 来 
委任 的 ,但 我 们 现在 照样 由 组 织 部 来 任命 ,这 
就 是 说 形 不 成 一 个 真正 的 法 人 治理 结构 ， 现 
代 企 业 制 度 变 成 一 名 口号。 深化 国有 企业 改 
革 的 目的 是 建立 现代 企业 制度 ， 以 公有 制 为 
基础 的 现代 企业 制度 ， 是 社会 主义 市 场 经 济 
体制 的 基础 ， 现 代 企 业 制 度 要 形成 科学 的 法 
人 治理 结构 ， 现 代 企 业 制 度 是 解决 政 企 分 开 
的 组 织 手 段 , 是 理 顺 产权 关系 的 组 织 形式 ,是 
企业 成 为 独立 法 人 的 组 织 保障 .大 家 都 知道 ， 
答 事 与 管 人 应 该 相 一 致 ， 否 则 就 是 没有 责任 
制 . 正确 选择 经 营 者 , 加 重 经 营 者 的 责任 , 使 
得 他 全 身心 地 投入 到 工作 中 去 ， 这 样 国 有 企 
业 才 能 解困 、 发 展 。 


三 、 对 本 届 企 业 管理 创新 成 果 的 看 法 


1. 资本 经 营 

资本 经 营 只 有 少数 企业 能 做 ， 但 是 从 我 
们 国家 制造 业 的 产业 结构 来 说 ， 其 核心 是 中 
小 企业 ， 这 个 观点 一 定 要 明确 。 我 们 说 组 织 
大 企业 集团 ， 大 企业 集团 战略 ， 我 觉得 对 制 
造 业 来 说 ， 大 企业 集团 战略 不 一 定 都 是 最 好 
的 ， 在 东亚 金融 危机 中 韩国 与 台湾 省 的 例子 
很 能 说 明 问 题 。 韩 国 大 企业 集团 比如 齐 亚 汽 
车 ， 最 近 大 宇都 出 问题 了 ， 台湾 省 的 经 济 基 
础 为 什么 这 么 牢固 ， 主 要 是 中 小 企业 经 营 灵 
活 ， 适 应 市 场 需求 变化 反应 快 。 我 觉得 制造 
业 的 核心 应 该 是 中 小 企业 ， 所 以 ， 对 制造 业 
的 中 小 企业 ,下 个 世纪 起 的 作用 是 非常 大 的 。 
中 国 质 协 最 近 到 欧洲 去 考察 了 了 一次， 欧洲 质 
量 组 织 主席 就 讲 ， 中 小 企业 的 竞争 力 是 很 强 
的 ， 他 可 以 采取 灵活 的 经 营 方 式 ， 可 以 最 大 
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限度 利用 他 们 各 种 潜在 的 资源 ， 中 小 企业 是 
未 来 发 展 和 成 长 的 发 动机 。 欧 洲 还 有 一 种 说 
法 ， 中 小 企业 是 安置 大 企业 集团 剩余 劳动 力 
的 最 好 地 方 。 大 企业 趋向 自动 化 、 机 械 化 水 
平 的 提高 , 导致 减员 。 减 下 的 人 员 哪 里 去 , 中 
小 企业 来 吸收 ,中 小 企业 在 它 发 展 的 过 程 中 ， 
应 围绕 着 大 企业 成 为 大 企业 的 合格 供应 商 。 
我 到 欧洲 去 看 ,有 很 多 很 重要 的 机 械 产 品 ,一 
个 二 三 百人 的 企业 往往 垄断 全 世界 60% 以 
上 的 市 场 .要 按照 制造 业 的 结构 与 产业 特点 ， 
还 必须 根据 实力 来 搞 资 本 经 营 。 大 连 冰 山 的 
资本 经 营 效果 很 好 ， 但 我 也 遇 到 很 多 不 成 功 
的 。 育 目的 、 过 分 地 扩张 会 导致 失败 。 在 座 
的 各 位 ， 你 们 的 工厂 看 起 来 规模 很 大 ， 其 实 
你 们 这 样 的 厂 ， 从 销售 额 看 ， 在 国外 也 就 是 
中 小 企业 。 通过 搞 资本 经 营 , 实现 规模 扩张 ， 
必须 注意 自己 的 主 业 ， 对 不 熟悉 的 产业 ， 盲 
目 扩张 风险 很 大 ， 这 样 的 实例 很 多 。 

2. 技术 创新 

成 果 汇 编 的 第 二 篇 文章 ， 就 是 天 津 泵 业 
集团 的 技术 创新 ， 这 是 一 篇 很 好 的 文章 。 技 
术 创 新 是 非常 重要 的 ， 不 然 小 平 同 志 不 会 讲 
科学 技术 是 第 一 生产 力 。 从 天 津 泵 业 来 看 , 它 
的 产品 并 不 是 非常 新 的 产品 ， 螺 杆 泵 并 不 是 
新 东西 ， 他 跟 国 外 厂商 合作 开辟 了 三 个 原来 
没有 进入 的 领域 ， 取 得 了 成 功 。 这 样 例子 很 
多 。 杭州 汽 轮机 厂 生 产 的 工业 汽轮机 原来 主 
要 是 为 石化 工业 配套 ， 但 在 者 干 年 以 前 方 厂 
长 找 我 ， 问 能 不 能 拓展 到 电站 行业 ， 我 说 完 
全 可 以 。 因 为 当时 引进 的 300MW 机 组 和 
600MW 机 组 ， 采 用 工业 汽轮机 驱动 的 给 水 
泵 。 产 品 相 近 ， 技 术 相 关 ， 进 入 另外 一 个 领 
域 去 服务 就 是 产品 结构 调整 。 调 整 结构 必须 
建筑 在 技术 创新 基础 上 ， 要 有 点 新 意 ， 否 则 
就 是 跟 在 人 家 屁股 后 面 走 ， 它 就 会 回 到 重复 
建设 上 去 。 另 外 ， 我 觉得 天 津 和 泵 业 集 团 这 篇 
文章 有 和 句 话说 得 非常 好 ， 束 是 他 认为 : 有 时 
目标 的 实施 比 目 标 制定 更 为 重要 ， 我 觉得 
“有 时 ”这 两 个 字 应 去 掉 ， 总 是 这 样 ， 实现 目 
标 比 制定 目标 难度 大 ， 技 术 创新 与 管理 创新 
两 个 轮子 一 齐 转 ,从 全 过 程 看 技术 创新 在 前 。 
而 技术 创新 确立 以 后 ,怎么 把 它 实施 得 好 ,这 
就 是 一 个 实施 管理 的 过 程 。 实 现 这 个 目标 就 
是 实施 管理 的 过 程 。 在 这 个 过 程 中 ， 就 会 实 


过 管理 创新 来 实现 .只 能 生产 样机 没有 用 , 形 
不 成 生产 力 ， 要 用 成 套 的 装备 、 合 适 的 劳动 
组 织 、 高 效率 低 成 本 的 生产 批量 的 产品 ， 这 
是 个 管理 过 程 。 我 想 技 术 创新 与 管理 创新 的 
关系 就 是 这 样 ， 技 术 创 新 的 目标 ， 要 通过 管 
理 创新 来 实现 。 

3. 关于 计算 机 的 应 用 

对 于 应 用 计算 机 的 步伐 应 该 加 快 ， 但 问 
题 是 怎样 普及 法 ， 先 用 在 什么 地 方 ? 我 认为 
CIMS 不 宜 普 遍 推广 , CIMS 投入 很 大 , 投入 
这 么 大 ， 是 不 是 有 相应 的 产 出 ? 我 对 此 一 直 
怀疑 ， 因 为 在 整个 生产 系统 中 ， 用 计算 机 将 
各 个 子 系统 集成 起 来 ， 难 度 是 相当 大 的 ， 投 
入 也 是 相当 大 的 。 但 是 我 认为 CIMS 可 以 改 
成 CIM ,不 要 后 面 的 S$, 这样 的 目标 比较 好 实 
现 ， 不 要 去 追求 整个 系统 的 集成 ， 各 独立 的 
子 系统 要 推广 计算 机 的 应 用 如 CAD、CAM.、 
MRP I 等。 同济 大 学 张 电 教授 提出 的 独立 制 
造 岛 的 观点 , 一 个 车 间或 一 个 工段 , 从 生产 、 
计划 到 整个 加 工 工艺 的 全 过 程 ， 用 计算 机 辅 
助 管理 ， 投 入 产 出 的 效果 较 好 ， 也 可 以 单独 
建立 生产 信息 系统 (MIS), 我 功 大 家 不 要 热 
BIER CIMS, 我 看 了 许多 例子 , 不 是 名 不 符 
实 ， 就 是 具体 效果 不 好 。 

关于 计算 机 要 普遍 推广 ， 现 在 应 用 得 很 


普 志 了， 和 于 挥 制图 板 。 现 在 不 必 你 用 大 、 中 


型 计算 机 , 小 型 机 、 个 人 计算 机 就 足够 了 , 我 
请 大 家 特别 注意 个 人 计算 机 ， 现 在 个 人 计算 
机 的 存储 量 越 来 越 大 ， 功 能 越 来 越 好 ， 而 价 
格 越 来 越 便宜 .可 以 代替 多 种 专用 控制 系统 。 

4. 管理 工作 的 核心 

我 认为 管理 工作 的 核心 就 是 质量 ， 因 为 
按 市 场 经 济 来 说 ， 企 业 的 好 坏 取 决 于 企业 的 
竞争 力 , 而 竞争 力 表 现在 产品 的 物美 价 廉 上 。 
物美 就 是 对 用 户 、 对 顾客 的 满足 度 ， 企 业 的 
生存 一 切 都 是 为 了 满足 顾客 ， 如 果 顾 客 不 买 
你 的 产品 , 不 要 你 的 服务 , 那么 只 有 关闭 了 。 
物美 价 廉 是 统一 的 ， 不 要 对 立 起 来 。 一 汽 的 
那 篇 文章 ， 它 是 在 特定 条 件 下 写 的 ， 那 篇 文 
章 的 不 足 之 处 是 如 何 保证 分 供 商 ， 这 对 供应 
部 门 是 非常 重要 的 。 天 津 奥 的 斯 公司 对 提供 
产品 质量 好 的 分 供 商 的 质量 水 平 ， 用 看 板 管 
理 的 方式 ， 都 显示 在 看 板 上 ， 这 个 月 你 供应 
的 质量 不 好 ， 一 个 黄牌 ， 连 续 三 个 月 黄牌 警 
告 ， 你 不 能 再 当 我 的 分 供 商 ， 不 管 是 谁 ， 一 
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切 工 作 都 要 围绕 产品 质量 来 做 。 工 厂 的 各 个 
部 门 都 对 所 出 产 的 产品 质量 负 有 各 上 自 的 责 
任 ， 因 为 企业 的 主要 竞争 力 来 源 于 产品 的 质 
量 ， 来 源 于 产品 物美 价 廉 。 质 次 价 高 是 一 种 
浪费 。 我 们 提倡 的 精益 生产 方式 就 是 追求 完 
善 ， 减 少 浪费 。 所 以 说 管理 的 核心 首先 是 质 
量 ， 其 次 是 成 本 ， 达 到 质量 效益 好 ， 其 结果 
就 是 提高 了 企业 竞争 力 ， 企 业 竞 争 力 决定 了 
市 场 占 有 率 。 现 在 许多 企业 在 加 强 管理 时 , 开 
台 重视 企业 文化 的 建立 ， 重 视 以 “5S” 为 主 
要 内 部 现场 管理 。 其 中 “5S” 最 后 一 项 是 
“素质 ”， 我 问 过 好 多 企业 的 管理 者 ， 没 有 说 
出 准确 的 含义 ， 我 认为 “素质 ”就 是 培养 职 
工 自觉 遵守 纪律 的 习惯 。 你 们 参观 了 大 连 三 
洋 制 冷 公 司 ， 在 这 样 环境 下 生产 产品 ， 用 户 
是 信任 的 。 机 械 产 品 出 的 许多 故障 都 是 粗 枝 
大 叶 ， 漫 不 经 心 不 认 真 造 成 的 ， 而 不 是 你 做 
不 到 。 在 80 年 代 , 我 们 推行 工艺 突破 口 时 做 
过 分 析 ， 我 们 强调 认真 ， 加 强 工艺 管理 严格 
工艺 纪律 ， 这 两 句 话 是 针对 认真 而 来 的 ， 所 
以 管理 的 核心 在 质量 。 另 外 ， 和 孙 祖 梅 同志 在 
讲话 中 讲 , 管 理 是 个 性 化 的 ,现在 搞 ISO9000 
质量 体系 认证 ， 不 可 能 设想 是 一 种 标准 的 模 
式 放 之 四 海 而 和 锭 准 ,， 也 不 能 设想 ISO9000 质 
量 体 系 能 涵盖 全 面 质量 管理 的 一 切 。 要 把 这 
个 关系 搞 清 楚 ， 现 在 管理 上 有 一 种 误解 ， 认 
为 通过 了 ISO9000 质量 体系 认证 以 后 , 管理 
自然 会 上 去 ， 质 量 会 自动 好 起 来 ， 企 业 目 然 

5. 班组 问题 

成 果 汇 编 中 有 两 篇 是 有 关 班 组 的 ， 我 非 
常 赞 赏 。 企 业 一 切 活动 的 基础 是 班组 ， 企 业 
的 兴衰 、 产 品质 量 好 坏 在 班组 ， 因 为 质量 在 
他 手中 ,成 本 的 高 低 ， 是 否 能 减少 浪费 ， 也 
掌握 在 它 手 上 ， 所 以 重点 是 班组 。 大 众 汽车 
公司 这 篇 成 果 有 名 话 讲 得 非常 好 ， 无 论 管理 
专家 或 技术 专家 智 莫如 何 完美 ， 都 不 可 能 及 
时 解决 企业 存在 的 所 有 问题 ， 谁 最 清楚 ， 从 
事 具 体 工作 的 人 员 最 清楚 ， 班 组 应 该 是 最 清 
楚 的 。 我 觉得 后 面 还 有 一 锯 话 “要 使 企业 的 
事 成 为 大 家 的 事 ， 才 能 使 企业 始终 保持 活 
力 ”, 这 就 是 全 心 全 意 依靠 工人 阶级 的 一 种 表 
现 。 推 行 现代 企业 制度 ， 和 董事 会 里 可 能 有 些 
职工 代表 也 是 个 别 的 ， 总 体 上 它 是 代表 股东 
利益 的 ， 必 须要 照顾 股东 利益 。 这 种 体制 要 


吉 免 内 部 人 控制 ， 内 部 人 控制 后 ， 可 以 为 所 
BON, 既 侵犯 股东 权益 , 也 坑害 职工 利益 。 T. 
人 阶级 的 主人 翁 地 位 ， 不 仅 体现 在 政治 地 位 
E. 班组 建设 工作 搞 得 好 ， 班 组 真正 能 起 作 
H. REUEL HEN. MEAL ER 
E, SRA. Pb aR BER. 
长 号召 ， 下 面 就 去 干 ， 而 且 是 真心 实意 地 
十。 这 就 不 仅 是 政治 地 位 ， 也 决定 了 经 济 地 
位 ,所 以 依靠 班组 , 加 强 班组 建设 非常 重要 。 
前 两 年 ， 中 机 质 协 组 织 几 个 老 同志 ， 专 门 调 
查 班组 建设 情况 ， 有 些 情况 的 确 不 能 令 人 满 
意 ， 班 组 变 成 被 动 的 ， 它 不 是 主动 的 ， 在 工 
作 中 它 不 是 主动 的 去 考虑 如 何 做 好 工作 ， 而 
是 被 动 地 做 好 工作 ， 在 这 种 情况 下 ， 要 自觉 
地 保证 产品 质量 ， 提 高 效率 ， 减 少 浪费 是 不 


企业 是 个 集体 ， 体 现在 班组 ， 生 产 有 生 
产 坦 组 ， 设 计 部 门 有 设计 班组 ， 职 能 管理 部 
门 有 职能 管理 班组 ， 与 生产 一 线 的 班组 同样 
重要 。 
6. 如 何 面 对 参加 WTO 问题 
关于 参加 WTO RHR , FIA UE. 
参加 WTO 带 来 很 大 困难 ， 有 的 企业 说 没 什 
么 关系 ， 该 进来 的 都 已 经 进来 了 。 这 个 问题 
应 区 别 对 待 ， 我 们 的 技术 水 平 还 是 落后 ， 外 
国 公司 先进 技术 不 进来 的 话 ， 要 全 部 靠 我 们 
开发 的 话 ， 要 很 长 时 间 ， 而 且 我 们 也 没有 那 
么 多 资金 去 开发 ， 家 用 电器 是 我 们 改革 开放 
以 来 的 最 好 典型 。 电视 机 、 冰 箱 、 空 调 等 , 现 
在 我 们 都 能 制作 ， 而 县 质量 水 平 并 不 比 国外 
差 , 现在 我 们 到 市 场 采购 , 不 必 买 国外 品牌 。 
为 什么 ? 因为 家 电 市 场 开放 早 , TALR. 外 
商 为 了 占有 市 场 ， 寻 求 与 国内 厂家 合作 ， 也 
带动 了 国内 厂商 积极 投资 发 展 。 现 在 我 们 有 
了 目 己 的 家 电 品 牌 ， 最 近 我 看 了 空调 测试 报 
告 ， 国 产 空调 不 论 在 性 能 、 价 格 、 效 率 上 或 
在 噪声 上 都 比 国外 的 略 好 ， 科 龙 是 连续 几 年 
测试 第 一 ， 效 率 比 、 噪 声 指标 都 很 好 ， 当 然 
其 他 品牌 也 都 很 好 ， 水 平 差 不 多 ， 所 谓 第 一 
和 第 二 差距 一 点 点 4 对 机 械 制 造 业 来 说 , H 
放 引 进 技术 、 用 市 场 换 技术 、 加 强 和 跨国 公 
司 的 技术 合作 ， 想 怕 还 要 相当 长 的 时 间 ， 我 
们 水 平 不 如 人 家 ， 这 里 有 个 怎样 利用 外 国 技 
术 问 题 , 我 们 也 不 要 怕 跨 国 大 公司 来 中 国 , 如 
果 跨 国 大 公司 来 中 国 搞 合 资 企 业 ， 生 产 产品 
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要 交 税 ， 不 都 交 给 中 国 财政 吗 ， 不 是 吸纳 中 
国 的 劳动 力 吗 ?他 不 可 能 把 外 国人 带 进来 ,从 
业 人 员 都 当地 化 。 现 在 我 看 跨国 公司 当地 化 
的 趋势 越 来 越 明 显 ， 高 层次 的 管理 人 员 都 中 
国 化 了 ， 他 从 我 们 机 关 、 企 业 、 研 究 院 所 挖 
走 许多 人 ,对 制造 业 来 说 , 还 是 要 解放 思想 。 

加 入 WTO Ja, 对 农业 、 信 息 产 业 、 金 融 
服务 业 等 领域 ， 可 能 是 冲击 较 大 ， 对 我 们 基 
础 制造 业 ， 我 看 也 就 如 此 了 。 比 如 发 电 设备 
制造 业 对 我 们 几 大 厂家 也 就 如 此 了 ， 而 且 我 
们 的 技术 也 就 是 他 们 的 ， 问 题 在 哪里 ， 我 说 
并 不 是 怕 进 来 ， 问 题 是 我 们 怎么 走出 去 ， 这 
和 日 本 人 一 样 , 蔡 钱 引进 了 技术 , 花 了 代价 ， 
要 很 快 消化 吸收 ， 要 出 口 ， 打 出 去 。 我 觉得 
制造 业 重 要 的 是 这 个 问题 ， 使 我 们 的 产品 能 


够 到 国外 去 开 招 市场， 打出 去 ， 那 我 就 花 钱 
引进 来 再 出 去 。 我 认为 这 才 是 正确 的 选择 .所 
以 我 们 的 企业 应 该 积极 吸收 外 国 的 新 技术 、 
提高 自己 的 水 平 ， 然 后 千方百计 地 开拓 海外 
市 场 . 如 果 采 取 这 样 的 态度 ,加 入 WTO 对 我 
们 也 是 有 好 处 的 。 从 机 械 制 造 业 的 角度 看 ,应 
该 持 更 加 开放 的 态度 ， 我 们 应 认真 去 研究 如 
何 消 化 吸收 ， 开 拓 国 外 市 场 打出 去 ， 这 是 我 
们 最 重要 的 任务 ， 不 怕人 家 进来 ， 就 怕 我 们 
出 不 去 。 我 们 和 跨国 公司 合作 的 产品 出 口 也 
就 是 我 们 的 。 所 以 我 们 应 该 把 目光 注意 到 努 
力 提 高 技术 上 ， 然 后 扩大 我 们 的 销售 领域 。 

(本 文 根 据 1999 年 7 月 31 日 讲话 录音 
整理 ) 


努力 实现 电力 科技 发 展 新 跨越 
国家 电力 公司 副 总 经 理 。 陆 延 昌 


“AA” F 2010 年 电力 科技 发 展 目 标 


“ 九 五 ”期 间 ， 电 力 科技 工作 到 2000 年 
的 目标 是 : 初步 建立 适应 社会 主义 市 场 经 济 
规律 和 电力 发 展 规律 的 科技 体制 ， 逐 步 建 立 
起 依靠 科技 进步 发 展 电力 工业 的 机 制 ， 建 设 
和 改造 一 批 重点 试验 室 和 研究 中 心 ， 完 善 企 
业 技 术 中 心 和 工程 技术 中 心 ; 培养 一 批 具 有 
国际 水 平 的 跨 世 纪 科技 带头 人 ; 大 多 数 电力 
企业 应 具备 商业 化 运营 的 基本 技术 条 件 ; 在 
洁净 煤 发 电 技 术 、 大 型 电力 系统 运行 综合 分 
析 技 术 和 稳定 控制 技术 、 电 力 系统 继 电 保 护 
技术 、 水 电工 程 筑 坝 技术 和 电网 自动 化 技术 
方面 达到 90 年 代 国际 先进 水 平 ; 基 本 建成 柳 
盖 全 国 的 电力 系统 内 联网 络 ; 在 面 疝 21 世纪 
的 发 、 输 、 配 、 用 电 和 节能 、 环 保 等 关键 技 
术 上 有 所 突破 ; 科技 进步 对 电力 工业 经 济 增 
长 的 贡献 率 提高 5 一 10 个 百分点 。 

2010 年 达到 以 下 战略 目标 : 使 基本 建立 
起 来 的 新 型 电力 科技 体制 更 加 巩固 和 人 完善， 
实现 电力 科技 与 经 济 的 有 机 结合 ; 繁荣 电力 
科技 事业 ， 培 养 、 造 就 一 支 高 水 平 的 科学 技 
术 队 伍 ; 全 体 电 力 职工 的 科技 文化 素质 有 显 
著 提 高 ; 电力 工业 的 科技 实力 接近 或 达到 国 


际 先进 水 平 ， 电 力 信 息 化 技术 水 平 达 到 同期 
国际 水 平 ， 高 新 技术 的 研究 开发 与 发 达 国 家 
同步 ， 力 争 在 上 述 技术 领域 达到 国际 领先 水 
平 ， 为 实现 电力 工业 现代 化 ， 跻 身世 界 先进 
行列 葛 定 基础 。 


实现 措施 


L 加 强 对 科技 工作 的 领导 , 建立 各 级 科 
技 进步 责任 制 

加 强 对 科技 工作 的 领导 是 近年 来 电力 科 
技工 作 不 断 有 新 进展 的 关键 , 也 是 实现 2000 
年 、2010 年 科技 发 展 目标 的 关键 。 因 此 , 必 
须 强调 要 建立 和 强化 以 一 把 手 抓 第 一 生产 力 
为 核心 的 各 级 科技 进步 责任 制 ， 并 纳入 企业 
达标 和 创 一 流 的 考核 内 容 ， 定 期 进行 检查 和 
考核 。 如 果 一 个 企业 技术 水 平 长 期 落后 ， 一 
些 普遍 采用 的 先进 成 熟 技 术 长 期 得 不 到 推广 
和 应 用 ， 技 术 经 济 指标 长 期 落后 ， 必 要 的 技 
术 开 发 资金 得 不 到 保证 ， 企 业 职工 和 技术 人 
员 的 合理 化 建议 得 不 到 支持 ， 毫 无 疑问 ， 主 
要 责任 在 一 把 手 ， 如 果 科 技 发 展 计划 已 经 得 
到 批准 ， 相 应 的 资金 也 能 落实 ， 而 提 不 出 有 
目标 、 有 水 平和 有 效益 的 技术 进步 课题 或 
列 了 题目 迟 迟 拿 不 出 像样 的 成 果 、 取 得 应 有 
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的 效益 或 出 现 技术 决策 性 的 错误 ， 那 么 主要 
责任 应 当 是 负责 科技 工作 的 行政 副职 和 总 工 
程 师 。 有 关 责 任 制 的 细则 由 科教 局 组 织 制 定 ， 
并 严格 执行 。 

就 企业 的 科技 工作 来 说 ， 主 要 抓 好 四 件 
事 : 第 一 ， 要 抓 好 本 单位 科技 进步 的 总 体 规 
划 , 明确 科技 进步 的 具体 目标 和 任务 ; 第 二 ， 
抓 好 实施 规划 过 程 中 的 组 织 和 协调 ;第 三 , 保 
证 资金 的 筹措 ， 为 科技 进步 提供 有 力 的 支撑 
条 件 ; 第 四 ， 抓 好 科技 人 才 的 培养 和 知识 分 
子 政策 的 落实 。 如 果 有 关 的 责任 制 从 上 到 下 
都 建立 起 来 ， 并 付 诸 实施 ， 就 是 对 科技 进步 
工作 的 最 重要 的 保证 。 

建立 健全 科技 管理 体系 ,各 集团 公司 .省 
公司 、 有 归口 管理 职能 的 公司 和 事业 单位 必 
须 设 有 专职 的 科技 管理 机 构 ， 技 术 上 实行 总 
工程 师 负 责 制 。 根 据 各 单位 的 任务 、 工 作 量 
配备 相应 的 科技 管理 人 员 。 特 别 是 在 当前 三 
项 制度 的 改革 中 ,科技 管理 机 构 不 得 削弱 ,对 
科技 管理 人 员 的 素质 应 有 高 的 要 求 。 

2. 充分 发 挥 国 家 电力 公司 、 集 团 ( 省 ) 公 
司 的 主体 作用 

国家 电力 公司 、 集 团 公 司 、 省 公司 要 努 
力 充分 发 挥 技术 开发 、 成 果 转 化 和 科技 投入 
的 主体 作用 。 近 年 来 ， 集 团 公司 、 省 公司 的 
技术 开发 费 有 了 较 大 幅度 的 提高 ， 为 解决 电 
力 生 产 建设 中 的 技术 难题 提供 了 财力 上 的 你 
证 。 但 各 个 地 区 发 展 极 不 平衡 ， 有 些 地 区 随 
意 性 比较 大 ， 这 样 束 会 影响 项 目的 连续 性 和 
长 期 计划 的 安排 。 因 此 ， 必 须 在 项 目 、 经 费 
使 用 管理 方面 进一步 科学 化 、 规 范 化 ， 使 科 
技 开发 费 能 保持 相对 稳定 ,并 逐年 有 所 增长 ， 
保证 必须 安排 的 科研 项 目 能 得 到 必要 的 资金 
文 持 。 

为 了 解决 行业 科技 投入 不 足 的 问题 ， 经 
财政 部 同意 ， 人 允许 集中 使 用 一 部 分 技术 开发 
费用 于 具有 行业 共性 、 基 础 性 、 长 还 性 及 科 
技 导 向 示范 性 项 目的 研究 与 开发 。 根 据 财 政 
部 的 要 求 ， 集 中 的 技术 开发 费 不 是 采取 定额 
提取 的 办 法 ， 而 是 实行 预算 管理 。 根 据 实际 
需要 ， 提 出 题目 ， 每 年 进行 核 批 ， 这 是 国家 
对 国家 电力 公司 科技 进步 工作 给 予 的 蕊 大 支 
持 。 现 在 的 关键 是 必须 按 国 家 能 源 产 业 政策 
和 财政 部 的 要 求 ， 管 好 用 好 这 项 资金 ， 取 得 
DA BCR 


8 。 特 载 


第 一 ， 必 须 选 好 题目 ， 慎 重 立 项 。 要 选 
择 那 些 有 现实 和 洪 在 的 市 场 需求 ， 并 对 迅速 
提高 电力 科技 水 平 有 重大 促进 作用 的 题目 ; 
要 选择 那些 面 问 未 来 ， 能 进一步 加 强 技术 储 
备 ， 增 强 电 力 发 展 后 劲 的 题目 。 要 选 好 题目 
就 必须 做 好 充分 的 前 期 论证 工作 ， 要 经 过 科 
学 化 、 民 主 化 的 程序 ， 特 别 是 要 经 过 同行 专 
家 的 论证 , 没有 充分 的 论证 , 难免 事与愿违 ， 
立 题 错误 ， 造 成 人 力 财力 的 浪费 。 

第 二 ,加 强 对 公司 重大 科技 项 目的 管理 。 
建立 科技 项 目 管理 的 决策 体系 、 资 金管 理 体 
系 、 监 督 体系 和 评价 体系 ， 充 分 发 挥 各 级 技 
术 委 员 会 专家 的 作用 ， 形 成 管理 部 门 与 专家 
相 结 合 的 计划 管理 格局 ,逐步 引进 竞争 机 制 ， 
加 强 从 立项 、 执 行 、 验 收 各 个 环节 全 过 程 的 
动态 管理 。 

第 三 ， 重 大 科技 项 目的 经 费 采 取 多 方 集 
资 的 办 法 。 国 家 电力 公司 主要 对 科技 攻关 各 
技术 开发 的 费用 给 予 不 同 程度 的 文 持 。 国 家 
电力 公司 与 集团 公司 、 省 公司 、 独 立 电 厂 或 
中 外 合资 电厂 联合 开发 时 ， 采 取 合 理 分 摊 费 
用 的 方法 。 

第 四 ， 国 家 电力 公司 集中 的 技术 开发 费 
不 影响 各 集团 公司 、 省 公司 科技 开发 费 的 籁 
度 ,不 改变 对 各 公司 科技 考核 中 的 考核 指标 。 

3. 发 挥 整体 优势 , 组 织 好 产 学 研 联合 攻 
关 

产 学 人 赋 联 合 攻关 不 仅 是 促进 电力 工业 发 
展 的 重要 措施 ， 更 是 促进 科技 与 经 济 结合 缠 
新 型 体制 。 同 时 ， 也 是 充分 利用 有 限 的 科技 
资源 、 教 育 科 人 研 资源 ， 减 少 重复 投资 、 重 复 
建设 的 重要 途径 。 即将 到 来 的 21 世纪 , 国际 
竞争 将 日 趋 激烈 。 我 们 要 “ 抓 住 机 遇 而 不 可 
E KUUR ,开拓 进取 而 不 可 因循守旧 ”因此 ， 
要 在 特色 和 优势 上 下 功夫 。 加 强 规划 布局 管 
理 ， 优 化 资源 配置 ， 促 进 科 技 力量 的 联合 和 
集成 , 以 企业 为 龙头 , 公司 科技 项 目 为 纽带 ， 
在 应 用 基础 性 研究 .高 技术 研究 及 产业 化 、 应 
用 技术 开发 及 推广 应 用 方面 ， 充 分 发 挥 科研 
院 所 、 高 等 院 校 和 电力 企业 的 人 才 、 技 术 、 设 
备 等 综合 优势 ， 组 织 好 产 学 研 联 合 攻 关 ， 推 
动 综合 科技 体系 的 协调 有 序 运 转 ， 这 是 实现 
“FLA” Fl 2010 年 科技 发 展 目 标的 重要 组 织 
WH. 
A. 抓 好 路 世纪 科技 导 问 工程 , 努力 实现 


技术 发 展 的 新 跨越 

十 五 大 报告 指出 :“ 我 国 是 发 展 中 国家 ， 
应 该 更 加 重视 运用 最 新 技术 成 果 ， 实 现 技术 
发 展 的 跨越 。” 这 是 在 党 的 文件 中 第 一 次 提出 
实现 技术 跨越 的 问题 。 在 初步 形成 比较 完整 
的 工业 化 体系 和 已 经 拥有 相当 的 综合 国力 的 
条 件 下 ， 通 过 采用 发 达 国 家 的 科技 成 果 ， 引 
进 先 进 技 术 和 关键 设备 ， 在 消化 吸收 的 基础 
. 上 实现 创新 ， 改 造 老 设备 ， 实 现 科技 发 展 的 
跨越 ， 这 就 是 发 展 国 家 的 优势 。 目 前 ， 我 国 
在 高 电压 技术 、 远 距离 输电 技术 、 电 网 稳定 
技术 等 方面 ,已 经 大 量 应 用 了 现代 化 技术 ,在 
300、600MW 机 组 的 本 体 技术 和 热 控 技术 方 
面 ， 已 经 达到 现代 技术 水 平 。 进 行 国际 招标 
的 三 峡 电 站 机 组 、 三 峡 直 流 输 电工 程 和 外 高 
桥 超 临 界 机 组 更 是 当代 最 新 技术 。 只 要 我 们 
在 消化 吸收 的 基础 上 抓 好 创新 ， 努 力促 进 国 
产 化 ， 我 们 完全 可 以 实现 新 的 技术 跨越 。 

原 电力 工业 部 党 组 提出 的 全 国电 网 互 
联 、 洛 净 煤 发 电 、 节 能 节 电 、 电 力 扶贫 共 富 
和 电力 信息 化 工程 作为 跨 世 纪 科 技 导 问 工 
H. RAEE, BEREE, ARKKI 
动 和 促进 作用 ， 其 中 不 少 专业 领域 能 够 进入 
世界 高 技术 前 沿 。 扎 扎实 实 抓 好 跨 世 纪 科 技 
导向 工程 ， 推 动 电 力 工 业 的 科技 进步 ， 将 是 
我 们 实现 技术 跨越 的 关键 所 在 。 

5. 解决 好 引进 与 创新 的 关系 , 重 在 创新 


党 和 国家 的 科教 兴国 战略 ， 明 确 了 技术 
创新 是 科技 进步 的 核心 ， 是 现代 产业 发 展 的 
动力 ,十 五 大 报告 中 进一步 指出 , 有 重点 、 有 
选择 地 引进 先进 技术 ,增强 自主 创新 能 力 。 创 
新 是 一 个 民族 进步 的 灵 现 ， 是 国家 兴旺 发 达 
的 不 竭 动 力 。 技 术 创 新 是 在 实现 “两 个 根本 
性 转变 ”的 新 形势 下 对 科技 工作 提出 的 新 的 
更 高 的 要 求 ， 是 促进 科技 与 经 济 紧密 结合 
有 效 途 径 。 

当前 ， 我 们 的 技术 水 平 还 比较 低 。 为 了 
加 快 电力 事业 的 发 展 ， 引 进 了 一 批 国外 先进 
技术 ， 提 高 了 全 行业 的 技术 水 平 。 同 时 ， 这 
也 为 我 们 在 高 起 点 上 实现 技术 的 跨越 提供 了 
现实 的 可 能 。 我 们 要 进一步 解放 思想 ， 对 外 
开放 ， 加 强国 际 技术 交流 和 合作 。 电 力 工业 
技术 与 污 备 的 同时 要 抓 好 消化 吸收 工作 ， 增 
强 自 主创 新 的 能 力 。 

要 解决 好 引进 与 创新 的 关系 , 重 在 创新 。 
要 坚持 走 引进 技术 入 门 ， 自 主 开 发 为 主 的 道 
路 ， 要 有 赶 上 世界 先进 水 平 的 壮志 。 完 全 重 
复 别 人 走 过 的 路 ， 既 不 现实 ， 也 不 必要 。 

在 具体 做 法 上 ， 要 把 面向 市 场 作为 技术 
创新 工作 的 出 发 点 和 落脚 点 ， 把 提高 市 场 竞 
争 力 和 市 场 占 有 率 作为 检验 工作 成 效 的 主要 
标准 。 


火力 友 电 设备 市 场 
中 国电 器 工业 协会 发 电 设备 分 会 主任 BREE 
市 场 综述 进 6~12MW 火电 机 组 制造 技术 ，1955 年 制 
` f 造 出 我 国 第 一 套 6MW 火电 机 组 ， 从 此 结束 
1. 历史 概况 了 中 国 不 能 制造 火电 设备 的 历史 。 哈 尔 演 是 
旧 中 国 装备 火电 站 的 火电 设备 基本 上 依 原 苏 联 援 建国 内 最 大 的 新 基地 ， 哈 尔 滨 电机 


靠 进口 ， 国 内 曾 零 星 仿造 过 少量 小 容量 火电 
设备 的 零 部 件 。 建 国 后 国家 十 分 重视 发 电 设 
备 的 制造 。1953 年 开始 建设 上 海 “ 三 大 ”发 
电 设备 制造 三 。 上 海 锅炉 厂 是 在 原 浦江 机 禹 
厂 的 基础 上 扩建 ，1956 年 建成 ， 上海 汽轮机 
三 是 在 原 通 用 机 器 厂 的 基础 上 扩建 , 1957 年 
建成 ; 上海 电机 三 于 1955 年 在 闵行 完成 新 建 
三 .这 个 基地 于 1952 年 从 原 捷克 斯 洛 伐 克 引 


厂 于 1951 年 6 月 兴建 , 1955 年 11 月 完成 第 
一 期 工程 , 其 中 汽 轮 发 电机 车 间 于 1956 年 兴 
建 ,1958 年 11 月 建成 投产 ; 哈尔滨 锅炉 厂 于 
1953 年 9 月 兴建 ，1957 年 7 月 完成 一 期 工 
程 ; 哈尔滨 汽轮机 厂 于 1955 年 5 月 兴建 ， 
1958 年 完成 一 、 二 期 工程 。 这 个 基地 从 原 苏 
联 引 进 了 6~5SOMW 火电 机 组 的 制造 技术 ， 
制造 了 12、25、50MW 火电 机 组 。 


特 载 。9 


在 上 海 、 哈 尔 尝 两 个 基地 建设 的 同时 , 火 
电 设 备 第 一 个 研究 基地 一 一 动力 机 械 研 究 所 
于 1956 年 建成 后 ,组 建 改 名 为 上 海 发 电 设备 
成 套 设计 研究 所 。“ 一 五 ”期 间 , 还 开始 在 中 
南 地 区 兴建 另 一 个 大 型 锅炉 生产 基地 一 一 武 
汉 饥 炉 厂 。 同 时 把 一 些 私营 锅 炉 厂 合并 ， 分 
别 组 成 济南 锅炉 厂 和 杭州 锅炉 厂 。60 年 代 初 
新 建 了 德阳 水 力 发 电 设备 厂 〈 后 改名 东方 电 
BL) ,北京 汽 轮 发 电机 厂 (1963 年 与 北京 重 
型 电机 厂 合 并 为 北京 重型 电机 三) 和 哈尔滨 
大 电机 研究 所 。 当 时 在 各 地 方 兴 建 的 火电 设 
备 制造 厂 有 : 武汉 汽 轮 发 电机 厂 、 肖 山 电 机 
厂 (后 改名 为 杭州 发 电 设备 厂 )、 杭州 汽轮机 
厂 、 北 京 锅炉 厂 、 南 京 汽 轮 电 机 厂 、 青 岛 汽 
轮机 厂 、 济 南 生 建 电 机 厂 〈 现 改名 为 济南 发 
电 设 备 厂 )、 无 锡 锅炉 厂 、 广 州 汽轮机 厂 、 广 
州 锅炉 厂 等 。 

1966 年 开始 兴建 东方 锅炉 厂 和 东方 汽 
轮机 厂 ， 并 分 别 于 1971 年 和 1974 FÆRI 
产 。 与 东方 电机 厂 成 为 我 国 三 大 发 电 设备 制 
造 基地 之 一 。 在 70 年代, 为 了 适应 电站 设备 
配套 的 需要 ， 又 新 发 展 了 一 批 电 站 辅 机 、 配 
件 和 零 部 件 专业 定点 厂 , 有 上 海 电 站 辅 机 三 、 
无 锡 叶 片 厂 等 。 全 国 现 有 汽轮机 制造 厂 10 
个 、 汽 轮 发 申 机 制造 厂 10 个 、 电 站 锅炉 制造 
广 13 个 和 专用 电站 辅 机 定点 生产 厂 32 个 ， 
还 有 10 余 个 科研 设计 单位 ,。 在 此 基础 上 , 于 
60 年 代 末 70 年 代 初 ， 先 后 自行 设计 制造 了 
100MW 高 压 机 组 ，125、200MW 超 高 压 机 
组 ， 并 形成 了 批量 生产 能 力 ， 基 本 具备 了 成 
套装 备 电力 工业 的 条 件 。 在 70 年 代 初 , 我 国 
就 开始 研制 亚 临 界 机 组 ， 如 上 海 一 套 发 电 设 
备 制 造 基地 设计 制造 的 300MW 汽 轮 发 电机 
组 于 1974 EAH ABST Boe. VENA 
方 一 套 发 电 设 备 制 造 基地 也 在 1974 年 开始 
设计 制造 亚 临界 300MW 汽轮机 与 发 电机 ， 
并 于 1987 年 在 山东 黄 台 电厂 投 运 。 

1981 E LE., 哈尔滨 的 发 电 设备 制造 三 
分 别 从 美国 西屋 电气 公司 和 燃烧 工程 公司 引 
HET 300、600MW 汽轮机 、 发 电机 和 电站 锅 
炉 制造 技术 。300MW 机 组 由 上 海 的 制造 厂 
试制 完成 ， 于 1987 年 在 山东 石 横 电 厂 投 运 : 
600MW 机 组 由 哈尔滨 的 制造 三 试制 完成 ， 
于 1989 年 在 安徽 平 圩 电厂 投 运 。80 年 代 后 
期 北京 重型 电机 厂 与 法 国 GEC-ALSTHOM 


公司 合作 ， 北 京 锅炉 厂 与 美国 巴 布 科 克 ， 威 
尔 科 克 斯 公司 合资 组 成 北京 发 电 设备 制造 基 
H, 具备 了 生产 300MW 级 (600MW) 汽 轮 
机 、 发 电机 和 电站 锅炉 的 能 力 ， 并 已 生产 了 
LE 330MW 机 组 在 电厂 投 运 。 

武汉 锅炉 厂 也 引进 了 美国 燃烧 工程 公司 
大 型 锅炉 制造 技术 ， 并 已 先后 为 电厂 提供 多 
台 300MW 电站 锅炉 。 

东方 电气 集团 总 公司 与 日 本 日 立 公司 于 
1991 年 签订 了 合作 设计 、 合 作 生 产 600MW 
亚 临 界 汽 轮机 和 发 电机 协议 ， 其 生产 的 机 组 
都 先后 在 山东 邹 县 电厂 投 运 。 

近 十 多 年 来 ， 我 国 发 展 大 容量 、 高 参数 
火电 设备 取得 的 成 就 ， 为 本 世纪 内 以 
300MW 和 600MW 机 组 作为 电力 工业 的 主 
力 机 组 创造 了 良好 的 条 件 。 

我 国 核电 设备 制造 起 步 较 晚 , 我 们 在 80 
年 代 斌 制 成 功 并 已 投 运 的 秦山 核电 厂 一 期 
300MW 核电 机 组 的 基础 上 ， 现 正在 制造 和 
建设 600MW 压 水 堆 核 电站 〈 秦 出 核电 厂 二 
期 工程 )。 近 几 年 还 分 包 生 产 国外 厂商 承 制 的 
1 000MW 级 核电 机 组 。 

2. 今后 发 展 走势 

目前 世界 发 电能 源 构 成 仍 以 火电 、 水 电 
和 核电 为 主 ， 风 能 、 太 阳 能 、 潮 效能 、 地 热 
能 等 再 生 能 源 , 在 “能 源 与 环境 ”为 21 世纪 
全 球 所 关注 的 形势 下 ， 世 界 各 国正 在 加 紧 开 
发 利用 ， 但 除 风 能 利用 发 电 外 ， 大 部 分 尚 处 
于 科学 研究 或 试验 示范 阶段 ， 形 不 成 商品 化 
批量 生产 . 

建国 50 年 来 , 电力 工业 发 展 很 快 , 全 国 
装机 总 容量 从 1949 年 建国 初期 的 1 850 
MW ,到 1997 年 底 已 发 展 到 2.5x10KW , 增 
长 135 倍 之 多 ， 暑 居 世 界 第 二 位 ， 但 与 世界 
先进 国家 相 比 ， 在 加 工 和 技术 水 平 、 产 品 品 
种 和 用 电 水 平等 方面 尚 存在 差距 。 在 发 电能 
源 结构 上 与 世界 基本 相似 ， 也 是 以 火电 和 水 
EJE, 其 中 火电 占 全 国 总 装机 容量 75 闻 以 
E, 核电 起 步 较 晚 , 截至 1997 年 底 已 投 运 的 
装机 容量 为 2 100MW , 只 占 全 国 总 装机 容量 
的 0. 83%。 在 新 能 源 的 开发 利用 上 ,利用 风 
REA ARR, WEST. AS Raha 
海地 区 正在 建立 规模 较 大 的 风电 场 ， 预 计 到 
2000 年 全 国 风 电 装 机 容量 将 达到 1 OOOMW, 
进入 21 世纪 会 有 更 大 的 发 展 。 
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鉴于 我 国 煤炭 资源 较为 丰富 ， 火 力 发 电 
的 燃料 以 煤 为 主 的 格局 ， 在 今后 相当 长 的 时 
间 内 是 不 会 有 很 大 变化 的 。 随 着 我 国 国 民 经 
济 发 展 的 需求 ， 电 力 工业 对 发 电 设 备 的 装备 
要 求 总 的 走势 是 ， 向 大 容量 、 高 参数 、 高 效 
低 耗 、 低 污染 和 目 动 化 方 问 发 展 。 

(1) 常规 燃 煤 发 电机 组 单机 容量 以 300、 
600MW 亚 临 界 机 组 为 主 ， 并 逐步 采用 
600MW 级 及 以 上 的 超 临 界 机 组 。 

(2) 发 展 洁净 煤 发 电 技 术 。 

(3) 近 一 步 提高 燃 煤 的 利用 率 和 设备 的 
经 济 性 。 

(4) 加 强 保护 环境 力度 ， 改 善 和 减少 污 


(5) 大 力 发 展 水 电 , 适当 发 展 核电 , 积极 
开发 和 利用 新 能 源 发 电 。 

3. 国民 经 济 政策 背景 

电力 工业 是 国家 的 支柱 产业 ， 是 保证 国 
民 经 济 发 展 的 基础 条 件 之 一 ， 而 发 电 设备 是 
电力 工业 建设 和 发 展 的 重要 组 成 部 分 .因此 ， 


为 保证 国民 经 济 快速 、 持续、 稳定 地 发 展 , 电 


力 工 业 还 必须 按 国家 发 展 规划 超前 发 展 。 

(1) 国家 确定 能 源 工 业 以 电力 为 中 心 。 
为 缓解 当前 电力 工业 建设 发 展 与 国家 资金 不 
足 的 矛盾 ， 国 家 规定 采取 多 层次 、 多 渠道 办 
电 的 方针 ， 可 利用 外 资 ， 引 进 资 金 、 设 备 和 
技术 ， 以 合作 或 合伙 办 电 等 多 种 形式 ， 保 证 
电力 工业 保持 较 高 的 增长 速度 。 

(2) 国家 在 电力 工业 发 展 战略 目标 中 规 
定 , 今 后 新 建 电 厂 除 矿 区 燃 用 劣质 煤 的 电厂 、 
大 电网 覆盖 不 到 的 小 电厂 和 供 热 机 组 外 ， 要 
选用 单机 容量 300MW 及 以 上 机 组 。 为 优化 
火电 结构 ， 大 容量 机 组 在 电网 中 的 占有 率 将 
逐步 增多 ; 为 提高 电网 运行 可 靠 性 ， 降 低 煤 
耗 和 减少 污染 ,对 60 一 70 年 代 及 以 前 投 运 的 
中 低压 冷 癣 式 小 机 组 予以 淘汰 ， 对 单机 容量 
LOOMW 和 200MW 级 的 火电 机 组 要 进行 改 
造 。 

(3) 为 提高 经 济 效益 ， 改 善 铁 路 运输 的 
紧张 局 面 ， 改 输 煤 为 输电 ， 对 富 煤 缺 水 的 地 
区 建设 坑口 电站 。 

(4) 总 结 建国 几 十 年 的 经 验 ， 发 展 电力 
工业 要 实事 求 是 、 因 地 制 宜 ， 在 沿海 缺 煤 地 
区 应 根据 当地 能 源 供应 状况 ， 可 发 展 燃气 一 
蒸汽 联合 循环 发 电机 组 。 这 种 机 组 不 仅 占 地 


面积 小 ， 建 设 工 期 短 和 投资 不 大 ， 而 且 效率 
高 ， 调 峰 性 能 好 。 

(5) 为 保护 环境 , 减少 污染 , 要 积极 发 展 
洁净 煤 燃 烧 技 术 ， 推 广大 容量 沸腾 炉 和 循环 
流 化 床 锅炉 ， 开发 增 压 流 化 床 及 煤气 化 联合 
循环 发 电 技术 ; 要 开发 研制 高 效 除尘 和 脱硫 
脱 硝 装置 。 

4. 外 部 环境 影响 的 要 素 

(1) 国内 发 电 设备 制造 业 在 激烈 的 市 场 
竞争 中 面临 供 大 于 求 的 严峻 形势 ， 生 产能 力 
大 量 放 空 。 究 其 原因 是 : @@ 电 站 建设 开工 项 
目 不 足 .。 据 电力 部 门 统计 ,“ 八 五 ” 新 开工 大 
中 型 项 目 只 占 “ 八 五 ”计划 的 56%， 比 计划 
少 开工 约 50 000MW 。 每 年 新 开工 项 目 均 低 
于 当年 投产 数量 ， 而 且 逐 年 有 所 下 降 。 根 据 
国家 “ 九 五 ?计划 及 2010 年 发 展 纲要 的 规定 ， 
“ 九 五 ”期 间 每 年 需要 新 开工 的 装机 容量 在 
15 000MW 以 上 ， 但 实际 上 也 达 不 到 这 个 数 
Z, 发电 设备 进口 数量 增加 。“ 九 五 ”投产 
大 中 型 水 、 火 电机 组 中 ， 进 日 发 电 设备 项 目 
容量 31 354MW， 扣 除 国内 分 交 量 4 309 
MW, 净 进 口 设备 容量 27 045MW, 占 “ 九 五 ” 
投产 总 量 的 38. 6%〈《 比 “七 五 ”、“ 八 五 ”的 
16%、25% 均 有 很 大 增幅 )。 致使 安排 国内 发 
电 设 备 生 产 总 量 就 减少 很 多 ,“ 九 五 ”前 四 年 
平均 每 年 火电 机 组 产量 仅 7 500MW 。 

(2) 发 电 设备 制造 企业 受到 前 几 年 原 材 
料 价格 涨幅 高 ， 生 产 成 本 逐年 增长 和 拖欠 货 
款 的 严重 影响 ， 使 企业 资金 严重 不 足 ， 贷 款 
利息 量 大 ; 同时 西方 国家 国内 电力 设备 市 场 
趋 于 饱和 ， 为 了 挤占 中 国 市 场 ， 不 惜 压低 设 
备 售 价 ， 导 致 国产 设备 在 市 场 竞 争 中 也 竞相 
压低 售 价 ， 降 低 了 企业 的 经 济 效 益 ， 其 至 一 
些 企业 出 现 亏 损 局 面 。 


二 、 用 户 需 求 分 析 


1. 需求 特点 

发 电 设备 是 资金 ,技术 密集 型 较 高 产品 ， 
设备 制造 和 电厂 建设 的 周期 长 ， 其 成 套 性 和 
系统 性 也 强 ,而 且 是 在 高 压 和 高 速 中 运行 . 因 
此 ， 用 户 一 般 对 发 电 设备 的 要 求 较 高 ， 在 需 
求 上 有 它 的 特殊 性 。 

(1) 要 求 质量 好 , 运行 安全 、 可 靠 , 连续 
运行 时 间 长 ， 年 运行 时 间 在 7 000h 以 上 。 

(2) 单机 容量 300MW 级 及 以 上 ， 参 数 
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由 亚 临 界 逐 步 提 高 到 超 临 界 ,以 提高 热效率 、 
降低 煤耗 。 

(3) 为 满足 富 煤 少 水 地 区 建设 要 求 ， 提 
供 大 容量 300~600MW 空冷 机 组 。 

(4) 在 贫 煤 沿海 地 区 ， 根 据 当 地 燃料 供 
应 状况 ， 可 发 展 核 能 或 燃气 轮机 发 电 。 

(5) 为 满足 电网 调 峰 的 需要 ， 要 求 提供 
调 峰 性 能 好 的 发 电机 组 。 

(6) 要 求 提供 价 廉 、 高效 的 除 全 、 脱 硫 各 
脱 硝 的 发 电 设备 配套 装置 ， 以 改善 和 减少 污 
Be RP IPG. 

C7) 开发 研制 洁净 煤 发 电 技术 的 成 套 发 
电 设备 。 

2. 消费 者 购买 力 与 购买 心理 分 析 

(1) 消费 者 购买 力 分 析 

电力 部 门 是 我 国 火电 设备 的 主要 消费 
者 。 近 几 年 来 电力 建设 投资 不 足 ， 加 之 电力 
供应 出 现 暂 时 的 买方 市 场 , 在 建 规模 压缩 , 导 
臻 对 发 电 设备 的 有 效 需求 减少 ， 已 签 国 内 设 
备 合同 不 能 如 数 执行 。 同 时 ， 在 加 大 利用 外 
资 的 力度 的 情况 下 ， 进 口 大 型 发 电 设备 相应 
增加 ， 国 内 消费 者 购买 力 下 降 ， 严 重 影 啊 国 
内 发 电 设备 的 正常 生产 ,出 现 能 力 大 量 放 空 。 
另 一 方面 ， 由 于 优化 火电 结构 ， 对 中 小 型 单 
机 容量 100MW 以 下 的 冷凝 火电 设备 的 销售 
市 场 影响 很 大 ， 消 费 者 减少 ， 制 造 能 力 将 面 
临 大 量 放空 。 

(2) 消费 者 购买 心理 分 析 

电力 部 门 对 火电 设备 制造 业 的 要 求 分 析 
ALA PILATE: 

D KBE PAEREBR A 
使 用 部 门 (消费 者 需要 存在 着 差距 。 有 些 
号 种 的 机 组 还 不 能 制造 供应 或 不 能 完全 自主 
生产 ; 有 的 产品 制造 企业 认为 可 以 生产 , 但 
使 用 部 门 担 心性 能 达 不 到 要 求 。 如 大 中 型 无 
烟煤 锅炉 、 大 型 循环 流 化 床 锅炉 、 大 型 液态 
排 渣 锅炉 、600MW 级 超 临 界 机 组 等 、 

D 随 着 电网 的 扩大 ， 电 力 部 门 对 机 组 


等 效 可 用 系数 的 要 求 不 断 提 高 ， 国 产 . 


600MW 机 组 的 等 效 可 用 系数 昌 已 超过 
80%, 但 与 同 容量 进口 机 组 达到 OO“ A AM 
有 差距 。 此 外 ， 设 备 的 质量 问题 特别 是 一 些 
质量 常见 病 屡屡 发 生 ， 用 户 对 此 很 不 满意 。 

© ”电力 部 门 认为 近 几 年 来 国产 主机 设 
备 涨 价 幅 度 较 大 ， 
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© ”电力 部 门 认为 国内 火电 设备 制造 企 
业 综合 生产 能 力 不 配 套 ， 生 产 周 期 长 ， 往 往 
不 能 满足 按期 交 货 ; 也 有 的 因 产 品质 量 问题 
延误 交 货 ， 给 电力 建设 按 计划 投产 带 来 很 大 
影响 。 | 

二 ”电力 部 门 认 为 生产 企业 的 售 前 售后 
服务 与 国际 上 工业 先进 国家 之 则 存在 较 大 差 
距 ， 需 要 从 观念 、 经 营 管理 和 组 织 机 构 上 下 


三 、 行 业经 济 结构 分 析 


1. 产品 历史 产销 量 

我 国 解放 前 总 装机 容量 1 850MW 的 机 
组 均 由 国外 进口 。 建 国 后 从 无 到 有 ， 从 小 到 
K. 1954 年 开始 生产 火电 机 组 ， 四 十 多 年 来 
发 展 速度 很 快 , 截至 1996 EK, 累计 产销 量 
为 208 OOOMW, 其 中 水 电 45 OOOMW, 火电 
163 000MW，、 占 当时 投产 发 电 设备 总 量 
236 540MW 的 79. 2%。 从 1950~1960 年 的 
11 年 共 装 大 中 型 机 11 880MW , 相当 于 1949 
年 装机 容量 的 6.4 傍 ， 其 中 国产 大 中 型 发 电 
设备 5 730MW, 进口 大 中 型 机 组 6 150MW 。 
此 外 ， 还 有 国产 小 型 机 组 2 250MW 。 截 至 
1990 年 底 , 全 国共 拥有 装机 容量 13 720MW, 
FHT ALS 25 位 上 升 至 第 9 位 ,在 此 期 间 , 全 
国有 13 个 发 电 设备 制造 厂 ， 分 布 在 蛤 尔 滨 、 
上 海 、 四 川 、 北 京 、 武 汉 。 第 一 个 五 年 计划 
生产 488MW， 第 二 个 五 年 计划 生产 7 732 
MW. 最 高 年 产销 量 1960 年 为 2 260MW. 
“二 五 ?期 间 仅 生产 2 358MW ,其 中 水 电 生 产 
1 130MW, 。“ 四 五 ”期 间 生 产 8 266MW, 其 中 
水 电 生 产 2 336MW。 

1960 年 国产 50MW 火电 机 组 在 伍 北 电 
J. itp Bue; 1967 年 国产 100MW K 
电机 组 在 北京 高 井 电厂 投产 ，1969 年 国产 
125MW 火电 机 组 在 上 海 吴泾 电厂 投产 ; 
1973 年 国产 200MW 火电 机 组 在 辽宁 朝阳 
电厂 投产 ; 1974 年 国产 300MW 火电 机 组 在 
江苏 望 训 电厂 投产 。 

按 发 电机 统计 , 至 1996 ER, 国产 火电 
LOOMW 机 组 已 产销 119 台 , 125MW 机 组 已 
产销 113 台 ，200MW 机 组 已 产销 165 8. 
300MW 机 组 已 产销 125 台 , 600MW 机 组 已 
产销 3 R.L 


2. 行业 集中 度 与 企业 经 济 规模 


我 国 发 电 设备 主要 由 火电 ,水 电 组 成 。 火 
电 设 备 有 电站 锅炉 、 汽 轮机 、 发 电机 及 相应 
主要 辅 机 组 成 ， 生 产 集中 度 较 高 ， 并 已 形成 
哈尔滨 、 上 海 、 东方 三 大 动力 集团 和 北京 、 武 
汉 动 力 设备 生 产 基 地 。 通 过 “六 五 ”期 间 国 
家 投资 3.5 亿 元 ， 将 生产 能 力 由 4 570MW 
扩大 到 5 6OOMW, 其 中 水 电 1 400MW , 火电 
4 200MW (100MW 及 以 上 )。“ 七 五 > 期 间 国 
家 又 投入 6 亿 元 , 要求 到 1990 年 全 国 发 电 设 
备 生 产能 力 达 到 10 000MW ， 即 水 电 1 400 
MW, 火电 8 600MW 。 其 中 哈尔滨 生产 集团 
生产 火电 3 000MW (4 台 600MW、3 台 
200MW), 水 电 600MW ; 上 海 生 产 集 团 生 产 
火电 2 500MW (7 台 300MW、3 G 
125MW) ;东方 集团 生产 火电 1 800MW(4 台 
300MW 、3 & 200MW), 水电 600MW ;北京 、 
武汉 一 套 生 产 基地 生产 1 300MW ( 即 1 台 
300MW, 、4 台 200MW、2 台 100MW) 。 哈 尔 
滨 、 上 海 和 东方 三 大 动力 制造 基地 的 大 型 发 
电 设 备 能 力 占 全 国 总 生产 能 力 的 80%% 以 上 。 

3. 产品 生产 布局 

Cl) 我 国 大 中 型 火电 设备 生产 企业 主要 
集中 在 哈尔滨 、 上 海 、 东 方 三 大 动力 集团 和 
北京 、 武 汉 动 力 设备 生产 基地 。 这 四 大 制造 
基地 生产 100~600MW 火电 机 组 。 前 三 个 基 
地 主要 生产 100 (125). 200. 300MW 级 、 
600MW 火电 机 组 ， 包 括 电 站 锅炉 、 汽 轮机 、 
发 电机 以 及 主要 辅 机 ， 也 生产 少量 100MW 
以 下 的 火电 机 组 。 北 京 、 武 汉 动 力 设 备 基 地 


主要 生产 100 、200、300MW 级 火电 机 组 
(武汉 基地 主要 是 武汉 锅炉 厂 生产 的 电站 锅 
IA), EE 100MW 以 下 的 冷凝 、 抽 汽 、 背 
压 机 组 。 

《2) 中 小 型 火电 设备 制造 企业 主要 集中 
在 南京 汽 轮 电 机 厂 、 武 汉 汽 轮 发 电机 三、 青 
品 捷 能 动力 集团 、 济 南 发 电 设 备 三 、 杭 州 汽 
轮 动力 集团 、 杭 州 锅炉 厂 、 无 锡 锅炉 厂 、 济 
南 锅炉 三 等 。 这 些 企业 主要 生产 50MW 及 以 
下 的 各 式 汽 轮机 、 发 电机 及 电站 锅炉 ， 其 总 
的 生产 能 力 有 3 500MW 左右 。 

(3) 生产 火电 设备 主要 辅 机 与 主要 和 零 部 
件 专业 定点 厂 比 较 多 , 有 30 多 个 。 主要 生产 
冷凝 器 、 高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 器 、 除 氧 器 、 
电气 除 侍 器 、 水 处 理 设 备 、 磨 煤 机 、 风 机 与 
和 泵 、 阀 门 等 。 这 些 辅 机 广 有 的 是 电力 部 门 的 
企业 。 此 外 ， 还 有 汽轮机 时 乒 定 点 厂 一 一 无 
锡 叶 片 厂 ， 专 为 汽轮机 主机 厂 提 供 叶 片 ， 汽 
轮机 配件 定点 厂 一 一 青岛 海轮 机 配件 三， 专 
为 汽轮机 厂 提 供 配 件 。 

4. 行业 技术 经 济 效 益 指 标 比较 

1996、1997 年 电站 锅炉 、 汽 轮机 、 发 电 
机 三 个 专业 主要 技术 经 济 效 益 指 标 详 见 表 
1、 表 2、 表 3。 

汇编 的 各 项 经 济 指标 是 根据 原 机 械 工 业 
部 企业 统计 报表 规定 的 《机 械 工业 企业 基本 
情况 表 》 及 其 附 表 ， 摘 选 其 中 主要 经 济 技术 
指标 加 以 整理 汇编 的 。 





表 1 电站 锅炉 行业 的 主要 经 济 技术 指标 

















电站 锅炉 产量 
工业 锅炉 产量 〈 人 台数 和 蒸汽 量 ) 
工业 总 产值 〈 不 变价 ) 
(当年 价 ) 
工业 销售 产值 (当年 价 》 
工业 增加 值 
出 口交 货 值 
年 末 全 部 职工 人 数 
其 中 , 工人 
工程 技术 人 员 
管理 人 员 
全 部 职工 全 年 平均 人 数 
全 部 职工 全 年 工资 总 额 
全 年 工业 生产 用 钢材 消耗 量 
全 年 原煤 消耗 量 














354/12 545 
1 389/8 178. 4 
366 100 
475 450 
457 921 
111 960 
31 633 
53 070 
29 878 
6 007 
5 892 
53 114 
52 589 
347 995 
36 721 


366/1 4477.5 
1 301/7 345 
426 652 

517 860 

540 868 

115 332 

58 803 

50 911 

27 340 

5 689 

5 612 

51 504 

52 422 

344 284 

34 425 

























FR ° 13 
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指 标 名 R 
全 年 电力 消耗 量 
全 年 能 源 消 耗 总 量 〈 折 标准 煤 ) 
全 年 完成 基本 建设 投资 额 
全 年 更 新 改造 措施 项 目 完成 投资 额 
金属 切削 机 床 押 有 量 
流动 资产 平均 余额 
固定 资产 原价 
固定 资产 净值 年 平均 余额 
产品 销售 收入 
产品 销售 成 本 
销售 费用 
产品 销售 税金 及 附加 
管理 费用 
财务 费用 
利息 支出 
利润 总 额 
利税 总 额 
资产 总 额 
负债 总 额 
应 交 增 值 税 
人 均 利 税 
人 均 工资 
工业 经 济 效益 综合 指数 
产品 销售 率 
资金 利税 率 
工业 增加 值 率 
成 本 费用 利润 率 
流动 资产 周转 率 
全 员 劳 动 生产 率 
总 资产 贡献 率 
资本 保值 增值 率 
资产 负债 率 


R2 


电站 汽轮机 


| 工业 汽轮机 


工业 总 产值 (不 变价 ) 
(当年 价 ) 


， 工业 销售 产值 (当年 价 ， 
| 工业 增加 值 


出 口交 货 值 


， 年 未 全 部 职工 人 数 


EH, TA 
工程 技术 人 员 
管理 人 员 
全 部 职工 全 年 平均 人 数 
全 部 职工 全 年 工资 总 额 


全 年 工业 生产 用 钢材 消耗 量 
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Soo 
Si I 


~ SE SENN SI 


汽轮机 行业 主要 经 济 技术 指标 


1996 年 











96 330 
120 747 
9 162 
13 706 
3 584 
704 603 
316 831 
184 339 
478 461 
358 970 
3 553 

2 924 
70 598 
32 637 
28 657 
10 058 
39 563 
971 978 
748 645 
25 974 
7 449 

9 962 
76. 39 


airy, 363/13 054. 1 
， /MW 157/497. 26 
| bie 327 709 
| 万 元 395 811 
| 万 元 393 281 
| 万 元 ] 130 985 
”万 元 32 38] 
人 54 311 
人 30 335 
| 人 6 150 | 
| AK 5 647 
\ 人 55 900 
t 














313/12 368. 9 
121/569. 6 





( 续 ) 

1997 年 
102 450 
125 054 
6 686 
14 561 
3 452 
741 593 
357 470 
196 230 
544 852 
418 858 
4 254 
2 166 
79 911 
28 327 
27 447 
12 077 
37 374 
1 040 912 
767 107 
23 331 
7 295 
10 178 
80. 41 





365 885 
447 913 
453 499 
163 863 
16 958 
92 O87 
28 632 
2 814 

5 all 
53 187 


60 382. 1 62 683. 1 
60 043 | 71 625 





条 














指 标 名 称 


全 年 原煤 消耗 量 

全 年 电力 消耗 量 

全 年 能 源 消 耗 总 量 TERED 
全 年 完成 基本 建设 投资 额 
全 年 更 新 改造 措施 项 目 完 成 投资 额 
DOLE E 
流动 资产 平均 余额 

固定 资产 原价 

固定 资产 净值 年 平均 余额 
产品 销售 收入 

产品 销售 成 本 

销售 费用 
产品 销售 税金 及 附加 
管理 费用 

财务 费用 

利息 支出 

利润 总 额 

利税 总 额 

资产 总 额 

负债 总 额 

应 交 增 值 税 

人 均 利 税 

人 均 工 资 

工业 经 济 效益 综合 指数 
产品 销售 率 

资金 利税 率 

工业 增加 值 率 

成 本 费用 利润 率 

流动 资产 周转 率 

全 员 劳 动 生产 率 

总 资产 贡献 率 

资本 保值 增值 率 

资产 负债 率 


产品 产量 CRAB 
工业 总 产值 〈 不 变价 ) 
(当年 价 ) 
工业 销售 产值 GEM 
工业 增加 值 
HH Ze See 
年 末 全 部 职工 人 数 
其 中 : TA 
工程 技术 人 员 
管理 人 员 
全 部 职工 全 年 平均 人 数 
全 部 职工 全 年 工资 总 额 
全 年 工业 生产 用 钢材 消耗 量 


83 751 
175 380 
185 951 
8 783 
16 444 
6 116 
620 437 
470 048 
258 434 
398 822 
273 247 
3 598 
1 594.9 
77 282 
23 495 
23 248 
12 287.4 
31 382.5 
1 077 606 
703 635 
17 500 
5 614 
10 802 
85. 6 
98. 97 
3.57 
28. 30 
3. 25 
0. 64 
23 358 
5. 43 
141. 76 
65. 30 


Sexxy gg” 


al 
> 








334/12 644. 35 
351 887 
393 268 
390 053 
132 532 
31 538 
50 892 
29 195 
6 114 
.5 607 
b3 375 
58 378. 6 
102 654 






















307/13 398. 3 


(BE) 
1997 年 


81 976 
185 360 
193 248 
3 780 
14 778 
6 096 
720 359. 7 
479 749 
315 043 
430 046 
307 056 
4914.6 
2 216.3 
75 256 
26 249 
25 866. 6 
10 083. 5 
45 539. 9 
1 198 172 
786 301 
27 874 
8 562 
11 785 
84. 23 
101. 25 
4. 40 
31. 65 
2. 44 
0. 60 
30 810 
6. 28 
110. 13 

65. 63 





383 980 
A23 676 
420 473 
151 495 
34 860 
49 580 
27720 

6 150 

5 550 

51 678 
59 153. 4 
106 994 


特 载 。15 



























序 号 ft 标 名 K 
14 l 2 

15 全 年 原煤 消耗 量 

16 全 年 电力 消耗 量 

17 全 年 能 源 消耗 总 量 ( 折 标准 煤 ) 
18 全 年 完成 基本 建设 投资 额 
19 全 年 更 新 发 行 措施 项 目 完成 投资 额 
20 金属 切削 机 床 拥有 量 

21 流动 资产 原价 

22 固定 资产 原价 

23 固定 资产 净值 年 平均 余额 
24 产品 销售 收入 

25 产品 销售 成 本 

26 销售 费用 

27 产品 销售 税金 及 附加 

28 管理 费用 

29 财务 费用 

30 利息 支出 

31 | ARAM 

32 利税 总 额 

33 资产 总 籁 

34 负债 总 额 

35 应 交 增 值 税 

36 人 均 利 税 

37 人 均 工 资 

38 工业 经 济 效益 综合 指数 
39 产品 销售 率 

40 资金 利税 率 

41 工业 增加 值 率 

42 成 本 费用 利润 率 

43 流动 资产 周转 率 

44 全 员 劳 动 生 产 率 

45 总 资产 贡献 率 

资本 保值 增值 率 








资产 负债 率 


四 、 产 品 结构 分 析 


1. 产量 结构 
火电 设备 三 大 主机 一 一 电站 锅炉 、 汽 轮 
表 4 














厂 名 台 
Re Ne aa 16 
上 海 锅炉 三 | 37 
东方 锅炉 厂 13 
武汉 锅炉 厂 17 
杭州 锅炉 广 44 
TAP 87 
北京 - 巴 威 公司 


四 川 锅炉 厂 
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1997 年 














25 162 
129 266 
170 080 
190 282 

10 058 
16084 | 
4 808 

651 886. 4 

353 830.7 
183 220 
394 896 
282 901 

6 824 

2 023 

77 535 
17 255 
17 065 | 
13 578.3 
37 459.6 

1 004 575 

638 361 

21 858 
6 973 | 
10 937 
82. 46 
101. 96 








t. 


10 
1] 


3.53 
0. 61 
24 82) 

3+ 98 
91. 06 
§3. 50 








(2) 








28 220 
123 149 
166 040 
194 35] 

9 288 

6 365 

4 739 
734 144 
379 748 
197 386 
421 487 
294 761 
8 O07 

2 453. 6 
79 731 
22 751 
22 030 
20 704 

48 266. 4 

1 264 287 
809 346 

25 107 

9 340 

11 447 
94. 6] 


99 
í 


. 2Å 


7.75 
30. 


63 


ol 
0.5 
29 3135 

6. OF 
122. 63 
64. 02 


4 
i 
7 





机 和 发 电机 生产 企业 1996 年 、1997 年 两 年 
的 产量 详 见 表 4、 表 5、 表 6 GE: HSA 
机 产量 中 包括 工业 汽轮机 的 产量 ) 。 


电站 锅炉 产量 
















































_ d | | _ 
MW ls MW Le 8 oN p mw | 台 | MW 
1 nat on 1937) 济南 锅炉 广 55 420| 5a | 493 
3 528 | 43! 35301) 天 津 锅炉 厂 1 12 | 
2070| 14 2850 || 唐山 锅炉 三 3 5 | 80) 
1 370 23 1 777 | 鞍山 锅炉 厂 8 14 | 93 
5601 27 550 | 南通 锅炉 厂 1 | 19.5 
690] 87 680 |] 长 沙锅 炉 厂 3 | 350 
1493} 22 1327 | 江西 锅炉 站 28 228 
563 || 合计 5 























表 5 电站 汽轮机 CE) 和 工业 汽轮机 〈 右 ) 产量 


厂 名 


哈尔滨 汽轮机 厂 19 1 700 18 2 296.5 3 

上 海 汽 轮机 厂 27 4 719 30 4 645 23 22 132 
东方 汽轮机 厂 27 2 805 21 2 756 3 28.9 
北京 重型 电机 厂 13 1 042 12 1 184 

南京 汽 轮 电机 厂 63 723. 2 57 735 86 93 409.1 
杭州 汽轮机 厂 27 382. 1 9 123 

青岛 汽轮机 厂 80 443. 4 78 444.5 

洛阳 发 电 设备 厂 22 87 24 85.5 42 

广州 汽轮机 厂 42 60. 4 28 48. 4 

武汉 汽 轮 发 电机 厂 43 1 092 36 55. 1 

合计 363| 13054 313| 12 373 157 121 569. 6 










哈尔滨 电机 厂 





(2) 适应 我 国 “ 三 北 ”多 煤 少 水 地 区 建设 
发 展 的 需要 ， 要 建设 坑口 电站 ， 改 输 煤 为 输 
电 ， 调 整 我 国电 力 布局 ， 在 已 制造 并 投 运 的 
200MW 间接 空冷 机 组 的 基础 上 ， 积 极 开发 
间接 空冷 或 直接 空冷 更 大 容量 300MW 及 以 
上 空冷 机 组 。 


洛阳 发 电 设 备 厂 87 、 、 

: (3) 随 着 集中 供 热 和 石化 ,冶金 造纸 等 
未 风电 机 三 NS 行业 的 发 展 ， 中 、 小 容量 供 热 机 组 已 不 能 完 
北京 重型 电机 厂 1 228 全 适应 市 场 需求 ， 因 此 要 积极 开发 300MW 
南京 汽 轮 电 机 厂 939 及 更 大 容量 供 热机 组 。 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 719 ， 、 pe JN = 
杭州 发 电 设备 三 94. 3 (4) 80 年 代 初 与 美国 通用 电气 公司 合 









合计 12 644. 35| 307 13 398. 3 





2. 产品 结构 调整 趋向 

C1) 改革 开放 以 来 火电 设备 产品 结构 的 
调整 ， 主 要 是 满足 市 场 的 需求 ， 改 变 机 组 容 
量 与 参数 的 构成 。 根 据 电 力 工 业 发 展 的 需求 ， 
90 年 代 开 始 由 单机 容量 200, 300MW 机 组 
为 主 向 以 单机 容量 300、600MW 机 组 为 主 转 
” 变 ， 并 研究 和 发 展 超 临 界 技术 、 联 合 循环 技 
术 , 要 多 生产 600MW 级 超 临 界 机 组 。 通 过 引 
进 和 嫁接 国外 先进 技术 ， 并 与 国外 厂商 合作 
生产 和 合资 生产 ， 积 极 开 展 科 技 攻关 ， 使 现 
有 300、600MW 大 型 火电 机 组 的 性 能 、 可 靠 
性 水 平 有 更 大 提高 。 大 力 发 展 优质 辅 机 ， 进 
一 步 提高 电站 自动 化 水 平 ， 使 电站 成 套 水 平 
跃 上 一 个 新 台阶 ， 超 过 原 引 进 方 美 国 西 屋 电 
气 公 司 的 考核 指标 ， 并 达到 世界 同类 产品 的 
先进 水 平 。 


作 生 产 的 36MW 燃气 轮机 已 趋 成 熟 ， 至 
1997 年 共生 产 6 台 。 为 发 展 更 大 容量 的 联合 
循环 技术 ， 我 们 应 与 国外 继续 合作 生产 ， 或 
引进 制造 技术 ， 开 发 100MW 及 以 上 大 容量 
燃气 轮机 。 

(5) 自行 设计 、 研 制 的 秦山 一 期 单机 容 
量 300MW 核电 机 组 已 顺利 投 运 。 为 开发 更 
大 容量 的 核电 机 组 ， 要 积极 研制 秦山 二 期 单 
机 容量 600MW 核电 机 组 ， 并 在 与 国外 合作 
生产 广东 岭 澳 核 电厂 单机 容量 1 000MW 级 
核电 机 组 的 基础 上 积极 自主 开发 研制 1 000 
MW 核电 机 组 。 

3. 产品 技术 引进 

我 国 火力 发 电 设备 的 技术 引进 曾经 过 了 
三 个 阶段 ,第 一 阶段 50 年 代 从 原 捷 克 斯 洛 伐 
克 引 进 了 中 压 6、12MW 汽轮机 ,发 电机 和 电 
站 锅炉 制造 技术 ， 接 着 从 原 苏 联通 过 援 建 引 
进 了 6~50MW 火电 机 组 的 制造 技术 ， 对 我 
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国 发 展 火力 发 电 设备 制造 能 力 和 水 平 打下 了 
良好 的 基础 .第 二 阶段 80 年 代 从 美国 西屋 电 
气 公 司 和 燃烧 工程 公司 分 别 引进 了 300/ 
600MW 汽轮机 、 发 电机 和 电站 锅炉 制造 技 
术 ， 从 美国 依 拔 斯 柯 公 司 引 进 电 站 工程 设计 
技术 ; 同时 引进 了 部 分 主要 辅 机、 自控 装 轿 
的 制造 技术 ， 主 要 有 : 上 海 电 站 辅 机 厂 从 美 
国 福 斯 特 伟 勒 公司 引进 了 高 压 加 热带 制造 技 
术 ， 上 海 鼓 风机 厂 引 进 了 联邦 德国 透 平 风机 
技术 公司 (TLT 公司 ) 轴 流 风机 和 离心 式 引 
风机 制造 技术 ,沈阳 鼓风机 厂 引 进 了 丹麦 诺 
文科 公司 电站 轴 流 风机 制造 技术 .沈阳 水 泵 
三 先后 从 KSB 公司 引进 了 高 压 锅炉 给 水 菏 
(包括 升 压 泵 ) 和 强制 循环 泵 制造 搁 术 , ME 
国 Beigmann-Borsig 公司 引进 了 大 型 高 速 高 
压 机 械 密封 及 辅助 系统 制造 技术 ， 从 日 本 在 
原 制 作 所 引进 了 大 型 立 式 斜 流 录 制造 技术 、 
上 海 重 型 机 句 厂 引进 了 美国 燃烧 工程 公司 电 
子 重力 式 给 煤 机 和 RP 碗 式 磨 煤 机 。 此 外 , 驱 
动 给 水 有 泵 小 汽轮机 、 容 克 式 回转 预 热 闫 、 电 
气 除 竺 器 ,汽机 旁 路 系统 等 也 分 别 从 美国 、 瑞 
典 、 瑞 士 引 进 制造 技术 。 通 过 300、600MW 
机 组 工程 , 辅 机 、 电 器 、 控制 仪表 项 目 共 116 
项 , 其 中 引进 国外 技术 生产 的 有 43 项 , 占 总 
项 目的 37%。 第 三 阶段 ,在 深化 改革 开放 方 
针 的 指引 下 ， 从 80 年 代 中 期 至 90 年 代 在 火 
电 设备 制造 方面 ,进一步 扩大 与 国外 合作 ,下 
取 了 合作 、 合 资 生 产 或 引进 部 分 先进 技术 等 
措施 。 

(1) 火电 设备 制造 业 与 国外 合资 的 企业 
有 :北京 锅炉 厂 与 美国 巴 布 科 克 ， 威 尔 科 克 
斯 公司 合资 组 成 北京 巴 威 公 司 ， 生 产 300、 
600MW 大 容量 电站 锅炉 ;1995 年 12 月 上 海 
汽轮机 厂 、 上 海 电机 厂 、 上 海 电站 辅 机 三 与 
美国 西屋 电气 公司 分 别 组 成 中 方 控股 的 上 海 
汽轮机 有 限 公 司 和 上 海 动力 设备 有 限 公司 ， 
其 中 上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 合资 后 的 三 个 
三 ,其 发 电 设备 年 生产 能 力 可 达到 7 500MW 
左右 ; 广州 汽轮机 厂 与 捷克 斯 柯达 
(SKODA) 合资 组 成 由 外 商 控股 的 广州 汽 轮 
机 三 ,生产 中 小 型 电站 汽轮机 与 工业 汽轮机 ， 
其 年 生产 能 力 计 划 达 到 400MW 左右 。 

(2) 合作 生产 和 引进 制造 技术 的 火电 设 
备 制 造 厂 有 :东方 汽轮机 厂 和 东方 电机 厂 与 
日 本 日 立 公 司 合作 生产 单机 容量 600MW 汽 





轮机 与 发 电机 ,同时 引进 部 分 设计 制造 技术 ; 
东方 锅炉 厂 从 美国 福 斯 特 佛 勒 公司 引进 单机 
容量 300、600MW“W” 型 火焰 锅炉 和 单机 
容量 500、100MW 循环 流 化 床 锅炉 制造 技 
A; 北京 重型 电机 厂 与 法 国 GEC- 
ALSTHOM 公司 合作 生产 单机 容量 300MW 
级 汽轮机 和 发 电机 并 引进 制造 技术 ， 武 汉 锅 
炉 厂 引进 美国 燃烧 工程 公司 单机 容量 
300MW 电站 锅炉 制造 技术 ; 南京 汽 纶 电机 
与 美国 通用 电气 公司 合作 生产 单机 容量 
36MW 燃气 轮机 ,同时 引进 英国 Brush 公司 
与 燃气 轮机 配套 的 空冷 发 电机 制造 技术 ; 杭 
州 锅 炉 厂 引进 法 国 DelasWals 公司 高 压 加 热 
器 制造 技术 ;济南 发 电 设备 厂 引 进 ABB 公司 
6 一 100MW 空冷 汽 轮 发 电机 制造 技术 。 


五 、 市 场 分 析 


1. 市 场 销 量 结 构 

我 国 火电 设备 销售 市 场 是 以 国内 为 主 ， 
主要 装备 我 国电 力 工 业 ， 也 有 少量 火电 设备 
装备 石化 、 冶 金 等 行业 以 热 定 电 自 备 电站 和 
出 口 国 外 。 建国 后 , 电力 工业 作为 基础 产业 ， 


工业 加 快 发 展 。1987 年 全 国 发 电 半 机 容量 跨 
E 1 x«x 10kW 台阶 ; 1995 年 又 跨 上 2 x 
10kW. 后 一 个 台阶 仅 用 了 7 FATA). R 
至 1996 年 底 ,全 国 发 电 设备 装机 容量 已 达到 
236 540MW, 其 中 火电 178 860MW , 核电 机 
组 2? 100MW ,火电 和 核电 分 别 占 总 装机 容量 
的 75.62% 和 0.83%。 连 续 9 年， 每 年 新 增 
装机 10 000MW E. RE 1997 年 底 装机 
已 达到 254 000MW LLL. 在 总 装机 容量 中 ， 
单机 容量 100MW 及 以 上 机 组 有 
142 270MW , 占 总 容量 的 60. 1%， 其 中 火电 
119 370MW ,在 国产 100MW 及 以 上 机 组 共 
tt 602 台 108 800MW ( 按 发 电机 统计 ) 中 , 火 
电机 组 共 495 台 90 410MW。 截 至 1996 年 
底 ， 我 国 火电 机 组 装机 构成 情况 见 表 7。 

全 国 发 电 设备 容量 及 构成 (1993 一 1997 
年 ) 见 表 8。 

2. 产品 进出 口 贸易 结构 

(1) 电力 部 门 进 口 的 发 电 设 备 ， 截 至 
1996 年 底 共 投产 单机 容量 6MW 及 以 上 进 
口 机 组 49 538MW， 占 全 国 装 机 总 量 236 
540MW 的 20. 99% , 进口 机 组 按 类 型 分 类 ; 火 
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电机 组 41 464. IMW, 其 中 汽 轮 发 电机 组 343 
台 32 191. 7MW; 人 燃气轮机、 内 燃 发 电机 组 
9 272.4MW; 核电 机 组 2 台 1 800MW, 


R7 1996 年 底火 电机 组 装机 容量 构成 


装机 容量 | 占 总 量 比例 






















合 tt 178 863.7 

LOOMW 以 下 62 194.7 35.0 

其 中 ，<6MW 11 626. 43 
6~<12MW 10 326. 66 
12~<25MW 10 271. 56 
25~<50MW 13 085. 13 
50~<<100MW 16 884. 92 
100~<200MW 29 494 16. 4 
200~<300MW 37 200 20. 8 





300MW 及 以 上 49 975 


表 8 全 国 发 电 设备 容量 及 构 
成 占 总 装机 容量 的 比例 




















总 it 
容量 占 比 
(MW) (%) 





182 911 
199 897 
217 224 
236 540 
250 000 


1994 
1995 








162 940 
178 860 
189 900 


进口 机 组 按 容 量 分 类 : 单机 容量 
100MW 以 下 至 6MW 机 组 共 16 334. 6MW, 
占 进 口 机 组 总 量 的 33%. 其 中 , 小 于 25MW 
的 机 组 有 129 台 1 506. 2MW ,单机 容量 25~- 
50MW 以 下 的 机 组 95 台 2 665MW, 单机 容 
Ht 50~100MW 以 下 的 机 组 有 65 台 3 414 
MW, 燃气 轮机 、 内 燃 发 电机 组 有 
8 749. 4MW, 

单机 容量 100MW 及 以 上 机 组 共 126 台 
33 203MW, 占 进口 机 组 总 量 的 67% 。 其 中 单 
机 容量 100MW 机 组 共 22 台 2 200MW ( 包 
括 燃 气 轮机 4 台 400MW), ， 单 机 容量 110~ 
150MW 机 组 15 台 1 968MW (包括 燃气 轮机 


] 台 123MW), 单机 容量 200~250MW 机 组 
31 台 6 520MW ， 单 机 容量 300MW 机 组 18 


台 5450MW， 单 机 容量 320~362. SMW 机 


组 24 台 8285MW ,单机 容量 500MW 机 组 4 
台 2 000MW, 单机 容量 600MW 级 机 组 8 台 
4 980MW ,单机 容量 900MW 核电 机 组 2 台 
1 800MW 。 

(2) 发 电 设备 (包括 水 电 设备 ) 的 出 口 ， 
在 “ 八 五 ”期 间 出 口 创汇 比 以 往 有 较 大 提高 。 
出 口 企业 的 面 也 有 所 扩大 ， 除 了 险 尔 滨 、 上 
海 、 四 川 和 北京 与 武汉 四 大 发 电 设备 制造 基 
地 都 有 产品 出 口外 ,其 他 发 电 设备 生产 企业 ， 
武汉 锅炉 厂 、 杭 州 锅炉 厂 、 无 锡 锅炉 厂 、 上 
海 电站 辅 机 厂 等 均 有 产品 出 口 。“ 八 五 ”期 间 
出 口 金额 约 35. 92 亿 元 ， 出 口交 贷 值 汽轮机 
最 高 为 东方 汽轮机 厂 ， 达 18 220 Foc, 其 次 
为 上 海 汽 轮机 厂 , 达 17 022 万 元 ; 在 锅炉 方 
面 最 高 为 东方 锅炉 三， 达 56 782 万 元 ， 其 次 
是 上 海 锅炉 厂 , 达 26 627 万 元 。 出 口 最 大 机 
组 为 东方 电气 集团 总 公司 和 上 海 电气 集团 公 
司 出 口 伊朗 和 巴基斯坦 的 325MW KERE 
机 组 。 电站 锅炉 、 汽 轮机 和 汽 轮 发 电机 1996、 
1997 年 的 出 口交 货 值 见 表 9、 表 10、 表 11。 

表 9 锅炉 厂 出 口交 货 值 


(单位 ; 万 元 ) 
Em 










ha Roe hae 440 


上 海 锅 炉 厂 571. 9 
东方 锅炉 厂 15.4 
武汉 锅炉 厂 一 58. 4 
杭州 锅炉 厂 40. 0 
无 锡 锅炉 厂 43.7 
北京 - 巴 威 公司 242. 8 
四 川 锅炉 厂 


合计 


3. 产品 市 场 价格 走势 

国内 企业 由 于 外 部 与 内 部 种 种 原因 ， 劳 
动 生产 率 不 高 ， 产 品 成 本 逐年 上 升 。 与 此 同 
时 西方 国家 国内 电力 设备 市 场 趋 于 饱和 ， 为 
了 挤占 中 国 市 场 ， 不 惜 压低 设备 售 价 ， 并 采 
取 在 我 国内 分 包 压 价 ， 因 而 国产 设备 的 价格 
优势 面临 新 的 考验 。 电 力 部 门 曾 对 1987 一 
1994 年 全 部 建成 投产 的 采用 国产 与 进口 的 
300MW 及 以 上 机 组 的 项 目 工程 总 造价 做 过 
比较 ,其 中 采用 国产 机 组 的 项 目 计 40 人 台 
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12 600MW ， 平 均 工 程 决 算 价 为 2 183 元 / 
kW; 采用 进口 机 组 的 项 目 28 £ 10 845MW, 
平均 工程 决算 造价 为 2 229.7 元 /kW， 二 者 
造价 水 平 已 相差 无 几 。 














表 10 汽轮机 厂 出 口交 货 值 
《单位 : 万 元 ) 
险 尔 滨 汽 轮机 厂 1 063 312 | 一 70.6 
上 海 汽轮机 广 16 220 1487 | —91.1 
东方 汽轮机 厂 5 721 7 980 39.5 
北京 重型 电机 厂 1 381 622 | 一 55.0 
南京 汽 轮 电 机 厂 3 793 3 987 5. 1 
杭州 汽轮机 厂 2 572 425 | 一 83.5 
青岛 汽轮机 厂 274 1 009 268. 2 
洛阳 发 电 设备 厂 0 0 
广州 汽轮机 广 922 681 — 26.1 
中 州 汽轮机 厂 0 0 
无 锡 叶 片 厂 0 0 | 
HM AOL 435 455 | 4.6 
合计 32 38] 16 958 | 一 47.6 
Rll 发 电机 出 口交 货 值 〈 含 部 分 水 轮 发 电机 ) 
(单位 ， 万 元 ) 



























三 名 A 
上 海 电 机 厂 2 761 3512 | 27.2 
东方 电机 广 14202 | 16063 | 13.1 
哈尔滨 电机 厂 8 426 8 618 | 2.3 
洛阳 发 电 设备 厂 0 0 | 

济南 发 电 设备 厂 0 0 | 

东风 电机 厂 43 1603 ， 272.8 
北京 重型 电机 厂 1 381 622 | 一 55.0 
南京 汽 轮 电机 厂 | 3793 3987 | 5. 1 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 | 435 4550 4.5 
杭州 发 电 设备 三 497 0 | 

合计 31 538 | 34860 ， 10.5 


4. 产品 市 场 占 有 率 排 行 榜 

根据 电力 部 门 的 统计 资料 表明 ， 我 国 国 
产 火 电 设备 从 总 体 上 在 国内 市 场 占 有 率 是 排 
行 首位 ， 约 占 全国 总 装机 容量 的 80% 左 右 。 
但 在 大 容量 600MW 火电 机 组 上 ， 由 于 国内 
制造 业 尚 处 前 儿 台 小 批量 生产 阶段 ,从 品种 、 
质量 等 方面 还 不 能 适应 国内 电力 建设 的 需 
求 ， 因 此 进口 机 组 较 多 。 截 至 1996 年 底 ， 
600MW 机 组 国内 自 产 投 运 的 3 台 ， 而 进口 
的 有 12 台 , 即 国产 600MW 机 组 市 场 占有 率 
(OA 20% 。 除 上 述 情况 外 ,国产 单机 容量 100 
~300MW 机 组 国内 市 场 占有 率 见 表 12。 
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表 12 100~300MW 国产 机 组 市 场 占有 率 
















100N 267 €l 85.4% 
200MW 191 台 | 84.9% 
300MW 138 台 ! 73.9% 








至 于 中 小 型 火电 机 组 国产 机 组 在 国内 市 
场 上 则 占 绝对 优势 。 预 计 从 今后 需求 发 展 趋 
热 如 下 。 

(1) 600MW 级 及 以 上 超 临 界 火电 机 组 ; 

(2) 300MW 级 空冷 机 组 ，; 

(3) 300~600MW 级 供 热机 组 ; 

(4) 200~ 300MW 大 型 循环 流 化 床 锅 
W, 

(5) 100MW 及 以 上 大 型 燃气 轮机 来 装 
备 燃气 轮机 发 电机 组 和 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
发 电机 组 ， 

(6) 100MW 级 增 压 流 化 床 联合 循环 
(PFBC—-CC) ; 

(7) 200~400MW 整体 煤气 化 联合 循环 
(GCC), 

5. 产品 市 场 分 布 

火电 设备 的 市 场 主要 是 在 国内 ， 有 人 少 
火电 设备 出 口 ,分 布 在 国外 市 场 的 面 不 广 . 国 
内 的 火电 设备 均 分 布 安装 在 华东 、 东 北 、 华 
北 、 华 中 、 华南 和 西北 6 个 跨 省 市 区 大 电网 ， 
有 部 分 中 、 低 压 小 容量 火电 机 组 在 轻 工 、 纺 
织 、 化 工 、 冶 金 等 行业 作为 以 热 定 电 的 自 备 
电站 投 运 。 国 外 市 场 主要 分 布 在 南亚 和 西亚 
HK, WERE, wp WE, ERE, 
伊 裔 、 马 来 西亚 和 泰国 等 国家 ， 这 也 是 我 国 
今后 开拓 国外 市 场 的 重点 。 

6. 产品 市 场 特征 

(1) 目前 火电 建设 以 亚 临 界 参数 的 300、 
600MW 机 组 为 主 ， 重 点 发 展 600MW 机 组 ， 
市 场 主 要 集中 在 山西 、 内 繁 等 矿区 以 及 一 些 
缺 电 地 区 ，600MW 级 及 以 上 超 临 界 火电 机 
组 主要 目标 市 场 在 沿海 少 煤 而 煤 价 高 或 较 高 
的 地 区 。 

(2) 300~600MW 空冷 机 组 的 目标 市 场 
在 多 煤 缺 水 的 “三 北 ” 地 区 建设 火电 站 。 

(3) 100MW 及 以 上 热电 联 产 供 热机 组 
主要 目标 市 场 在 大 、 中 型 城市 。 

(4) 100~200MW 循环 流 化 床 锅炉 主要 
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分 无 烟煤 的 矿区 及 其 附近 地 区 。 

(5) 大 容量 核电 机 组 主要 目标 市 场 在 沿 
海 城市 。 
(6) 燃气 一 敬 汽 联合 循环 发 电机 组 主要 
目标 市 场 在 沿海 城市 燃料 供应 方便 或 调 峰 需 
要 的 地 区 。 

(7) 中 小 型 机 组 主要 市 场 在 供 热 需要 的 
中 小 城市 或 企业 目 备 电站 ， 余 热 利用 的 企业 
目 备 电站 以 及 边远 缺 电 、 资 金 困 难 及 交通 不 
便 的 地 区 或 单位 。 


六 、 市 场 预 测 


1. 市 场 容 量 预测 

(1) 国内 市 场 

全 国 装 机 容量 至 1997 年 底 已 超过 
254 000MW , 但 装备 水 平 并 不 高 , 截至 1996 
年 底 ，6MW 及 以 上 机 组 平均 单机 容量 仅 
46. 1MW ,在 大 电机 组 装机 构成 中 ,单机 容量 
小 于 100MW 的 火电 机 组 就 有 62 194.7 
MW, 占 总 容量 的 35%。 有 70% 的 机 组 还 属 
于 中 压 、 高 压 和 超 高 压 机 组 ， 煤 耗 大 、 效 率 
AK, 对 环境 污染 严重 . 300MW 及 以 上 机 组 仅 
有 49 975MW, 占 总 容量 的 27.8%. WAX 
部 门 统计 , 1996 年 的 平均 煤耗 为 410g/ (kW 
“h) ， 比 先进 国家 高 出 70 一 80g/ (kW .h); 
另 一 方面 我 国 已 形成 华东 、 东 北 、 华 中 和 华 
北 等 电网 的 装机 容量 均 超 过 25 000MW ， 还 
有 不 少 省 网 也 已 超过 10 000MW 。 因 此 ,从 布 
局 、 环 保 、 节 能 和 电网 运行 的 要 求 ， 要 发 展 
大 容量 火电 机 组 。 按 原 国 家 发 展 纲要 中 规定 
HER, 2001 一 2010 年 每 年 平均 新 增 装机 容量 
约 24 OOOMW 左右 ,其 中 火电 15 000MW 。 现 
根据 市 场 需 求 状况 ,今后 10 年 左右 时 间 内 电 
力 增 长 速度 会 有 所 放 慢 ， 但 市 场 的 需求 量 仍 
会 很 大 。 其 中 火电 机 组 的 单机 容量 要 以 
600MW 亚 临 界 机 组 为 主 ， 并 抓紧 引进 国外 
技术 或 技 贸 结合 开发 研制 600MW 及 以 上 超 
临界 机 组 ， 尽快 形成 能 力 ,预测 今后 10 一 15 
年 内 是 火电 设备 市 场 的 主要 重点 产品 。 

核电 是 继 火 电 、 水 电 之 后 的 最 成 蜗 、 应 
用 已 较 广 泛 的 新 能 源 。 我 国 的 核电 事业 将 会 
有 较 大 的 发 展 。 我 国 自行 设计 的 300MW H 
水 堆 核 电机 组 已 在 秦山 核电 厂 投 运 。 秦 山 二 
期 两 套 600MW 压 水 堆 机 组 电站 亦 已 开工 ， 
岭 澳 两 套 1 000MW 压 水 堆 机 组 核电 站 和 秦 


山 三 期 两 套 700MW 重水 堆 机 组 核电 站 均 由 
国外 总 承包 建设 ,预测 到 2020 年 我 国 核 电 装 
机 总 容量 将 增长 至 50 000MW EA, 我 国 核 
电 市 场 也 将 有 广阔 前 景 。 

(2) 国外 市 场 

国外 市 场 根据 联合 国 统计 资料 和 美国 有 
关公 司 的 信息 机 构 的 分 析 , 到 1994 ER, 全 
世界 装机 容量 约 3 000 OOOMW, 其 中 亚洲 地 
区 约 为 760 000MW， 占 世界 装机 容量 的 
25.3%, 今后 10 年 以 平均 增长 率 3% 计 ， 则 
年 增 装 机 约 90 000MW 。 按 亚洲 经 济 发 展 的 
需求 ,预测 亚洲 今后 10 一 15 年 内 电力 增长 率 
约 在 6% 左右 ， 即 年 增 装 机 容量 50 COOMW 
电 装 机 容量 30 000MW 以 上 。 因 此 ， 亚 洲 是 
世界 电力 增长 较 快 的 地 区 ， 如 巴基斯坦 、 印 
Je. cE, FE, SRPMS. W 
果 我 国 将 开发 研制 大 容量 超 临 界 火 电机 组 在 
疝 种 、 性 能 及 质量 上 能 满足 要 求 ， 并 具有 地 
E, 价格、 服务 等 优势 , 我 们 在 国际 竞争 中 ， 
将 会 占领 这 个 市 场 的 更 多 份额 。 

当前 世界 已 有 450 多 座 核 反应 堆 核 电站 
并 网 发 电 ， 核电 总 装机 容量 350 000MW 以 
E, 约 占 世界 发 电 总 量 的 17% ， 世 界 上 依赖 
核电 站 提供 电力 并 占 其 总 发 电量 达 25% 的 
国家 和 地 区 共有 17 个 (包括 中 国 台 湾 省 )。 立 
陶 宛 的 核电 比例 最 高 ， 占 总 发 电量 的 87%， 
其 次 是 法 国 ( 占 78%) 和 比利时 GE 59%). 
亚洲 有 些 国家 发 展 核 电 的 速度 也 很 快 ， 核 电 
在 日 本 发 挥 着 重要 的 作用 , 48 座 运 行 中 的 反 
应 堆 提 供给 该 国 总 发 电量 的 30% 左 右 , 预测 
在 未 来 20 年 时 间 里 大 约 还 有 40 座 核电 站 投 
入 运行 ， 到 时 使 日 本 的 核电 的 发 电量 将 占 全 
国 发 电量 的 40%. BREA 9 座 核 电站 ， 为 该 
国 提 供 了 40% 以 上 的 电力 。 此 外 ， 印 度 、 中 
国 台湾 省 等 发 展 中 国家 和 地 区 也 都 在 积极 发 
展 核电 。 我 国 已 向 巴基斯坦 出 口 单机 容量 为 
300MW 的 核电 成 套 发 电 设备 ， 核 电 的 国外 
市 场 也 是 有 前 途 的 。 

2. 产品 市 场 走向 

我 国电 力 工 业 发 展 取得 了 巨大 成 就 ， 并 
为 今后 的 发 展 蝎 定 了 雄厚 的 基础 ， 目 前 电力 
供应 出 现 缓解 ， 有 些 地 区 呈现 供 大 于 需 的 局 
面 。 但 是 ， 从 我 国人 民 经 济 快速 、 持 续 、 稳 
定 地 发 展 要 求 ， 从 全 人 国 目前 用 电 的 较 低 水 平 
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来 看 ,当前 电力 供应 出 现 的 缓解 是 暂时 的 ,地 
区 之 间 发 展 是 不 平衡 的 ， 不 少 地 区 的 电网 仍 
存在 着 高 峰 缺 电 ， 全 国 还 有 无 电 县 ， 尚 有 
7 000 多 万 人 口 未 用 上 电 , 全 国电 网 建设 更 落 
后 于 电源 建设 , 为 此 , 我 国政 策 最 近 提 出 , 要 
加 快 农 村 电网 和 城 网 的 改造 和 建设 , 今后 电 
网 要 与 电源 建设 同步 发 展 ,并 促进 全 国联 网 。 

根据 全 国 发 展 纲要 规定 ,“ 九 五 ”期 间 计 
划 电 力 装 机 容量 和 发 电量 年 递增 7% 左右 ， 
到 2000 年 要 消灭 无 电 县 ， 进 入 21 世纪 电力 
工业 仍 将 以 较 高 增长 速度 发 展 ， 并 对 发 电 设 


备 的 品种 、 水 平 将 会 提出 更 高 的 要 求 ， 首 先 
应 从 节约 能 源 、 降 低 煤 耗 上 发 展 新 产品 ， 改 
造 已 服 股 的 老 机 组 ， 电 力 部 门 在 “ 九 五 ”期 
间 要 降低 供电 煤耗 34g/ (kW +h); 其 次 要 从 
保护 环境 、 减 少 大 气 污染 着 眼 、 开 发 洁净 煤 
发 电 技术 、 研 制 大 容量 的 循环 流 化 床 和 增 压 
流 化 床 锅炉 ， 整 体 煤 气 化 装置 以 及 与 之 相配 
套 的 大 容量 、 高 参数 的 燃气 轮机 ， 同 时 开发 
研制 高 效 常 规 燃 煤 电厂 用 的 除尘 、 脱 硫 、 脱 
硝 装 置 。 


中 国电 比 工 业 协 会 
1998 年 工作 总 结 及 1999 年 工作 要 点 (摘要 ) 


第 一 部 分 1998 年 工业 总 结 


电工 行业 在 全 体 职工 的 共同 努力 下 ， 国 
家 机 械 工 业 局 系统 电工 行业 1998 年 完成 工 
业 总 产值 〈 不 变价 ) 977.7 亿 元 ， 同比 增长 
5.9%, 高 于 机 械 工 业 的 4. 34% ; 全 年 实现 利 
#9 14. 7 亿 元 , 占 机 械 工 业 的 17%%, 列 居 机 械 
工业 十 大 行业 的 第 三 位 。 

1998 年 国家 加 大 了 国家 机 关 改 革 的 力 
度 ， 中 国电 器 工业 协会 (以 下 简称 协会 ) 的 
业务 主管 部 门 机 械 工 业 部 改组 为 国家 机 械 工 
业 局 ， 职 能 转变 ， 人 员 精 简 ， 对 行业 管理 工 
作 也 相应 地 提出 了 新 的 课题 。 协 会 组 建 后 的 
办 事 机 构 除 专业 部 外 ， 其 他 部 门 尚 处 在 逐步 
建立 的 过 程 。 分 会 仍 是 协会 工作 和 活动 的 基 
人 础 ， 协 会 在 统一 部 署 整体 工作 的 同时 ， 更 多 
地 是 通过 专业 部 指导 和 组 织 协调 分 会 开展 行 
业 工 作 ， 由 于 大 家 的 共同 努力 ， 做 了 大 量 的 
占有 成 效 的 工作 ， 取 得 了 一 定 成 绩 ， 

一 、 围 绕 机 械 工业 “三 大 战役 ”的 部 署 ， 
积极 开展 企业 产品 质量 承诺 及 创 名 牌 活动 ， 
促进 产品 质量 的 提高 

各 分 会 配合 “产品 质量 翻身 战役 ”, 积极 
开展 推荐 质量 可 信 产 品 ， 质 量 承诺 ， 创 名 牌 
等 各 种 活动 。 电 器 部 组 织 了 7 个 分 会 ， 推 荐 
了 136 个 企业 , 353 种 产品 为 质量 可 信 产 品 。 
同时 , 还 组 织 了 产品 质量 承诺 活动 ，1998 年 
组 织 了 电力 电子 等 7 个 专业 187 个 企业 参加 
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问 社 会 公开 的 产品 质量 承诺 活动 。 

水 电 设 备 、 汽 轮机 、 内 燃 发 电机 组 及 
220kV 以 下 SF, Bree a§. 10~35kV 干 式 变 
压 喜 、 电 机 等 先后 被 列 入 机 械 工 业 部 创 名 牌 
产品 年 度 计 划 ， 都 制定 了 实施 细则 ， 后 因 计 
划 变 动 ， 仅 实现 了 电机 6 个、 水电 设备 2 个 
企业 的 产品 被 认定 为 机 械 工业 名 牌 产 品 。 工 
业 锅炉 分 会 推荐 了 7 个 会 员 单位 的 10 种 产 
品 为 名 牌 产品 上 报 机械 工 业 部 。 

协会 电器 部 与 建设 部 合作 对 住宅 所 需 电 
气 设备 进行 了 产品 推荐 工作 。 其 中 推荐 小 康 
型 城市 住宅 示范 工程 产品 共 8 个 企业 18 种 
产品 (已 发 证 )。 此 后 , 根据 建设 部 (98) 005 
号 文件 , 又 推荐 28 个 企业 121 种 产品 为 国家 
住宅 建设 推荐 产品 。 

二 、 配 合 城乡 电网 建设 与 改造 ， 积 极 做 
好 服务 工作 

城乡 电网 建设 与 改造 是 建国 以 来 最 大 的 
一 次 投入 , 总 投资 2 500 亿 元 , 其 中 设备 费用 
40%, JE 1 000 亿 元 ， 市 场 前 景 很 好 ， 是 
电工 行业 难得 的 一 次 机 遇 ， 引 起 了 协会 的 重 
视 , 决心 要 做 好 这 一 项 目的 服务 工作 。 首先 ， 
协会 领导 及 有 关 部 人 负责 人 参加 了 1998 年 8 
月 26~27 日 国家 机 械 局 同 国家 电力 公司 在 
北京 召开 的 城乡 电网 装备 国产 化 工作 会 议 ， 
会 议 期 间 协 会 与 参加 会 议 的 企业 代表 酝酿 协 
商 ， 本 着 “对 用 户 负 责 ， 为 用 户 服 务 ， 让 用 
户 满意 ”和 发 挥 行业 目 律 作用 的 宗 旧 ， 发 出 


了 保 设备 制造 质量 、 保 按期 交 货 、 保 技术 服 
务 、 遵 守 价 格 自 律 的 倡议 书 。 会 后 ,变压器 、 
高 压 开关 、 电 工 陶 瓷 、 电 力 电 容器 ， 电 控 配 
电 设 备 、 通 用 低压 电器 、 继 电器 及 其 装置 、 电 
线 电缆 等 8 个 分 会 ， 投 入 大 量 人 力 ， 与 相关 
研究 所 一 起 对 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 
主要 设备 产品 的 生产 企业 的 申请 进行 审查 ， 
并 将 符合 条 件 的 第 一 批 “ 推 荐 目录 ” (草案 ) 
上 报国 家 机 械 工 业 局 ， 经 复查 后 再 报国 家 经 
贸 委 审 定 。 最 后 , 国家 经 贸 委 于 1998 年 12 月 
24 日 正式 发 出 通知 ， 公 布 审 定 的 第 一 批 《 推 
荐 目录 》。 共 计 变 压 需 类 、 箱 式 变电站 类 、 开 
关 类 、 互 感 器 类 、 电 力 电容 器 及 无 功 补 偿 装 
AK, BERNA, AZT% WAX., gkh, 
保护 装置 类 和 农 网 常用 设备 类 等 10 类 产品 
的 720 个 企业 。 目 前 ， 各 分 会 还 在 进行 第 二 
批 《 推 荐 目录》 的 审查 工作 。 

电线 电缆 分 会 除 《 推 荐 目录 》 的 审查 工 
作 外 ， 还 发 出 了 《电线 电缆 行业 的 倡议 书 》 
并 于 12 月 29~31 日 在 北京 召开 电线 电缆 推 
荐 企业 的 工作 会 议 ， 共 辣 研究 提高 电缆 的 质 
量 , 以 满足 城乡 电网 建设 与 改造 项 目的 要 求 。 

为 配合 城乡 电网 建设 与 改造 ， 供 用 户 设 
计 选 购 设 备 ， 协 会 输 变 电 设备 、 电 器 、 电 工 
器 材 三 个 部 与 机 械 工业 出 版 社 共同 组 织 开始 
编辑 《 输 配 电 设备 手册 》 工 具 书 ， 并 邀 相关 
的 分 会 和 研究 所 参加 。 内 容 包括 高 低压 电器 
设备 、 电 线 电缆 、 变 压 器 、 继 电器 及 其 装置 、 
绝缘 子 、 避 雷 器 、 电 器 附件 等 10 类 产品 。 

为 便于 输 变 电 企业 能 够 查 到 有 关 城 乡 电 
网 建设 与 改造 的 文件 和 资料 ， 协 会 输 变 电 设 
备 部 正式 编 印 了 城乡 电网 建设 改造 文件 资料 
专集 供 参 考查 阅 。 

三 、 开 展 了 《行业 发 展 战略 和 对 策 研 
究 》 课 题 的 调研 和 编写 工作 

为 了 电工 行业 的 改革 改造 和 产品 结构 与 
企业 结构 调整 改组 的 需要 ， 协 会 秘书 处 针对 
产品 量 大 面 广 ， 中 小 企业 众多 ， 供 大 于 求 突 
出 的 十 几 个 行业 先 布置 有 关 分 会 开展 《行业 
发 展 战 略 和 对 策 研究 》( 草 案 ) 课题 的 调研 和 
编写 工作 ， 提 出 了 参考 提纲 和 要 求 。 分 会 秘 
书 处 得 到 相关 研究 所 的 配合 和 文 持 。 截 至 
1998 年 末 ， 中 小 型 电机 、 牵 引 电 气 设备 、 电 
焊 机 、 日 用 电器 、 电 力 电 子 等 五 个 分 会 提出 
了 本 行业 的 《行业 发 展 战略 和 对 策 研究 》( 草 


案 )。 总 的 来 说 , 各 分 会 是 花 了 力量 并 下 了 工 
夫 的 。 一 般 对 行业 现状 概括 分 析 较 好 ， 有 的 
对 市 场 需求 调研 较 深 , 分 析 较 透 ， 有 的 对 产 
品 技术 发 展 的 结构 调整 指明 了 方向 ， 是 一 份 
极 有 参考 价值 的 报告 。 现 已 分 别 陆续 在 《中 
国电 器 工业 协会 简讯 》 摘 要 刊登 ， 以 广泛 征 
求 意见 ， 便 于 修改 补充 和 完善 。 尚 未 完成 该 
项 工作 的 分 会 ， 仍 在 继续 进行 。 

四 、 建 立 和 健全 分 会 价格 工作 组 织 ， 研 
究 、 协 调和 监督 行业 产品 价格 工作 

随 着 经 济 体制 改 革 的 深入 ， 市 场 价格 隶 
渐 放 开 ， 为 了 加 强行 业 价格 管理 ， 搞 好 价格 
协调 , 规范 企业 价格 行为 , 避免 低 价 倾销 , 无 
序 竞争 ， 实 现行 业 自 律 ， 各 分 会 对 价格 工作 
是 比较 重视 的 ,先后 成 立 了 价格 工作 委员 会 ， 
并 利用 多 种 形式 、 不 同 规模 的 会 议 ， 对 价格 
问题 进行 反复 的 研究 和 和 探讨。 例如 高 压 开 关 
分 会 价格 工作 委员 会 1998 年 就 开 了 三 次 工 
作 会 议 。3 月 份 的 一 次 会 议 统一 思想 , 确定 开 
展 新 一 轮 的 调研 , 重新 编制 行业 指导 价格 ; 5 
月 份 召开 了 指导 价格 编制 工作 会 议 ; 8 月 份 
的 会 议 确认 了 行业 指导 价格 目录 初稿 。 价 格 
工作 委员 会 还 两 次 疝 分 会 常务 理事 会 汇报 了 
工作 ， 得 到 了 全 体 常 务 理事 的 赞同 。 

电动 工具 分 会 价格 工作 委员 会 1998 年 
2 月 决定 修改 原 1995 年 制订 的 电动 工具 主 
要 产品 行业 指导 价格 。 

中 小 型 电机 分 会 12 月 5 一 8 日 召开 分 会 
正副 理事 长 扩大 会 议 ， 听 取 了 价格 工作 委员 
会 的 汇报 , 并 决定 组 织 力 量 测定 系列 电机 
平均 成 本 价 。 

电线 电缆 分 会 修订 了 电线 电费 产品 出 三 
价格 目录 ， 并 正式 发 布 了 新 目录 。 该 分 会 还 
测算 出 部 分 电线 电缆 行业 平均 成 本 价 ， 即 将 
发 布 。 

继电器 及 其 装置 分 会 于 12 月 初 召 开 了 
分 会 产品 价格 工作 会 议 ， 成 立 了 分 会 价格 工 
作 委 员 会 ,讨论 确定 了 1999 年 分 会 价格 管理 
与 协调 工作 计划 ， 研 讨 了 本 行业 高 新 技术 产 
癌 的 计价 方法 。 

发 电 设备 部 一 直 把 价格 工作 作为 重点 工 
作 来 抓 。 例 如 对 于 大 型 火力 发 电 设 备 价格 和 
价差 补差 测算 工作 ， 发 电 设备 价格 研究 会 一 
直 积 极 参与 并 组 织 有 关 大 型 发 电 设备 制造 企 
业 进 行 中 准 价 的 汇编 以 及 大 量 价差 测算 和 上 
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报 工 作 。 在 国家 计 委 、 国 家 机 械 工业 局 有 关 
部 门 直 接 领 导 下 和 价格 研究 中 心 的 支持 配合 
F, 经 过 多 方 努 力 ，1997 年 的 价差 补差 工作 
终于 在 1998 年 12 月 底 前 完成 ， 国 家 计 委 以 
急 计 价格 (1998)2627 号 文 下 发 了 《关于 1997 
年 大 型 火力 发 电 设备 主机 增补 价差 的 通知 》， 
此 次 共 补 差 超 过 1. 9 亿 元 ， 这 对 有 关 企 业 解 
决 资金 困难 和 做 好 1998 年 的 财务 决算 提供 
了 有 利 帮助 ， 受 到 这 些 企业 的 好 评 。 

1998 年 4 月 根据 价格 法 的 规定 , 经 研究 拟 
争取 大 型 发 电 设备 在 中 准 价 的 基础 上 进入 国家 
指导 价目 录 ， 为 此 发 电 设 备 部 召开 了 三 大 发 电 
设备 集团 公司 和 12 个 制造 企业 主要 领导 人 参 
加 的 会 议 ， 统 一 了 认识 ， 并 取得 了 应 缴 到 会 的 
国家 计 委 有 关 领 导 的 支持 。 对 中 小 型 发 电 设备 
和 电站 辅 机 各 分 会 也 以 不 同形 式 积极 地 开展 了 
价格 协调 工作 . 如 水 电 设备 分 会 测算 出 800kW 
(低压 ) 990 机 座 号 以 下 331 个 品种 的 水 轮 发 
电机 的 行业 平均 成 本 价 。 

五 、 为 开拓 市 场 , 举办 形式 多 样 的 产品 、 
技术 展览 、 交 流 交 易 会 , 协会 和 分 会 1998 年 
举办 各 种 交流 交易 会 ， 收 到 民 好 效 采 

协会 与 北京 电工 技术 经 济 研究 所 1998 
年 联合 举办 了 输 变 电 电 器 行业 、 电 机 行业 、 电 
线 电线 行业 的 三 次 新 工艺 、 新 设备 、 新 技术 
交流 交易 会 .参加 会 议 的 供需 双方 有 近 80 个 
单位 的 约 160 名 代表 。 会 议 主 要 交流 这 些 行 
业 企 业 所 需 的 电工 专用 设备 和 检测 仪 右 的 新 
技术 、 新 产品 并 进行 交易 。 协 会 参与 联合 举 
办 是 为 了 扩大 影响 ,号 召 协会 会 员 积 极 参 与 ， 
并 探索 为 会 员 开 拓 市 场 服务 ,总 结 推广 经 验 。 

协会 与 中 国电 机 工程 学 会 于 1998 年 11 
H 12~14 日 在 宁波 联合 召开 了 全 国 输 变 电 
设备 引进 技术 及 21 世纪 新 技术 研讨 会 ,有 制 
造 、 运 行 、 教 学 、 管 理 等 部 门 的 50 个 单位 的 
70 多 位 代表 出 席 。 在 会 议 期 间 有 21 位 专家 
作 了 报告 和 发 言 ， 主 要 内 容 包括 : 输 变 电 设 
备 的 引进 技术 消化 、 吸 收 、 创 新 及 运行 情况 ; 
21 世纪 技术 发 展 的 探讨 ; 超 导 电 力 应 用 的 展 
TASS 

1998 年 5 月 协会 同 中 国电 力 科学 研究 

高 压 开 关 研 究 所 、 西 安 高 压 电 器 研究 所 、 北 
nary pam, 展望 新 发 展 ， 联 
RART 1998 年 高 压 开 关 设 备 国际 研讨 会 。 
有 国外 知名 公司 、 中 外 合资 公司 、 重 点 大 学 、 


人 研究 院 所 及 有 关 工 三 的 128 名 中 外 学 者 、 专 
家 、 厂 长 参加 了 会 议 。 会 上 有 20 位 专家 、 学 
者 作 了 报告 。 

工业 锅炉 分 会 与 中 国 动力 工程 学 会 锅炉 
专业 委员 会 于 1998 年 10 月 在 郑州 联合 召开 
了 全 国 循 环流 化 床 燃烧 技术 研讨 会 。 循 环流 
化 床 燃 烧 技 术 属 于 洁净 煤 燃 烧 技 术 的 重要 组 
成 部 分 ， 也 是 21 世纪 重点 发 展 的 锅炉 技术 ， 
特别 有 利于 节能 和 环境 保护 。 这 次 会 议 收 到 
论文 52 篇 。 在 会 上 一 些 教授 、 学 者 做 了 关于 
循环 流 化 床 燃 烧 技 术 的 专题 发 言 . 几 位 厂 长 、 
总 工程 师 分 别 介绍 了 循环 流 化 床 锅炉 产品 的 
开发 情况 等 。 

铅 酸 蓄 电池 分 会 与 中 国电 工 技术 学 会 铅 
酸 蓄电池 专 委 会 等 单位 于 1998 年 6 月 在 北 
各 举办 了 1998 年 中 国 国际 铅 酸 苹 电池 技术 
交流 与 展览 会 , 有 30 多 个 国家 和 地 区 的 100 
余 家 厂商 参展 和 交流 。 

协会 电机 部 与 中 国电 机 工程 学 会 于 
1998 Æ 8 H 27~28 日 在 北京 联合 组 织 召 开 
了 北京 先行 新 机 电 技 术 公 司 研 制 的 高 压 变频 
调 速 装置 的 鉴定 会 ,这 是 国家 经 贸 委 1998 年 
技术 创新 计划 项 目 之 一 。 

a 
了 第 二 届 全 国 氧化 锌 避雷 器 学 术 交 流 会 ， 全 
面 交 流 自 1990 年 以 来 氧化 锌 吉 雷 妖 产 品 和 
技术 成 果 ， 推 动 我 国 氧 化 锌 避雷 妖 技 术 的 进 
一 步 发 展 。 

六、 开展 国际 交流 活动 

韩国 电气 协同 组 合 (协会 ) 理事 李 枝 秀 
先 牛 于 1998 年 10 月 27 日 在 北京 访问 了 本 
会 。 协 会 副 理事 长 兼 常务 副 秘书 长 席 裕 棣 等 
热情 接待 了 韩国 客人 。 双 方 在 热烈 友好 的 气 
氛 中 进行 了 交谈 ， 各 目 介 绍 了 协会 的 组 织 机 
构 和 上 作 任 务 等 情况 ， 并 对 今后 两 协会 如 何 
加 强 联 系 、 互 通 情况 、 组 织 交 流 、 携 手 合 作 
促进 中 韩 两 国电 器 工业 的 发 展 等 问题 广泛 交 
换 了 意见 ， 取 得 了 共识 。 

电线 电缆 分 会 1998 年 11 月 25 昌 在 上 
海 组 织 召 开 了 1998 年 亚洲 电线 电缆 及 线材 
制品 技术 学 术 会 议和 展览 会 ， 这 次 会 议 是 行 
业 的 学 术 、 展览 、 贸易 三 结合 的 国际 活动 . 在 
会 上 有 关 专 家 、 学 者 就 近期 电线 电缆 发 展现 
状 与 思考 、21 世纪 电线 电线 发 展 的 思考 等 专 
题 作 了 发 言 。 来 和 目 24 个 国家 和 地 区 近 200 个 
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公司 (其 中 95%% 以 上 是 境外 公司 ) 参加 了 展 
览 会 ， 展 览 面 积 达 6 000m2， 效 果 显 著 。 

电焊 机 分 会 与 成 都 电焊 机 研究 所 联合 主 
办 了 第 二 次 中 国 焊接 博览 会 。 在 国内 外 焊接 
界 产 生 了 广泛 影响 ， 给 很 多 参展 单位 带 来 了 
效益 。 

协会 电工 峰 材 部 根据 与 日 本 有 关 组 织 签 
定 的 每 年 双方 组 织 电线 电缆 企业 代表 团 互 访 


的 协议 , 1998 年 组 织 第 七 次 代表 团 到 日 本 参 


观 考察 和 交流 ， 相 互 学 习 ， 共 同 提高 ， 协 议 
执行 顺利 ， 有 利于 企业 管理 者 素质 和 企业 管 
理 水 平 的 提高 。 


第 二 部 分 : 1999 年 工作 要 点 


1999 年 是 我 国 建国 50 周年 和 澳门 回归 
的 大 喜之 年 。 国 家 已 确定 将 扩大 内 需 作为 长 
期 战略 方针 ， 中 央 经 济 工作 会 议 为 我 国 经 济 
发 展 指明 了 方向 ,提出 了 一 系列 政策 措施 .机 
械 工 业 工 作 会 议 又 明确 了 机 械 工业 总 的 工作 
思路 ， 是 围绕 市 场 发 展 ， 全 面 深 化 改革 ， 打 
好 “三 大 战役 ”， 塑 造 “ 四 个 形象 >”， 实 现行 
业 振 兴 。 

1999 年 我 们 要 认真 学 习 和 贯彻 党 的 十 
五 届 三 中 全 会 和 全 国人 大 九 届 二 次 会 议 精 
神 , 认真 学 习 和 贯彻 中 央 经 济 工作 会 议 精神 ， 
紧 紧 围绕 机 械 工 业 的 基本 工作 思路 ， 结 合 
48 LVS, BARA. FHA, BA 
作 好 为 企业 ,为 行业 、 为 政府 服务 的 工作 , 进 
一 步 发 挥 桥 梁 、 纽 带 作 用 ， 为 促进 电器 工业 
的 发 展 做 出 贡献 。 

根据 需要 和 可 能 ,今年 要 抓 的 重点 :一 是 
把 企业 最 关心 的 市 场 问 题 作为 协会 工作 的 娶 
焦点 ,积极 为 企业 开拓 市 场 和 改善 市 场 环 境 
服务 ,进一步 发 挥 行业 自律 的 作用 ;二 是 围绕 
机 械 工 业 “ 三 大 战役 ”, 重 点 促进 产品 质量 的 
提高 ;三 是 配合 政府 主管 部 门 开 展 电 工行 业 
“十 五 ”规划 的 前 期 工作 ,对 行业 的 发 展 和 和 产 
品 结构 调整 组 织 研 究 和 提出 建议 ;四 是 加 强 
行业 信息 和 统计 等 基础 工作 ,为 政府 .协会 、 
企业 进行 决策 和 研究 问题 提供 依据 ;五 是 搞 
好 协会 自身 建设 ,以 适应 形势 发 展 的 需要 。 

一 、 积 极为 企业 开拓 市 场 服务 

(一 ) 继续 配合 作 好 城乡 电网 建设 与 改 
造 所 需 电工 设备 的 各 项 服务 工作 。 

1. 在 国家 机 械 工业 局 的 统一 领导 下 , 继 


续 组 织 各 分 会 同 相 关 研 究 所 ， 抓 紧 作 好 以 后 
各 次 城乡 电网 建设 工程 推荐 企业 及 产品 目录 
的 汇 审 工作 。 

2. 要 狠 抓 输 变 电 设备 的 产品 质量 , 协助 
开展 质量 抽查 工作 ,随时 进行 质量 调查 活动 。 
了 解 和 掌握 质量 情况 ， 有 问题 及 时 反映 。 

3. 完成 为 城乡 电网 建设 与 改造 提供 选 
刑 的 《 输 变 电 设备 手册 》。 

4. 加 强 城乡 电网 建设 与 改造 的 宣传 力 
度 ， 特 别 是 要 多 方面 宣传 推荐 目录 的 企业 和 
产品 ， 了 解 其 产销 活动 的 情况 ， 监 督 推荐 目 
RAK, FPR BUR! Be. 

(Z) 组 织 有 关 电 工 企业 参加 建设 部 门 
组 建 的 全 国 住宅 产品 连锁 营销 系统 供需 协作 
网 ， 密 切 产 需 之 间 的 联系 。 同 时 要 组 织 有 关 
分 会 、 研 究 所 和 企业 从 市 场 需求 出 发 ， 系 统 
的 、 成 套 的 研究 建筑 电器 产品 的 发 展 ， 积 极 
发 展品 种 ， 提 高 质量 ， 开 拓 市 场 ， 以 更 好 地 
适应 建筑 市 场 对 建筑 电 璐 不断 增 长 的 需要 。 

(三 ) 各 分 会 要 继续 组 织 对 本 行业 产品 
的 市 场 调 研 、 分 析 ， 为 企业 开拓 市 场 ， 进 行 

品 结构 调整 提供 参考 依据 。 

从 国家 电力 公司 获悉 ， 原 则 上 今后 三 年 
内 不 再 开工 常规 火电 项 目 ， 对 大 型 发 电 设备 
今后 国内 市 场 将 产生 很 大 影响 ， 而 且 还 将 影 
响 到 〈 除 输 变 电 设备 外 ) 相关 电器 配套 产品 
市 场 ， 面 对 如 此 严峻 的 经 济 形势 ， 协 会 要 重 
点 抓 大 型 发 电 设备 市 场 预测 和 分 析 ， 协 助 企 
业 调 整 产品 结构 ， 扩 大 服务 领域 ， 开 展 多 种 
经 营 ， 努 力 扩 大 成 套 设备 出 口 ， 积 极 开 拓 国 
际 市 场 。 

各 分 会 要 加 强 对 量 大 面 广 的 中 小 企业 的 
调查 研究 ， 针 对 当前 供 大 于 求 的 情况 ， 积 极 
开展 多 种 形式 的 咨询 服务 。 

继续 鼓励 分 会 为 开拓 市 场 积极 举办 各 种 
技术 经 济 交流 、 交 易 会 和 展览 会 ,为 企业 和 用 
户 创造 良好 的 外 部 环境 。 要 开展 “三 农 ”( 农 
业 , 农 村 ,农民 ) 市 场 的 调查 研究 ,开发 “三 农 ” 
市 场 需 要 的 电工 产品 ,逐步 满足 其 需要 。 

二 、 积 极 贯 彻 全 国 机 械 工 业 工 作 会 议 精 
神 ， 继 续 配 合 “ 三 大 战役 ”组 织 开 展 企业 质 
量 保 证 承诺 活动 ， 打 好 质量 翻身 仗 。 

1. 今年 电工 行业 要 在 过 去 发 电 、 输 变 电 
设备 、 电 器 行业 开展 企业 质量 保证 承诺 活动 


取得 成 绩 的 基础 上 ,继续 全 面 开展 这 一 活动 ， 
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协会 尤其 是 分 会 要 抓紧 组 织 这 项 工作 ， 造 成 
声势 ， 切 实 提 高 广大 职工 的 质量 意识 ， 维 护 
消费 者 权益 。 

2. 继续 组 织 有 条 件 的 分 会 进行 质量 可 
信 产 品 的 推荐 工作 。 

3. Sk Be FE vt oY  GB/T19000 
(ISO9000) 标准 工作 。 

4. 工业 锅炉 分 会 代表 本 协会 继续 与 政 
府 有 关 部 门 联系 申请 参与 承担 工业 锅炉 产品 
安全 监 检 事项 落实。 

5. 分 会 要 定期 组 织 企业 质量 工作 研讨 
会 、 交 流 会 ， 以 及 加 强 企业 管理 ， 提 高 质量 
水 平 的 讨论 会 等 。 

三 、 为 配合 政府 部 门 编 好 “十 五 ”规划 , 协 
会 要 积极 组 织 开 展 行业 规划 的 前 期 工作 ， 对 行 
业 的 重大 发 展 战略 和 对 策 要 继续 进行 研究 

今年 国家 机 械 工 业 局 将 组 织 协 会 等 单位 
开展 “十 五 ”分 行业 规划 的 编制 。 作 为 “十 
五 ”规划 的 起 步 ， 国 家 机 械 工 业 局 已 初步 确 
定 一 批 “ 十 五 ”战略 研究 课题 ， 先 分 类 干 起 
来 。 本 协会 去 年 已 开展 了 《行业 发 展 战略 和 
对 策 研 究 》 课 题 ， 已 有 5 个 分 会 提出 这 个 谋 
题 草 案 。 今 年 将 组 织 召 开 一 次 行业 战略 研究 
的 经 验 交 流 会 ,以 促进 这 项 工作 的 深入 开展 ， 
为 行业 “十 五 ”规划 的 编制 创造 条 件 。 各 分 
会 都 要 抓紧 这 项 工作 ， 已 完成 《行业 发 展 战 
BS ART OTS) (草案) 的 分 会 要 进行 征求 意 
见 ， 补 充 、 修 改 、 完 善 ， 增 强 可 操作 性 。 其 
他 分 会 都 要 根据 本 专业 的 情况 ， 抓 紧 开 展 这 
项 工作 。 

四 、 进 一 步 落实 国家 计 委 和 国家 经 贸 委 
文件 精神 ,反对 低 价 倾销 的 不 正当 价格 行为 ， 
开展 产品 价格 自律 工作 

价格 工作 涉及 到 行业 和 企业 的 切 喘 利 
益 ， 也 是 关系 到 行业 和 企业 的 发 展 ， 事 关 重 
大 ， 但 难度 也 大 ， 我 们 要 把 它 作 为 一 项 重要 
工作 抓 深 抓 好 .协会 要 贯彻 落实 好 国家 计 委 、 
国家 经 贸 委 《关于 制止 低 价 倾销 工业 产品 的 
不 正当 行为 的 规定 》 和 加 强行 业 价 格 自 律 的 
通知 。 各 分 会 首先 要 对 本 行业 当前 在 价格 上 
存在 的 问题 进行 分 析 。 加 强 分 会 价格 委员 会 
的 领导 ， 主 要 接受 政府 价格 主管 部 门 的 工作 
指导 , 督促 , 指导 企业 认真 执行 上 述 规 定 。 其 
次 ， 各 分 会 还 要 积极 协助 和 参与 行业 主管 部 
门 组 织 测定 行业 平均 成 本 价 ， 并 及 时 和 擎 握 和 
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汇总 本 行业 的 成 本 和 价格 信息 ， 促 进 企业 进 
行 价格 自律 和 作 好 价格 协调 工作 。 

协会 发 电 设备 部 主动 配合 国家 计 委 和 国 
家 机 械 工业 局 根据 价格 法 的 规定 ， 继 续 争 取 
大 型 发 电 设备 列 入 国家 指导 价目 录 。 

电器 部 要 促进 电力 电子 .牵引 电气 设备 、 
电焊 机 、 继 电器 及 其 装置 、 防 爆 电 天 五 个 分 
会 召开 价格 工作 会 ， 宣 贯 价格 法 ， 研 究 协调 
行业 主要 产品 价格 问题 。 

五 、 积 极 开展 国 际 联络 及 国内 外 展览 工 


作 

1. 协会 秘书 处 要 把 开展 国际 联络 和 举 
办 展览 作为 重点 来 抓 ， 首 先 充实 外 联展 览 部 
的 力量 ， 打 开 新 的 局 面 ， 扩 大 协会 的 影响 。 

2. 继续 与 韩国 电气 工业 协 间 组 合 ( 协 
会 ) 进行 联系 和 人 磋商， 加 强 交 流 ， 并 建立 下 
常 化 关系 ， 签 定 友好 合作 协议 ， 做 到 有 计划 
地 并 展 交 流 活 动 ， 促 进 两 国电 器 工业 的 共同 
发 展 。 

3. 协会 电工 器 材 部 要 作 好 今年 接待 日 
本 电线 电缆 代表 团 来 华 考 察 工 作 ， 并 组 织 我 
国电 线 电缆 代表 团 赴 欧洲 考察 。 

4. 协会 拟 同 建设 部 合作 , 筹划 举办 建筑 
电器 装备 技术 交流 与 展览 会 ， 以 优质 的 电气 
设备 满足 建筑 市 场 的 需要 。 

六 、 加 强行 业 统计 信息 工作 ， 积 极 筹建 
协会 计算 机 信息 网 

1. 协会 秘书 处 要 着 手 研究 建立 计算 机 
信息 网 ， 可 考虑 在 北京 电工 所 计算 机 站 或 电 
工 器 材 部 计算 机 信息 网 的 基础 上 进行 可 行 性 
研究 ， 提 出 方案 ， 充 实 扩 大 ， 组 建成 为 协会 
的 信息 网 。 

2. 协会 秘书 处 要 研究 建立 全 行业 的 统 
计 工 作 制 度 ， 指 导 各 专业 工作 部 和 各 分 会 按 
照 国 家 机 械 工业 局 对 统计 工作 的 要 求 ， 开 展 
行业 统计 工作 。 

3. 建 全 分 会 统计 工作 网 络 ， 加 强 指导 ， 
对 统计 工作 比较 薄弱 的 分 会 ， 举 办 统计 人 员 
短期 培训 班 ， 进 一 步 提高 统计 人 员 的 素质 。 

4. 作 好 1998 年 主要 企业 经 济 指标 的 汇 
编 工 作 ， 为 政府 和 企业 决策 提供 参考 。 

5. 加强 信息 交流 ,办 好 已 有 刊物 和 《中 
国电 器 工业 协会 简讯 》, 要 增加 信息 量 , 提高 
质量 ， 扩 大 影 啊 面 。 

(中 国电 器 工业 协会 秘书 处 供稿 ) 
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关于 加 强 城乡 电网 建设 与 改造 的 几 点 建议 
中 国电 工 技术 学 会 副 理事 长 MBR 


1998 年 8 月 28 日 国务 院 决 定投 入 2 500 
亿 元 资金 , 从 1998 年 开始 , 分 三 年 实施 ,加 
强 城 乡 电 网 建设 与 改造 ， 扩 大 内 需 ， 拉 动 国 
民 经 济 发 展 。 遵 循 统一 规划 ， 统 一 标准 ， 明 
确 目标 ， 分 步 实 施 的 原则 进行 。 过 去 电力 系 
统 存 在 一 个 倾向 9 即 重视 发 电 9 轻视 供电 9 Kai 
视 用 电 ; 制造 系统 也 存在 一 个 倾向 ， 即 对 供 
电 用 电 设 备 的 适应 性 、 成 套 性 、 可 靠 性 重视 
AMIS. 造成 一 部 分 地 区 电力 发 得 出 , 输 不 出 ， 
用 不 上 的 现象 。 其 实 ， 城 市、 农村 电力 供需 
市 场 十 分 广阔 ， 要 下 大 力气 去 开拓 市 场 ， 应 
该 鼓励 城乡 居民 用 电 ， 这 是 广大 城乡 居民 远 
回 小 康 的 一 件 了 不 起 的 事情 。 

我 负责 组 织 提供 城市 电网 建设 和 改造 所 
需 电器 装备 工作 多 年 ， 结 合 工作 实践 ， 提 出 
如 下 建议 。 


一 、 关 于 降低 农村 电价 


当前 侧重 点 应 把 降低 农村 电价 和 改善 农 
网 设施 作为 目标 ， 来 培育 推动 农 电 市 场 的 形 
成 。 抓 住 这 个 要 害 ， 以 整顿 电价 带动 农 网 改 
造 ， 形 成 硬件 软件 相互 支持 ， 相 互 促进 。 现 
在 深圳 居民 生活 用 电 为 0.6 30 /(kW .h) ,而 
就 在 1997 年 深圳 居民 用 电 要 以 高 出 这 一 价 
SOMERS 2 一 3 倍 的 价格 交 电费 。 主 要 的 
FRE: 深圳 全 市 实行 由 供电 局 直接 抄 表 到 
P, BUR PEAY “IRI”. 


二 、 关 于 农村 电网 建议 


农业 地 区 由 于 当地 资源 条 件 不 一 ， 经 济 
水 平 与 发 展 建设 不 尽 相 同 ， 产 业 结 构 和 人 才 
劳务 资源 结构 不 同 而 造成 人 均 收 入 差别 县 
殊 ， 且 当地 还 贷 能 力 强 弱 各 异 ， 工 程 施工 质 
量 与 速度 工程 造价 和 还 贷 回 报 期 的 长 短 ， 电 
气 化 程度 、 规 模 、 水平 都 有 所 区 别 。 因此 , 在 
不 同 地 区 ， 应 选择 一 批 以 县 为 单位 的 经 济 实 
体 作为 试点 , 做 到 胸中 有 全 局 , 手中 有 典型 ， 
以 利 积累 经 验 ， 逐 步 推广 。 谨 防 单纯 为 了 完 
成 投资 数额 ， 不 顾 工 本 投入 。 第 一 批 的 试点 
县 最 好 选择 一 些 电 源 电压 在 110kV 以 上 ,年 


售 电量 超过 亿 kW，h, AD 30~50 FA, E 
费 回 收 较 好 的 具 〈 市 ) 为 试点 ， 也 可 选择 一 
些 偏远 地 区 人 口 相对 比较 集中 的 县 (市 ) 进 
行 试点 。 江 苏 省 提出 ,“ 九 五 ”后 三 年 对 10kV 
及 以 下 的 农村 电网 加 快 建设 与 改造 ， 通 过 三 
年 努力 ， 在 全 省 建成 一 个 电压 稳定 、 上 下 畅 
通 、 送 得 出 、 用 得 上 、 布 局 合理 、 装 备 优良 、 
管理 和 科学、 安全、 优质、 高 效 、 低 耗 ， 基 本 
适应 农村 经 济 发 展 和 农民 群众 生活 的 农村 电 
网 。 


三 、 关 于 电网 电压 等 级 


资金 借贷 问题 得 到 落实 之 后 ， 农 村 电网 
建设 、 改 造 的 结构 形式 ， 电 压 层次 的 设置 制 
式 应 该 有 所 选择 ， 只 有 通过 多 种 方案 评议 比 
较 ， 才 能 有 鉴别 。 农 村 电网 中 压 配 电 不 需要 
也 不 可 能 建成 环 网 结构 ， 从 电源 电压 直接 送 
到 中 压 一 次 配 电 层 ， 形 成 高 压 电 源 层 一 中 压 
一 次 配 电 层 一 低压 户 内 三 级 配 电 ， 成 为 中 压 
配 电 为 主 , 400V 作为 户 内 配 线 , 不 应 再 设 低 
压 配 电 层 ， 公 用 电网 中 不 应 出 现 低压 线 损 状 
况 ,农村 居民 用 电 采 用 中 压 单 相 一 次 配 电 , 使 
农 网 结构 简单 明了 ， 这 样 可 以 降低 造价 ， 节 
省 投资 ,减少 线 损 ， 利 于 农 网 发 展 。 采 用 
20kV 电压 作 中 压 一 次 配 电 ， 是 目前 公认 的 
具有 发 展 前 景 的 优选 电压 。 我 国 第 一 个 
20kV 一 次 配 电 的 供电 区 已 经 于 1996 年 5 月 
在 江苏 省 苏州 工业 园区 投入 运行 ， 从 运行 两 
年 来 技术 经 济 指标 分 析 来 看 ， 与 新 建 10kV 
一 次 配 电 相 比 较 : 单位 千 伏 安 造 价 , 10kV 配 
电 造 价 为 1220 元 / (kV + A), RRA 
2.4%; 20kV 配 电 造价 为 952 元 / (kV + A), 
线 损 率 比 10kV 节约 0. 4 个 百分点 (运行 数 
据 要 求 为 2%)。 

以 上 数字 说 明 ，20kV 配 电 的 优势 十 分 
明显 , 因此 在 制定 农 网 建设 、 改造 规划 中 ,应 
选 多 种 方案 比较 , 以 便 择优 采用 。 因为 20kV 
配 电 ， 从 功能 上 可 以 替代 35kV 与 10kV 两 
种 电压 层 的 功能 ， 造 价 上 则 与 10kV 装置 造 


价差 异 不 大 , 又 简化 了 35kV 电压 等 级 .不 仪 
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减少 一 级 配 电 装置 的 造价 ， 同 时 减少 一 级 配 
电 电 压 损失 , 因此 , 20kV 配 电 既 适用 高 密度 
负荷 地 区 的 城市 电网 ， 也 适用 于 长 距离 配 电 
人 负荷 稀疏 的 农 网 地 区 。 

随 着 我 国 城乡 电气 化 事业 的 发 展 ，、 现 行 
中 压 配 电 电 夺标 准 变 压 层次 多 (在 农村 有 
110, 66, 35, 10kV, 在 城市 有 220, 110, 35, 
10kV)， 只 有 一 种 10kV 电压 作为 高 低 的 分 
界 配 电 电 压 ， 显 然 不 能 满足 城乡 配 电 网 发 展 
的 要 求 。 

20kV 能 否 在 老 电 网 内 进行 升 压 改造 ? 
据 了 解 ， 华 北 电 管 局 的 专家 们 经 过 讨论 并 组 
织 编写 的 “北京 ,天 津 两 城市 采用 20kV 配 电 
的 可 行 性 研究 报告 ”中 指出 “一 个 大 城市 存 
在 10kV 与 20kV 两 种 配 电 电压 是 符合 大 城 
市 发 展 需要 的 ， 技 术 上 是 可 行 的 ， 经 济 上 是 
合理 的 .” 因 此 只 要 认为 中 压 配 电 的 发 展 方向 
是 提高 现 有 10kV 配 电 电 压 ， 那 么 作为 过 渡 
过 程 ， 两 种 电压 并 存 也 是 必然 的 ， 至 于 过 湾 
期 的 长 得， 完全 取决 于 当地 财力 、 物 力 状 况 
的 可 能 性 ， 以 及 升 压 以 后 的 效益 能 否 补偿 投 
资 回报 期 而 定 。 

现在 20kV 电压 等 级 早已 列 入 国家 标准 
范围 ， 第 一 个 采用 20kV 进行 一 次 配 电 的 供 
电 区 也 已 出 现 ，20kV 应 用 于 升 压 改造 地 区 
也 进行 了 评议 ,结论 是 肯定 的 。 我 认为 国家 
电力 公司 应 对 采用 20kV 配 电 的 状况 进行 深 
入 地 探索 研究 。 


、 关 于 中 压 配 电 装 备 的 成 套 供 应 


据 多 方面 了 解 ， 最 近 制 造 行业 也 对 采用 
20kV 配 电表 示 积 极 的 支持 ， 这 是 制造 行业 
生产 出 优质 、 高 效 、 价 格 合理 的 产品 去 占领 
国内 市 场 和 参加 国际 竞争 的 必要 条 件 。 据 报 
E, 随 着 高 新 技术 的 发 展 , 10kV 和 20kV 两 
GWA. RAPA AHH 20kV 电压 等 级 的 
产品 ,有 利于 国产 设备 参与 国际 市 场 竞争 .日 
本 、 韩 国 、 新 加 坡 等 国家 以 及 台湾 地 区 ， 已 
经 有 了 这 种 产品 供应 ， 如 变压器 20kV 侧 的 
线圈 采用 串 、 并 的 方式 ， 可 以 在 帮 外 倒 换 分 
头 方式 达到 与 10kV 两 用 的 目的 ， 电 缆 稍 许 
加 缘 也 能 做 到 从 原来 10kV 不 接地 方式 到 满 
足 20kV 小 电阻 接地 方式 之 间 的 升 压 使 
用 。 
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五 、 关 于 城市 电网 的 建设 与 改造 


从 全 世界 发 展 经 验 看 ， 经 济 越发 展 、 物 
质 文化 程度 越 高 ， 消 费 水 平 越 高 ， 对 电力 依 
赖 和 消费 程度 也 越 高 ， 进 而 推动 电力 消费 的 
增长 。 我 国电 力 工 业 近 几 年 来 的 发 展 也 证 明 
了 这 一 点 。 深 圳 特区 ，1986 年 电力 负荷 仅 为 
200MW, 1996 年 已 增加 到 2 270MW, 预计 
2000 年 将 达到 4 500 MW, 负荷 密度 达 
11. 8MW/km’, LT KA A fh fr 
密度 ，1988 年 为 9. 1IMW/km’, 1996 年 为 
15. 8MW/km’?, fil if 20000 年 将 达 
21.7MW/Akm2， 到 那 时 上 海 全 年 最 高 电力 负 
荷 将 超过 10 000MW , 相当 于 日 本 东京 80 年 
代 中 期 的 负荷 水 平 (东京 1985 年 负荷 为 
10 500MW, 1997 年 负荷 为 18000MW)。 北 
京 市 最 近 几 年 的 空调 用 电 消 费 直线 上 升 。 据 
北京 市 三 电 办 公 室 统计 ,全 市 空调 负 集 为 
1 200MW ZA. 约 占 北京 地 区 负荷 的 20%. 
今后 几 年 空调 消费 势头 不 会 减弱 ， 计 划 买 空 
调 的 家 庭 不 断 增加 ,空调 用 电量 还 会 稳步 
增长 。 预计 到 2000 年 , 北京 的 最 大 用 电 人 负荷 
将 为 6 500MW 左右 ，2005 年 用 电 人 负荷 将 达 
9 800~10 000MW 。 同 时 , 城乡 居民 生活 用 
电 和 商业 用 电 将 成 为 电力 经 济 新 的 增长 点 ， 
预计 面向 21 新 世纪 的 到 来 ,电力 行业 经 营 工 
作 重 点 也 将 转移 到 城乡 居民 生活 用 电 和 商业 
用 电 上 来 。1997 年 我 国 城乡 居民 每 人 年 平均 
拥有 电量 约 为 800kW . h 左右 ， 和 发 达 国 家 
相 比 差距 很 大 。 据 了 解 ， 法 国 每 人 年 平均 拥 
有 电量 约 为 6 000kW .Ph 左右 ， 日 本 每 人 年 
平均 拥有 电量 约 为 7 000kW .jh 左右， 美国 
每 人 年 平均 拥有 电量 约 为 11 000kW eh Æ 
Ay. 

由 于 历史 的 原因 ,城市 高 压 网 的 现状 是 ， 
网 架 脆 弱 , 配 电 系统 设备 陈旧 , 超载 严重 , 事 
故 增多 ， 供 电能 力 不 足 ， 线 损 率 高 ， 电 压 质 
HR, 我 在 1997 年 秋天 , 对 北京 地 区 作 过 
调研 , 北京 市 区 近 96 条 10kV 架空 线路 中 就 
有 30 条 满载 、 超 载 ， 夏 天 超载 最 多 达 50%, 
特别 是 超载 运行 的 配 电 变 压 器 为 数 不 少 ， 约 
E 40%~50%. 

随 着 我 国 城市 商业 和 居民 用 电 的 快速 增 
长 、 农 村 和 林 区 电网 的 增 容 和 延伸 ， 分 散 矿 
区 及 油井 的 扩展 ， 为 满足 扩大 配 电 网 的 供电 


半径 、 降 低 线 损 、 节 约 能 源 的 需要 ， 并 为 满 
足 成 套 设 备 出 口 的 需要 , 建设 20kV (最 高 工 
ERBE 24kV) 配 电 网 已 越 来 越 引 起 国内 电 
力 专 家 和 制造 厂商 的 关注 。 为 此 我 建议 ， 城 
市 电网 建设 与 改造 ， 要 积极 采用 20kV 配 电 
网 , 并 加 强 10kV 配 电 网 的 技术 改造 如 采用 
20kV 配 电 设备 , 按照 新 加 坡 的 经 验 , 变压器 
大 体 可 分 为 两 类 ,一 类 主要 用 于 居民 小 区 一 
般 商 业 网 点 的 终端 配 电 站 ,其 容量 在 
1 000kV。A 以 下 ; 男 一 类 主要 用 于 城市 商 
业 中 心 配 电站 , 容量 可 达 几 于 kV，。A。 小 容 
量 的 变压器 ， 可 采用 三 相 共 箱 或 分 箱 结构 ， 
500kV。A 以 下 的 变压器 可 以 装 在 柱 上 或 箱 
式 变电站 中 ， 其 中 100kV。A 以 下 的 装 在 单 
柱 上 ;500kV。A 以 土 的 变压器 , 可 以 采用 三 
相 共 箱 、 户 外 落地 安装 。 

保护 设备 ， 即 配 电站 高 压 侧 主要 保护 设 
R., 包括 高 压 断 路 器 、 隔 离开 关 、 人 负荷 开关 、 
熔断 器 、 柱 上 开关 及 重合 右 等 ， 其 中 容量 最 
大 的 是 高 压 熔 断 句 。 

为 满足 线路 系统 计量 、 控 制 、 保 护 的 需 
要 ， 应 开发 采用 合成 树脂 如 环 氧 树脂 说 注 的 
户 内 户外 型 互感 器 ， 并 且 可 以 直接 装置 在 电 
杆 上 , 它 应 具有 良好 的 耐 高 温 、 耐 低温 特性 。 
其 精度 等 级 应 为 0.2 级 和 0.5 级 , 容量 为 15 
~30V ° A, 

为 了 改善 供电 质量 ， 改 善 功 率 因数 ， 还 
应 发 展 新 结构 的 电力 电容 器 及 其 配套 的 开 断 
电容 器 组 用 的 熔断 右 、 真 空 开 关 及 SF, 断路 
器 。 

按照 日 本 的 经 验 , 20kV 导线 , 一 种 是 采 
用 裸 导 线 〈 铝 绞 线 、 钢 心 铝 绞 线 )， 这 方面 国 


内 有 现成 的 常规 产品 ， 男 一 种 是 染 空 绝缘 导 
线 , 目前 国内 仅 有 10kV 的 , 需要 开发 20kV 
级 的 。 

线路 金具 20kV 与 10kV 的 相似 ， 因 此 ， 
不 需要 重新 开发 ,但 需要 开发 一 种 支持 
20kV 绝缘 导线 的 绝缘 文 染 。 


六 、 产 品 上 档次 及 市 场 上 规模 


在 提供 城乡 电网 输 配 电 设备 中 ， 应 优化 
产品 结构 、 产 业 结构 ， 防 止 低 水 平 重复 ， 现 
在 不 少 企业 提出 产品 上 档次 ,市 场 上 规模 。 我 
理解 产品 上 档次 主要 包含 三 层 意思 ; 一 是 提 
供 的 产品 质量 是 可 靠 的 ; 二 是 产品 的 水 平 是 
接近 国际 水 平 ， 有 竞争 力 的 ;三 是 产品 的 品 
种 既 有 高 档 ， 又 有 中 和 等， 适用 性 好 。 国 家 电 
力 公司 提出 这 次 空前 规模 城乡 电网 建设 与 改 
造 所 需 设 备 ， 除 特殊 情况 及 国内 不 能 生产 的 
以 外 ， 大 部 分 立足 于 国内 采购 ， 并 且 力 争 在 
今后 40 年 内 不 改造 ,这 就 要 求 国内 生产 的 设 
备 性 能 可 靠 ， 适 用 性 强 ， 质 量 有 保证 。 我 理 
解 市 场 上 规模 ， 主 要 考虑 企业 发 展 扩张 ， 不 
外 乎 两 种 途径 : 一 是 内 部 扩张 ， 通 过 资本 积 
累 ， 靠 自己 的 技术 优势 ， 资 金 优势 ， 管 理 优 
势 ， 向 相关 企业 发 展 ; 二 是 外 部 扩张 ， 主 要 
通过 兼并 和 资产 重组 等 方式 进行 资本 经 营 。 
从 实践 看 显然 第 二 种 方式 快 于 第 一 种 方式 。 
这 几 年 的 确 有 很 多 企业 集团 ， 通 过 兼并 和 资 
产 重 组 取得 很 大 发 展 ， 同 时 也 带动 了 中 小 企 
业 的 发 展 。 企 业 扩张 ， 必然 涉及 资本 化 、 多 
元 化 经 营 问题 (主导 产品 、 其 他 产品 ， 或 叫 
一 专 多 副 ， 一 业 为 主 ， 其 他 为 辅 )。 


我 国 城乡 电网 改造 中 的 输 变 电 设备 市 场 
中 国电 器 工业 协会 输 变 电 分 会 主任 周 章 


~ THAR 


十 一 届 三 中 全 会 以 后 ， 我 国 沿 者 改革 开 
放 的 正确 方向 ， 阔 步 前 进 ， 国 内 经 济 建设 燕 
蒸 日 上 ， 在 百业 具 兴 的 发 展 态 势 下 ， 作 为 基 
础 工业 的 电力 工业 得 到 了 国家 的 重视 与 关 
注 , 电力 工业 获得 了 迅速 的 发 展 。“ 八 五 ”期 


间 新 增发 电 设备 装机 容量 79300MW ,为 
“七 五 ”期 间 新 增 装 机 容量 50 800MW 的 
1. 56 倍 , 年 均 递 增 9. 3%。 到 1998 EE, 全 
国 发 电 设备 装机 总 容量 达 2.6X10 引 W， 年 
发 电量 1.16X10L2kW 。h， 电 力 严 重 短缺 的 
被 动 局面 得 到 了 初步 缓解 。 但 紧 随 着 发 电 装 
机 容量 和 发 电量 的 增加 ， 供 电 、 输 电 的 矛盾 
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显现 ， 全 国 城乡 的 供电 系统 都 程度 不 同 地 存 
在 有 电 送 不 进 、 供 不 出 、 用 不 上 的 矛盾 。 城 
乡 电 网 的 落后 ,已 经 成 为 电力 发 展 的 新 瓶颈 ， 
突出 地 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

(1) 城市 电网 配 电能 力 不 足 ， 严 重 超 负 
荷 。 大 城市 内 220kV 和 110kV 变电站 较 少 ， 
TERRIER, BH) EP a Ph 
小 ， 城 市 中 心地 区 问题 更 突出 ， 不 适应 城市 
经 济 较 快 发 展 和 居民 生活 用 电 负 荷 快速 增长 
的 要 求 。 每 年 滤 夏 迎 峰 期 间 ， 各 地 配 电 网 主 
设备 过 载 严 重 ， 导 致 不 得 不 采取 高 峰 限 负荷 
或 者 拉 闻 限 电 措施 。 

(2) 高 压 网 架 脆 弱 ， 配 电网 大 量 设备 陈 
旧 老 化 ， 供 电 可 靠 性 不 高 。 目 前 ， 开 放 城 市 
及 城市 开发 区 配 电网 的 建设 相对 快 一 些 ， 而 
老 城市 ， 特 别 是 城市 中 心 区 的 配 电网 建设 改 
造 缓慢 。 大 多 数 城市 主 网 架 仍然 薄弱 ， 有 许 
多 省 会 及 中 等 城市 电网 仍 以 220kV 变电站 
幅 射 供电 , 以 110kV 单 环 为 主 网 架 ; 许多 城 
网 市 区 中 低压 配 电网 单 电 源 供 电 ， 于 拉手 供 
电 少 ， 供 电 半 径 偏 长 ， 配 电网 设备 陈旧 、 老 
化 ， 小 截面 架空 裸 线 、 老 式 柱 上 油 开关 等 还 
大 量 使 用 , 现 有 电缆 已 有 相当 一 部 分 运行 40 
年 以 上 , 绝缘 已 相当 老化 。 大 多 数 城 网 10kV 
供电 可 靠 率 仍 在 99.8% 以 下 , 平均 户 停电 时 
间 比 香港 多 20 多 个 小 时 。 

(3) 线 损 率 高 ， 中 低压 配 电网 损耗 上 升 
TR, 1997 年 全 国 线 损 率 8. 20%. BRI 2000 
年 降 耗 目标 7.8% 还 高 出 0. 40 个 百分点 , FE 
1997 年 水 平 ， 相 当 于 多 损耗 1. 8X10"kW 。 
h 的 电量 .全 国有 近 20 000MV，A 高 耗 能 变 
压 老 在 运行 .许多 城 网 无 功 补偿 仍然 不 足 ,全 
国 缺 6x 107kvar 容 性 无 功 , 同时 感性 无 功 补 
偿 装 置 也 配置 不 足 。 

(4) 电能 质量 合格 率 低 ， 一 - 批 城 网 电压 
综合 电压 合格 率 不 足 93%, RRR) 10kV 
母线 电压 合格 率 停留 在 86% 一 90%% ,多数 城 
网 仍 存 在 后 夜 电 压 偏 高 问题 ， 部 分 城 网 还 存 
在 谐 波 超标 问题 ， 对 电器 的 使 用 寿命 有 一 - 定 
影响 。 

(5) 居民 住宅 供电 系统 设计 标准 低 。 城 
市 电网 的 主要 用 户 是 城市 居民 住宅 ， 而 居民 
住宅 供电 系统 能 力 严 重 不 足 是 普遍 现象 。80 
年 代 前 建成 的 大 部 分 住宅 ， 按 建筑 面积 8 一 
10W/m? 标准 配 线 配 表 ， 导 线 细 、 表 计 容 量 
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小 ， 完 全 不 适应 现代 家 电 、 至 调 、 电 热 水 硕 
等 负荷 增加 的 需要 ， 也 相应 制约 用 电量 的 发 
展 ， 这 个 改造 非常 急迫 ， 工 作 量 大 ， 所 需 资 
金 也 相当 可 观 。 

(6) 农村 电网 设备 陈旧 老化 , 影响 安全 、 
可 靠 供 电 。 农 网 网 架 薄 弱 ， 布 局 不 合理 ， 供 
EPK, HAME, AEREN, HA 
上 .农村 电网 由 于 长 期 没有 固定 投资 渠道 ,所 
需 资 金 主 要 依靠 群众 集资 ， 这 些 资 金 远 远 满 
足 不 了 需要 ， 造 成 电网 建设 标准 过 低 或 年 久 
失修 ， 电 能 损耗 居 高 不 下 ， 加 之 有 的 管理 体 
制 不 顺 ， 导 致 综合 电价 高 ， 加 重 了 农民 的 用 
严重 撑 伤 了 农民 用 电 的 积极 性 ， 影 响 了 农村 
市 场 的 开拓 . 

1998 年 国务 院 为 了 扩大 国内 需求 , 实施 
积极 的 财政 政策 ， 把 投资 重点 放 在 国内 基础 
设施 上 。 城 乡 电网 改造 和 建设 工程 也 是 基础 
设施 的 重点 之 一 。 工 程 总 投资 规模 (ARIT 
贷款 和 住户 侧 改 造 所 需 资 金 ) 有 3 700 亿 元 
之 已 。 这 样 巨 大 的 、 集 中 的 对 电网 改造 与 建 
设 的 投资 在 我 国 历史 上 前 所 未 有 ， 对 输 变 电 
设备 行业 也 是 一 个 史无前例 的 市 场 机 遇 ， 把 
几 十 年 来 的 潜在 市 场 需 求 一 下 子 变 为 现实 。 

此 次 城市 电力 网 建设 改造 的 目标 是 : 

C1) 提高 城市 电力 网 整体 供电 能 力 ， 根 
除 供 电 “ 卡 脖子 ”现象 。 

(2) 提高 城市 电力 网 安全 运行 水 平 ， 增 
RDU BARS ASAE. WEEP ae 
率 达 到 99.9% 5 大 中 城市 中 心 区 供电 可 靠 率 
应 达 99.99%, 

(3) 提高 电能 质量 , 降低 线 损 .城市 电力 
网 电压 合格 率 达 到 98%， 供 电线 损 率 降低 
10%. 

(4) 注重 环境 保护 ,市 区 变 电 、 配 电 设施 
的 建设 应 与 环境 相 协 调 ， 电 磁 环 境 应 符合 标 
HE. 

这 次 城市 电力 网 建设 改造 的 重点 是 : 城 
市 电力 网 建设 改造 应 确保 电力 送 得 进 、 供 得 
出 、 用 得 上 。 根 据 负 符 发 展 需要 ， 运 时 将 高 
压 引 入 负荷 中 心 , 对 大 城市 应 将 220k V 终端 
变电站 引入 市 区 。 逐 步 发 展 并 形成 城市 电力 
网 的 主 网 架 和 城市 配 电网 。 城 网 建设 与 改造 


的 重点 是 100kV 及 以 下 配 电 网 。 直辖 市 、 省 


会 及 经 济 发 达 城 市 的 中 心 区 和 新 开发 区 应 结 
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合 城 市 规划 要 求 ， 积 极 推 进 电缆 供电 。 在 城 
市 电力 网 建设 改造 的 同时 ， 要 大 力 推进 城市 
居民 宅 内 配 线 的 建设 改造 工作 。 新 建 住宅 户 
内 配 线 供 电能 力 应 能 满足 40 一 50 年 内 居民 
用 电 增 长 的 需要 。 一 般 城 市 住宅 户 内 配 线 截 
面 按 建 筑 面 积 不 低 于 40WAm: 负荷 密度 选 
fi; 直辖 市 、 省 会 及 经 济 发 达 城 市 按 建筑 面 
积 60~80W/m’ 负 枪 密度 选择 。 现 有 居民 住 
宅 户 内 配 线 原则 上 也 应 按 上 述 标 准 进 行 改 
造 。 通 过 改造 实现 一 户 一 表 。 

农村 电网 建设 改造 的 目标 是 ， 解决 农村 
电网 电能 损耗 高 ， 网 架 结构 不 合理 ， 供 电 可 
靠 性 低 ,电能 质量 差 和 农村 电价 高 的 问题 , 建 
成 一 个 网 络 健康 ， 布 局 合理 ， 装 备 较 好 ， 管 
理科 学 的 农村 电网 ,达到 安全 、 优质、 高 效 、 
低 耗 的 目标 。 具 体 要 求 有 ， 

(1) 10kV 线路 供电 半径 不 超过 15km, 
低压 线路 供电 半径 不 超过 0. 5km; 改造 后 的 
农村 电网 高 压 综合 线 损 率 降 到 10% 以 下 , 低 
压 线 损 率 降 到 12% 以 下 。 

(2) 对 高 能 耗 变 压 硕 进行 更 新 改造 。 

(3) 简陋 变电站 全 部 改造 完毕 。 

(4) 电压 合格 率 达 到 90% RIE. 

农村 电网 建设 改造 的 主要 任务 是 : 

(1) 调整 网 络 布局 ， 建 设 改造 高 压 线路 
58 万 km， 低压 线路 150 万 km, 

(2) 安装 无 功 补 偿 电 容器 8.5 Xx 
10°kvar, . 

(3) 更 新 改造 高 能 耗 变压器 64. 8 万 台 。 

(4) 建设 改造 变电站 4590 座 。 

(5) 提高 农村 电网 自动 化 水 平 。 

城乡 电网 建设 改造 的 任务 集中 在 1998 
~ 2000 年 三 年 内 基本 完成 。 

在 集中 资金 、 集 中 时 间 抓 好 城乡 电网 改 
造 建设 的 同时 ,电源 建设 的 工作 并 没有 放松 ，。 
虽然 我 们 已 初步 缓解 了 电力 供应 不 足 的 矛 
盾 ， 但 从 我 国人 均 占 有 量 来 看 ， 发 电 设备 人 
均 装 机 仅 0. 水 W ， 人 均 发 电 基 仅 900kW .hh 
左右 ， 远 远 落后 于 国际 平均 水 平 。 而 且 目 前 
的 缓解 是 低 水 平 的 ， 在 国民 经 济 持续 快速 发 
展 和 人 民生 活 质 量 的 迅速 提高 下 ， 如 没有 后 
续 发 电 设备 的 增加 ,又 将 出 现 新 的 供需 矛盾 。 
何况 目前 地 区 间 的 发 电能 力 与 负荷 水 平 是 有 
差异 的 。 因 而 不 断 建设 新 的 大 容量 发 电 设备 
和 建立 、 完 善 超 高 压 主干 网 架 仍 然 是 电力 建 


设 中 的 长 期 任务 ,规划 设想 是 2000 年 全 国 发 
电 设 备 装 机 总 容量 达到 2.9 10°kW, 2010 
年 达到 5S X10°KW 左右 ， 并 相应 增加 电网 的 
容量 。 那 时 ， 随 着 三 峡 工 程 的 全 部 建成 投产 
及 二 峡 通 过 三 回 直 流向 华东 送 电 工程 及 二 回 
交流 问 四 川 送 电 工程 的 投产 ， 将 在 我 国 中 部 
形成 中 部 电网 ， 其 中 包括 上 海 、 江 苏 、 浙 江 、 
安徽 、 湖 北 、 湖 南 、 河 南 、 江 西 、 福 建 和 四 
川 十 省 市 ， 装 机 容量 将 达到 2. 25 X10°kW, 
500kV 线路 长 度 超过 3. 3 万 km; 南方 四 省 
区 电网 随 着 龙 滩 、 小 湾 等 电站 的 开发 建设 得 
到 进一步 加 强 与 发 展 ， 形 成 了 强大 的 西 电 东 
送 格局 ， 从 而 形成 我 国 南 部 电网 ， 装 机 容量 
可 达 9.2X 10kW, 500kV 交 直 流 线 路 长 度 
约 为 1.72 万 km。2010 年 以 后 , 随 着 金沙 江 
水 电 基地 的 开发 建设 ， 除 满足 四 川 、 云 南 本 
省 需求 外 , 还 将 大 量 向 华中 (3 000MWD)、 华 
Æ (10 OOOMW) 送 电 。 

除了 电力 建设 的 设备 需求 外 ， 我 们 还 要 
注意 到 基础 设施 建设 中 还 有 进一步 加 大 铁路 
建设 的 内 容 。 铁 路 是 我 国 经 济 生活 的 大 动脉 ， 
铁路 建设 中 与 输 变 电 设备 市 场 密切 相关 的 是 
电气 化 铁道 的 建设 与 改造 这 一 部 分 。 我 国 
从 1958 年 开始 就 修建 电气 化 铁路 ， 到 1978 
年 的 20 年 间 共 建成 宝 成 、 阳 安 两 条 线 
1 032km， 年 均 50km。 改 革 开 放 后 的 “六 
五 ”、“ 七 五 ”期 间 共 建成 5 273km 电气 化 线 
路 , 年 均 500 & km, 1998 年 又 建成 开通 了 近 
1 000km 电气 化 铁道 ， 正 在 施工 建设 的 有 近 
3 000km, 在 跨 世 纪 五 年 的 11 项 铁路 重点 建 
设 工程 中 ,电气 化 工程 就 有 7 项 , 到 2000~ 
2002 F, 电气 化 铁道 率 将 达 27% 以 上 , 通车 
里 程 将 达 1. 6 一 1. 8 万 km。 此 外 ， 大 城市 的 
轨道 交通 也 将 开始 发 展 。 这 些 都 为 输 变 电 设 
备 提供 了 良好 的 市 场 空 间 。 

在 分 析 国 内 市 场 背 景 的 同时 还 应 注意 到 
国际 电力 市 场 的 发 展 动态 。 亚 洲 地 区 的 电力 
市 场 发 展 已 受到 国际 上 的 关注 ,巴基斯坦 、 印 
Je, FRE, PR. SRA RS Pat 
FRERE EAE, ME, FR, A 
利 亚 .印尼 等 都 还 有 进一步 开发 水 力 资源 , 修 
建 水 力 发 电 设施 的 计划 ， 这 些 国 家 的 工业 发 
展 水 平 、 地 理 环境 条 件 ， 经 济 环 境 等 与 我 国 
比较 相近 ， 为 我 国 高 压 输 变 电 设备 进入 这 些 
市 场 提供 了 良好 机 遇 。 这 些 年 来 ， 我 国 每 年 
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都 有 数量 不 等 的 输 变 电 产 品 出 口 到 东南 亚 国 
家 ， 为 进一步 扩大 向 这 些 地 区 国家 出 口 产品 
Bae SSE. 

综 上 所 述 ， 国 内 外 ， 尤 其 是 国内 ， 有 一 
个 极其 良好 的 市 场 发 展 背景 ， 这 为 我 国 输 变 
电 设 备 行 业 提供 了 一 个 长 期 稳定 的 市 汤 宇 
间 。 

=. 1999~2000 年 市 场 分 析 


1999 ~~ 2000 年 是 我 国 输 变 电 设 备 市 场 

空前 看 好 的 时 期 。 各 个 电压 等 级 的 各 类 
从 恋 电 产品 都 有 各 自 的 市 场 容量 

首先 是 超 高 压 输 变 电 设 备 。 它 的 市 场 来 
自 两 个 方面 ,一 方面 是 1999 一 2000 年 间 新 增 
发 电 设备 容量 相应 增加 的 输 变 电 装 备 ; 一 方 
面 是 现 有 500kV 的 区 省 骨干 网 间 逐 步 实现 
互联 的 设备 需要 。 

1999~2000 年 间 将 新 增发 电 设 备 
25 000~30 000MW 左右 ， 相 应 需要 增加 输 
变 电 设 备 。 由 于 我 国 能 源 分 布 与 经 济 发 展 格 
局 在 地 域 上 的 不 平衡 ,经 济 发 展 较 快 的 华南 、 
华东 地 区 严重 缺 能 ， 必 须 大 量 输入 能 源 。 而 
能 源 资源 丰富 的 西部 、 北 部 地 区 又 迫切 希望 
通过 开发 能 源 推 动 本 地 区 经 济 发 展 ， 这 种 地 
域 之 间 的 差异 和 供需 关系 必然 造成 我 国 西 电 
东 送 ， 北 电 南 送 的 网 络 格局 。 而 且 新 的 发 电 
基地 越 往 后 越 离 负 荷 中 心 曝 离 长 ， 必 然 采取 
超 高 压 的 输电 线路 。 交 流 输电 和 直流 输电 两 
种 方式 都 可 以 采用 。 交 直流 超 高 压 设 备 都 有 
其 市 场 需 求 。 目前 我 国 500kV 直流 输电 设备 
暂时 还 不 具备 制造 能 力 , 还 要 通过 技术 引进 、 
技 贸 结 合 等 多 种 方式 培育 我 们 的 能 力 。 

我 国 现 有 7 个 跨 省 区 的 省 网 和 5 个 独立 
的 省 网 ,已 构成 500/330kV 网 架 。 除 福建 . 江 
Pa. 海南 、 贵 州 和 新 疆 外 均 已 建 有 500kV E 
干 网 架 (西北 四 省 区 为 330kV 网 架 ) ,为 实现 
全 国 互联 电网 ， 已 着 手 局 部 联网 工作 ，1999 
一 2000 年 间 要 实现 东北 与 华北 、 华 东 与 华 
中 、 山 东 与 华北 、 福 建 与 华东 、 江 西 与 广东 
等 省 网 间 的 联网 计划 , 相应 需要 500kV 输 变 
ERE. 

初步 估 测 这 两 年 间 约 需 500kV 变压器 
4.5X10kV。A, 全 封闭 组 合 电路 (GIS) 130 
个 间隔 ， 电 容 式 电 压 互 感 器 800 台 ， 高 压 电 
盗 棒 形 支 柱 式 绝缘 子 4 万 只 ， 大 瓷 套 000 
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只 ,氧化 锌 避雷 器 600 台 , 继 电 保 护 装 置 
5 000 台 。 

高 压 与 中 压 输 变 电 设 备 的 市 场 需求 主要 
是 分 析 这 两 年 的 城乡 电网 建设 改造 的 工程 需 
要 。 虽 然 城 乡 电 网 建设 改造 的 任务 主要 集中 
在 1998 一 2000 年 的 3 年 中 完成 ,但 1998 年 
起 动 的 城乡 电网 建设 改造 项 目 大 多 是 在 方案 
及 投资 规模 审批 和 具体 方案 实施 的 初始 组 织 
阶段 ， 间 或 有 些 工程 已 开始 设备 的 招 投 标 工 
Ve. 但 从 总 量 上 看 ， 绝 大 部 分 的 网 改 所 需 设 
备 都 要 集中 在 1999 一 2000 年 的 两 年 中 供应 。 
因此 可 以 概括 地 把 三 年 的 城乡 电网 建设 改造 
中 所 需 的 设备 看 成 是 高 、 中 压 输 变 电 设 备 市 
场 的 基本 组 成 部 分 。 

国家 电力 公司 在 《关于 加 快 城市 电力 建 
设 改 造 的 若干 意见 》 中 ， 对 城市 电网 建设 改 
造 工 程 中 设备 采用 的 原则 已 提出 了 明确 的 方 
向 。 根 据 这 些 意 见 ，1999 一 2000 年 输 变 电 设 
备 市 场 的 需求 有 以 下 趋势 

(1) 220、1100kV 全 封闭 组 合 电 紫 的 需 
求 基 将 有 相当 的 增加 。 全 封闭 组 合 电 堪 是 采 
用 六 氟 化 硫 气体 作 灭 弧 和 绝缘 介质 的 无 油 化 
设备 。 它 具有 占 地 面积 小 , 运行 安全 、 可 徘 ， 
配置 灵活 , 环境 适应 性 好 , 维修 工作 量 小 , 安 
装 方便 等 优点 ， 在 国际 上 发 展 很 快 ， 国 内 电 
力 部 门 也 在 不 断 扩 大 使 用 数量 。1995 一 1997 
年 的 三 年 间 国 产 GIS 的 产量 200kV 分 别 为 
22、8、22 个 则 隅 ，110kYV 分 别 为 372、294、 
394 个 间隔 。 此 次 城 网 建设 改造 工程 中 , 城区 
变电站 将 优先 选用 全 封闭 组 合 电器 ， 预 计 年 
需要 量 将 达到 700 个 间隔 以 上 。 

(2) 高 压 开 关中 SF, 断路 器 将 进一步 扩 
大 其 在 110, 220kV 电压 等 级 中 的 比重 , 因为 
SF, 断路 万 是 无 油 化 开关 .SFe 断路 器 中 雏 式 
SF, 断路 器 将 比 瓷 柱 式 SF, 断路 器 有 较 大 的 
市 场 前 景 。 因 其 重心 低 ， 结 构 稳 固 ， 人 外 绝缘 
部 位 少 ， 因 而 更 适用 于 多 地 震 地 区 以 及 高 原 
和 环境 污秽 地 区 ， 这 与 我 国 近期 的 地 理 条 件 
与 环境 条 件 比 较 吻 合 ， 设 计 、 使 用 单位 必然 
会 考虑 这 些 环境 因素 。110、220kV 的 少 油 断 
路 器 因 其 价格 低廉 ， 运 行 部 门 又 有 长 期 的 运 
行经 验 ， 在 某 些 地 区 仍 会 作为 选 购 配 置 的 对 
象 , 但 在 总 量 上 看 , 其 所 占 比 重 将 有 所 下 降 。 

(3) 中 压 开 关 符 合 无 油 化 设备 要 求 的 有 


SF; 断路 堪 和 真空 断路 器 。 真 空 断路 器 在 我 
国 近 年 的 发 展 是 十 分 迅速 的 ， 不 但 总 产量 逐 
年 上 升 ， 而 且 品 种 规格 也 十 分 丰富 。 此 次 城 
乡 电网 建设 改造 中 预计 真空 断路 器 将 在 
1996 和 1997 两 年 年 产 5 万 台 左 右 的 基础 
上 ， 有 更 大 的 发 展 。 中 压 SF 断路 器 的 年 需 
要 量 会 有 少量 的 增长 。 而 少 油 断 路 器 和 多 油 
渐 路 器 也 因 售 价 便宜 、 地 区 经 济 条 件 和 运行 
操作 人 员 已 富有 这 种 产品 的 运行 经 验 仍 会 有 
需要 ,预计 少 油 断路 器 可 能 会 有 微量 增长 ,而 
多 油 斯 路 右 则 不 会 有 增长 的 势头 。 柱 上 真空 
开关 和 柱 上 SF, 斯 路 器 为 蔡 代 老式 柱 上 油 开 
关 将 有 较 大 的 增长 。 

(4) 高 压 金属 封闭 开关 设备 的 年 需要 量 
将 有 较 大 的 增长 , 1999~2000 年 需要 量 估计 
可 达 16 万 台 。 品 种 将 转向 较 新 的 系列 ， 如 
JYN、XGN、GGX、HXGN、ZS 和 其 他 新 型 
号 等 等 。 

(5) 为 了 实现 城市 环 网 供电 ， 环 网 柜 将 
有 较 好 的 市 场 机 过 。 

(6) 箱 式 变电站 具有 成 套 性 强 、 体积 小 、 
占 地 少 、 选 址 灵活 ， 对 环境 适应 性 强 ， 安 装 
使 用 方便 ， 运 行 安 全 可 靠 和 投资 少 、 见 效 快 
等 一 系列 特点 。 这 种 紧凑 式 配 电 设备 符合 小 
型 化 的 选用 原则 ,近年 来 已 经 发 展 得 比较 快 。 
在 品种 方面 除 国 内 自行 设计 的 众多 规格 品种 
外 ， 还 有 美式 、 欧 式 等 国外 款式 型 号 ， 各 有 
特色 。 预 计 在 城乡 电网 建设 改造 工程 中 ， 需 
要 量 较 正 常年 份 有 较 大 增加 。 

(7) 变压器 产品 在 城乡 电网 建设 改造 中 
不 论 是 电力 变压器 还 是 配 电 变压器 都 有 良好 
的 市 场 机 遇 。 目 前 城 网 中 普遍 存在 的 容 载 比 
偏 低 的 状况 需要 改善 和 提高 。 首 先 要 提高 变 
压 器 的 容量 。 如 变压器 容 载 比 普遍 提高 到 2, 
按 现 有 35~110kV 配 电 变 电压 器 容量 计算 ， 
就 需 增 加 变压器 容量 (1. 5 一 2. 2) X10°kV » 
A。 为 减少 损耗 ， 城 乡 电网 都 要 缩小 供电 半 
径 ， 就 必然 要 增加 变压器 的 数量 ， 同 时 要 更 
换 原 已 装备 的 高 耗 能 变压器 。 所 以 两 年 内 恋 
压 器 的 需求 量 将 比 正常 年 份 有 较 大 的 增长 。 

(8) 在 电力 变压器 中 ， 通 过 突 发 短路 试 
验 的 变压器 (目前 已 有 少数 生产 企业 的 电力 
ARRAS, 通过 该 试验 考核 ) 将 更 受用 户 青 睐 。 
因为 能 承受 这 种 试验 考核 的 产品 虽然 其 销售 


”价格 比 不 能 承受 突 发 短路 试验 的 产品 高 ， 但 


由 于 其 耐 受 短路 能 力 强 ， 不 但 可 避免 产品 本 
身 的 损坏 ， 同 时 对 电网 的 安全 运行 也 是 一 种 
保障 。 国 家 电力 公司 和 国家 机 械 工 业 局 的 有 
关 部 门 已 共同 提出 意见 , 今后 110kV 及 以 上 
电压 等 级 的 变压器 必须 通过 短路 试验 后 才能 
进行 行业 鉴定 。 

(9) 在 配 电 变压器 方面 ， 变 压 器 行业 已 
推出 新 SO 系列 产品 ， 以 适应 国家 决定 在 
1998 年 底 淘汰 10kV 电压 等 级 的 SL7 及 S7 
两 个 配 电 变 压 恬 系列 。 新 SO 系列 变压器 空 载 
损耗 比 S7、SL7 平均 降低 11%%。 负 载 损耗 年 
均 低 28% ,而且 新 S9 产品 抗 短路 能 力 比 S7, 
SL7 有 所 提高 ， 将 更 加 适应 城乡 电网 建设 和 
改造 的 需要 。 目 前 已 有 100 个 左右 的 企业 通 
过 新 SO 系列 变压器 新 产品 鉴定 ,具有 批量 生 
产 的 条 件 。 

FERC ERE eas, FRESE MA BR DE 
Fai EL BRE BERR, AR GRASS He aa ae 
aX th FE E M AE Bt TE A RAR EK 
60%~80%. BAPRAE da Aye Hs ae le] AS EE 
钢 片 铁心 变 压 絮 售 价 要 高 ， 但 每 年 从 节 电 所 
取得 的 效益 只 需 几 年 就 将 补偿 回来 了 ， 以 后 
20 余年 的 节 电 运行 效益 是 净 市 约 的 运行 文 
出 ， 而 且 非 唱 态 变压器 运动 噪声 低 。 目 前 有 
的 运行 单位 经 统 盘 核算 后 ， 已 有 倾 呵 购置 非 
唱 态 变压器 的 愿望 。 非 唱 态 变压器 国内 已 有 
不 少 生产 单位 可 以 批量 供应 产品 。 

配 电 变 压 器 中 全 密封 变压器 行情 看 好 。 
1998 年 许多 地 区 长 时 期 遭受 严重 水 害 , 原配 
置 的 全 密封 变压器 在 水 后 恢复 建设 时 ， 发 现 
该 种 变压器 稍 加 清理 即 可 重新 投入 使 用 。 因 
此 ， 在 目前 恢复 水 毁 建 设 地 区 及 有 水 害 可 能 
的 地 区 在 购置 变压器 时 ， 不 少 有 购置 全 密封 
变压器 的 意向 。 

(10) 干 式 变 压 器 也 是 近 几 年 新 兴 的 热 
点 产品 。 它 也 是 符合 无 油 化 条 件 的 设备 ， 这 
几 年 随 着 新 开发 居民 小 区 、 高 层 建 筑 物 和 箱 
式 变压器 多 品种 的 发 展 ， 干 式 变压器 年 产量 
记录 年 年 见 新 。 预 计 在 城市 建设 中 强调 高 层 
建筑 物 的 防火 安全 等 因素 后 ， 这 两 年 仍 有 进 
一 步 增长 的 希望， 预测 近 两 年 年 需求 量 约 
1.6X10kV ABE. 

(11) 为 了 提高 线路 无 功 补 偿 效果 , 这 两 
年 电力 电容 器 的 市 场 需求 也 同样 看 好 。 农 村 
电网 建设 改造 中 二 年 内 要 安装 无 功 补偿 电容 
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器 8.510°kvar; 很 多 城市 配 电 网 也 是 无 功 
补偿 不 足 ， 全 国 大 约 缺 少 容 性 无 功 6 Xx 
10'kvar。 所 以 集中 建设 改造 的 两 年 时 间 中 ， 
相应 增加 无 功 补偿 不 会 低 于 3X10’kvar， 并 
联 电容 器 比 正常 年 份 的 需要 量 约 增 加 50% 
左右 。 

(12) 电线 电缆 的 需求 分 析 : 由 于 线路 的 
更 新 改造 和 新 建 ， 电 线 电缆 产品 的 需求 相应 
有 大 幅度 的 增加 ， 大 截面 的 钢 心 铝 绞 线 和 大 
截面 的 绝缘 电线 是 城乡 电网 建设 改造 中 大 量 
需要 的 品种 ， 仅 农村 电网 建设 改造 中 要 改造 
高 压 线路 58 万 km, 低压 线路 150 万 km, 再 
考虑 城 网 建设 改造 的 需要 ， 其 需要 量 是 相当 
可 观 的 一 个 数据 。 城 网 建设 改造 中 部 分 中 心 
地 区 采用 电缆 埋设 ,主要 采用 的 品种 有 
110kV 高 压 交 联 聚 乙 烯 电力 电 比 ， 两 年 市 场 
需求 估 测 为 2 000km, 6~35kV 中 压 交 联 聚 
乙烯 电力 电缆 ， 两 年 市 场 需 求 估 测 为 8 一 10 
F km, 此 外 , 居民 住宅 户 内 配 线 的 改造 需要 
大 量 的 低压 绝缘 电线 。 

(13) 线路 绝缘 子 的 需求 分 析 : 两 年 中 线 
路 绝缘 子 的 市 场 需求 很 大 ， 这 几 年 线路 绝缘 
子 的 品类 已 由 过 去 单一 的 电瓷 产品 发 展 到 琉 
璃 绝缘 子 和 有 机 合成 绝缘 子 等 二 大 产品 类 ， 
正在 逐步 形成 三 足 鼎 立 的 局 面 。 

玻璃 绝缘 子 和 电瓷 绝缘 子 都 是 硅 酸 盐 材 
料 制 成 的 ， 但 由 于 玻璃 质地 均匀 、 电 气 性 能 
优 于 电瓷 ， 已 日 益 为 运行 部 门 所 接受 ， 玻 璃 
绝缘 子 的 电击 穿 强 度 是 资 绝 缘 子 的 3.4 一 
4. 3 倍 。 且 对 运行 15 年 和 30 年 的 玻璃 绝缘 
子 进 行 各 项 电气 性 能 试验 ， 证 明 电气 性 能 稳 
定 , 与 机 械 强 度 一 样 不 随时 间 的 延长 而 降低 。 
玻璃 绝缘 子 还 有 一 个 独 有 的 电气 特性 ， 就 是 
绝缘 劣化 后 自我 淘汰 功能 一 一 零 值 自 破 ， 因 
而 无 需 定 期 进行 不 良 绝缘 子 检测 ， 节 省 大 量 
的 维 扩 工作 量 。 特别 是 500kV 及 以 上 特 高 压 
输电 线路 不 良 绝缘 子 检测 工作 难度 很 大 ， 是 
运行 单位 较为 头痛 的 一 项 工作 。 有 了 玻璃 绝 
缘 子 ， 这 一 难题 就 迎刃而解 了 。 玻 璃 绝缘 子 
的 介 电 系数 是 瓷 绝缘 子 的 1. 2~1. 6 倍 , 使 用 
琉璃 绝缘 子 具 有 较 大 的 主 电 容 ， 当 成 吝 使 用 
时 ， 受 旁 路 电容 的 影响 相对 较 小 ， 故 每 片 绝 
缘 子 的 分 布 电压 也 较 次 绝缘子 更 为 均匀 一 
些 ， 有 利于 降低 靠 导 线 侧 和 接地 侧 绝缘 子 所 
承受 的 电压 力 ， 对 防止 无 线 电 干扰 、 降 低 电 
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学 损耗 和 延长 绝缘 子 使 用 寿命 有 利 。 此 外 , 玻 
璃 绝缘 子 的 而 电弧 烧伤 能 力也 优 于 瓷 绝缘 
子 。 基 于 上 述 优 点 ， 加 上 这 些 年 来 运行 单位 
积累 了 这 方面 的 经 验 ， 优 先 选 用 玻璃 绝缘 子 
也 是 一 种 趋势 。 

有 机 复合 绝缘 子 的 优点 是 机 械 强 度 高 ， 
表面 具有 懂 水 性 能 ， 潮 气 不 能 粘 附 ， 使 其 表 
面积 污 层 保持 干燥 ， 形 成 在 潮湿 条 件 下 耐 污 
秽 闪 络 性 能 优良 ， 不 会 自 破 ， 自 重 轻 ， 为 同 
等 性 能 规格 的 次 绝缘 子 重量 的 1/5~1/10. 
因而 有 助 于 减轻 杆 塔 结构 ,减少 线路 走廊 , 降 
低 线 路 架 线 及 维修 成 本 。 由 于 减少 了 污 内 跳 
闸 事故 ， 线 路 运行 的 可 靠 性 明显 提高 。 这 些 
年 来 ， 有 机 复合 线路 绝缘 子 各 地 都 已 部 分 选 
用 ， 积 累 了 运行 经 验 ， 也 是 优选 的 品种 。 

传统 的 电瓷 线路 绝缘 子 仍 有 一 部 分 市 
场 ， 由 于 我 国 普遍 空气 污秽 程度 加 重 ， 耐 污 
秽 的 绝缘 子 在 瓷 绝缘 子 中 将 有 更 大 的 市 场 机 
iB, 

此 外 ， 低 压 线路 用 次 绝缘 子 也 将 有 大 量 
的 需求 





以 上 是 几 种 主要 品种 的 市 场 分 析 ， 在 这 
两 年 中 ， 符 合 无 油 化 、 小 型 化 、 节 能 及 有 较 
高 程度 自动 化 水 平 的 输 变 电 设备 产品 将 会 全 
线 看 好 。 

三 、 竞 争 激烈 ， 应 加 强调 整 


从 前 面 所 介绍 的 输 变 电 设备 市 场 背 景 和 
1999-~ 2000 年 市 场 机 遇 的 分 析 看 , 输 变 电 设 
备 市 场 具 有 持续 发 展 的 市 场 需求 ， 尤 其 在 近 
几 年 内 以 城乡 电网 建设 改造 为 契机 ， 市 场 全 
线 看 好 ， 是 十 分 难得 的 机 遇 。 在 这 样 的 大 好 
形势 下 ， 市场 的 竞争 十 分 激烈 ， 在 市 场 经 济 
规律 的 制约 下 ， 必 将 导致 优胜 劣 汰 的 结 
果 ， 

早 在 十 多 年 前 ， 国 际 上 输 变 电 设备 有 实 
力 的 着 名 电器 公司 就 分 析 到 我 国 输 变 电 设 备 
存在 的 长 期 、 稳 定 的 市 场 发 展 前 景 ， 通 过 多 
种 渠道 在 我 国 建立 了 生产 基地 和 供应 代理 
点 ， 这 是 一 支 起 点 高 、 起 步 快 的 劲旅 。 

国内 输 变 电 设备 行业 也 备 受 各 部 门 的 关 
注 ， 从 工业 部 门 到 农业 部 门 ， 从 制造 部 门 到 
使 用 部 门 ， 也 都 陆续 投资 建 厂 或 扩大 生产 规 
模 ， 已 形成 一 支 有 相当 规模 的 制造 行业 。 

从 现 有 的 制造 能 力 及 市 场 需 求 来 对 照 分 


析 ， 能 力 上 是 有 多 有 少 ， 同 时 呈现 吃 不 了 和 
吃 不 饱 的 局 面 。 笼 统 来 说 ， 即 超 高 压 设 备 能 
力 还 不 足以 完全 适应 市 场 需 要 ， 而 基 大 面 广 
的 中 压 设备 则 制造 能 力 大 于 市 场 需 求 ， 对 有 
些 企业 来 说 ， 订 单 不 足 ， 能 力 闲 置 是 普遍 的 
现象 。 
超 高 压 输 变 电 设 备 一 方面 是 生产 能 力 不 
足 ， 一 方面 是 产品 的 品种 、 规 格 、 技 术 水 平 
还 不 能 完全 适应 市 场 需 要 。 我 国 超 高 压 输 变 
电 设备 的 制造 历史 较 国 际 上 许多 著名 电器 公 
司 要 短 得 多 ， 加 上 开发 投入 力度 弱 ， 以 及 采 
购 体 制 上 等 多 种 因素 ， 国 产 设 备 的 发 展 速 度 
受到 制约 。 实 际 上 ， 国 产 的 绝 大 部 分 超 高 压 
输 变 电 设 备 都 是 通过 技术 3 引进、 技术 合作 ,经 
过 消化 吸收 国产 化 后 形成 的 产品 ， 其 基本 参 
数 和 人 性 能 都 是 和 原 引进 公司 的 产品 相当 的 ， 
但 由 于 国内 有 的 基础 材料 、 基 础 件 还 不 能 完 
全 等 同 国外 的 材质 要 求 ， 加 上 工艺 上 的 一 些 
因素 ， 使 有 些 产品 不 论 在 外 观 还 是 某 些 参 数 
都 不 能 完全 使 用 户 满意 。 有 的 产品 经 我 们 自 
己 的 努力 ， 产 品 性 能 和 使 用 效果 比 原 引进 产 
品 更 好 ， 如 国产 500kV 氧化 锌 避雷 器 , RG 
用 户 的 好 评 。 超 高 压 输 变 电 设 备 生产 能 力 不 
足 的 问题 ,早已 引起 国家 主管 部 门 的 关注 , 现 
正在 采取 技术 改造 措施 增加 生产 能 力 。 但 是 
对 增加 品种 ， 特 别 创新 技术 ， 搞 自己 的 知识 
Poe in, WARM A a ot Hate 
积聚 人 才 等 手段 加 强 上 自身 的 实力 。 

” 量 大 面 广 的 中 高 压 输 变 电 设 备 市 场 竞 争 
之 所 以 激烈 ， 主 要 是 这 方面 的 生产 能 力 大 于 
市 场 需 求 。 例 如 干 式 变 压 硕 ， 现 有 生产 能 力 
已 达 2. 4X10kV，A， 在 建 的 生产 能 力 6X 
10kV +A, MAGi BK 3XxX10kV - AF 
右 ， 而 2000 年 市 场 需求 预测 仅 (1. 6 一 2. 4) 
XI10kV。A, 生产 能 力 已 过 剩 ， 6~35kV 中 
压 交 联 聚 乙烯 电力 电缆 、110kV 高 压 交 联 聚 
乙烯 电力 电缆 等 现 有 设备 制造 能 力 比 2000 
年 年 需求 量 预测 均 高 出 一 倍 左右 。 以 上 仅 是 
举 几 个 产品 的 例子 。 由 于 生产 点 过 多 ， 生 产 
能 力 过 剩 ， 企 业 为 谋 得 合同 订单 ， 就 出 现 了 


前 一 段 时 期 的 低 价 销售 ,企业 为 了 保本 销售 ， 
又 将 在 材质 、 工 序 等 方面 作 打 算 ， 势 必 影 响 
用 户 的 实际 利益 ， 辐 时 也 影响 了 制造 企业 的 
资金 积累 和 技术 发 展 的 再 投入 。 

国家 经 贸 委 为 了 规范 城乡 电网 建设 与 改 
造 设 备 采 购 市 场 秩序 ， 引 导电 力 企业 采用 技 
术 和 先进、 质量 优良 、 安 全 可 靠 的 国产 设备 。 
1998 年 底 发 布 了 《第 一 批 全 国 城乡 电网 建设 
与 改造 所 需 主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 目 
录 》, 今 后 即将 陆续 公布 后 续 批 次 的 推荐 产品 
及 企业 名 单 。 这 个 推荐 目录 规定 了 今后 新 建 
企业 不 得 进入 推荐 企业 名 单 。 规 定 了 企业 生 
产 相 关 产 品 的 资质 等 要 求 ， 这 就 有 助 于 防止 
进一步 的 重复 建设 和 提高 产品 的 制造 质量 ， 
对 推进 输 变 电 设备 行 业 调整 、 规 范 全 国 的 统 
一 市 场 原则 、 喜 励 公平 竞争 、 反 对 地 方 保护 
与 行业 垄断 有 极 大 的 意义 。 

输 变 电 设 备 行业 在 面临 良好 市 场 机 过 的 
同时 ， 也 追 切 需 要 加 大 调整 的 力度 。 调 整 有 
两 个 方面 的 内 容 ， 一 是 产业 结构 的 调整 。 输 
变 电 设 备 行业 企业 已 有 相当 数量 ， 除 少数 原 
国家 重点 建设 扶持 的 几 个 企业 和 近期 新 志 起 
的 几 人 个， 包括 合资 企业 在 内 的 新 企业 有 一 定 
生产 规模 ， 已 形成 一 定 的 生产 集中 度 外 ， 绝 
大 多 数 企 业 是 生产 分 散 的 ， 专 用 设备 投入 不 
足 ， 开 发 能 力 低下 或 基本 上 没有 自我 开发 能 
力 的 企业 。 这 些 企业 如 不 适时 采取 调整 策略 ， 
在 如 此 激烈 的 市 场 竞 争 中 ， 难 以 生存 ， 更 不 
用 说 发 展 了 。 二 是 产品 结构 的 调整 。 要 分 析 
现 有 产品 如 何 能 更 好 地 适应 市 场 发 展 的 需 
要 , 及 时 淘汰 耗 能 高 , 可 草 性 差 的 老 产 品 ; 发 
展 体积 小 ， 自 动 化 程度 高 ， 可 靠 度 高 的 新 产 
品 。 为 进一步 适应 市 场 竞 争 开 创新 的 产品 领 
域 ， 这 个 调整 需要 集结 人 才 ， 和 集结 资金 ， 不 
是 所 有 的 企业 都 能 具备 这 种 调整 的 能 力 ， 而 
上 且 相当 多 的 企业 应 首先 完成 产业 结构 调整 
后 ， 才 能 走 产 品 结构 的 调整 这 一 步 。 我 们 希 
望 行业 内 有 高 瞻 卓 识 的 企业 领导 在 这 些 方面 
早 有 所 图 ， 以 在 今后 的 市 场 竞 争 中 取得 新 的 
制高点 。 
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21 世纪 电线 电线 


中 国电 顺 工 业 协 会 电线 电缆 分 会 名 玲 理 事 长 
上 海 电 绕 人 研究 所 高 级 顾问 


一 、 未 来 发 展 的 空间 一 一 市 场 的 预测 与 拓展 


电线 电缆 是 输送 电能 、 传 递 信息 、 制 造 
各 种 电机 、 电 器 、 仪 表 必 不 可 少 的 产品 ， 我 
国 国民 经 济 持续 适度 快速 增长 ， 世 界 经 济 也 
在 不 断 发 展 ， 电 线 电缆 产品 在 国内 国际 两 个 
市 场 上 的 需求 总 量 必然 增加 。 但 由 于 我 国 线 
缆 大 部 分 品种 的 生产 能 力 已 能 满足 预测 的 
2010 年 国内 市 场 的 需求 总 量 , 继续 低 水 平 低 
效益 粗放 型 的 扩大 再 生产 是 对 国家 ， 对 人 民 
极 不 负责 的 行为 。 另 一 方面 ， 贸 易 的 全 球 化 
不 仅 令 电 线 电缆 出 口 的 增加 非常 艰难 ， 而 县 
国内 市 场 的 占有 率 也 有 减少 的 可 能 。 市 场 是 
动态 的 ， 能 否 占 有 市 场 是 企业 发 展 的 重大 战 
略 研 究 内 容 。 

1997 年 中 共 十 五 大 已 决定 了 我 国 推 向 
21 世纪 的 经 济 发 展 战略 , 其 目标 和 任务 的 实 
施 ， 直 接 关系 电线 电缆 产品 的 主要 市 场 。 预 
测 未 来 行业 发 展 的 空间 主要 是 下 述 领域 

1. 发 电 及 电力 传输 领域 

电力 工业 的 发 展 历来 均 列 国民 经 济 发 展 
的 重点 内 容 ， 按 原 电 力 工业 部 规划 ，1995 一 
1997 年 间 , 年 均 新 增 装 机 容量 1. 5X10'kW; 
1998~ 2000 年 间 ， 年 均 新 增 装机 容量 2 x 
10kW。 在 发 电量 快速 增长 的 同时 , 城乡 电网 
有 电 送 不 进 、 用 不 上 的 现象 非常 严重 ， 表 明 
城乡 电网 已 成 制约 用 电 市 场 进一步 扩大 的 瓶 
SH. 因此 , 国家 1998 年 决定 加 快 农 村 电网 建 
设 和 推进 城 网 建设 改造 的 步伐 ， 用 三 年 时 间 
把 国家 电力 公司 直 供 直 管 的 760 个 县 的 电网 
和 用 五 年 时 间 把 代 管 和 一 售 及 其 他 的 县 电网 
按 目 标 标准 要 求 改 造 完 毕 ， 调 整 网 络 布局 建 
设 改造 高 压 线路 58 万 km， 低 压 线路 150 万 
km, 包括 变压器 、 电 容器 等 在 内 共 授 入 资金 
1 247 亿 元 。 城 网 建设 改造 近 三 年 的 重点 是 
改造 深入 用 电 负 荷 中 心 的 220kV 变 电 网 络 、 
110kV 及 以 下 配 电网 以 及 居民 用 户 内 部 的 
供电 系统 ，1998 年 已 分 三 批 安 排 40 个 城市 
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启动 。 预 计 包括 其 他 城市 的 城 网 改造 在 内 三 
年 内 将 投入 1 200 亿 元 。 

2. 电信 网络 和 信息 传输 领域 

改革 开放 以 后 ， 通 信和 事业 的 发 展 为 通信 
电线、 光缆 的 迅速 扩展 提供 了 难得 的 机 遇 。 下 
一 世纪 ,信息 产业 作为 第 四 产业 将 莲 勃 发 展 ， 
作为 传输 媒体 的 电缆 必须 以 更 宽 的 频带 、 更 
快 的 速率 、 更 高 的 品质 来 适应 电信 了 网、 有线 
电视 网 和 计算 机 网 三 网 合 一 的 发 展 潮流 ， 全 
球 数据 通信 布线 产品 本 世纪 末 可 达 105 亿美 
元 。 根 据 我 国 邮电 发 展 规划 ， 城 市 将 实现 每 
户 居民 一 部 电话 ， 农 村 基本 实现 行政 村 村 村 
通电 话 ， 全 国 固定 电话 普及 率 达 到 15.5%, 
移动 电话 普及 率 达 3%. RAR BIER, 专 
用 电话 网 如 石油 通信 和 网、 电力 通信 网 也 呈现 
加 快 建设 势头 。 在 邮电 系统 长 途 干线 光缆 呈 
饱和 趋势 的 同时 ， 预 计 一 系列 新 型 接 入 网 光 
缆 以 及 铁道 、 广电、 联通 长 途 光 缆 需 求 增加 。 
光缆 行业 在 我 国 将 以 每 年 20% 年 增 率 朝 前 
发 展 , 预计 到 2010 年 将 耗 纤 1 650 万 km, 其 
总 产值 约 为 线 绕 行 业 的 15% 左 右 。 

3， 人 民生 活 热 需 的 领域 

居民 住宅 建设 是 我 国 投资 结构 调整 的 重 
点 方 癌 之 一 ， 训 无 疑问 ， 这 一 巨大 市 场 将 带 
动 有 关 产 业 结 构 的 调整 ， 其 中 建筑 用 线 线 与 
其 直接 有 关 。 

纵 观 发 达 国 家 的 线 缆 行 业 ， 在 电信 电力 
等 基础 设施 基本 满足 后 ， 建 筑 用 线 缆 在 较 长 
时 期 内 保持 稳定 增长 的 趋势 ,如 美国 1973 年 
建筑 用 线 缆 的 销售 额 占 整个 绝缘 线 缆 的 
17.6%. HÆ 1996 年 建筑 用 线 缆 占 整个 线 线 
用 钢 量 的 25. 5%。 我 国 建筑 用 线 缆 以 铜 消耗 
it, 1997 年 约 占 线 缆 产 品 的 14. 4%。 因 此 万 
其 在 我 国 决定 加 快 居 民 住宅 建设 (如 1998 年 
全 国 住房 建筑 投资 超过 3 000 亿 元 ) 后 , 建筑 
用 线 缆 的 产值 将 占 电线 电缆 总 产值 的 20%% 
左右。 

汽车 是 国家 支柱 产业 ， 也 为 人 民生 活 质 


量 的 提高 提供 了 条 件 。1996 年 全 国生 产 汽车 
147.5 万 辆 ,其 中 ,轿车 39. 1 万 辆 ,客车 26.7 
万 辆 。 汽 车 电线 束 不 仅 将 随 着 汽车 产量 的 增 
加 而 增加 ， 而 且 随 着 自动 化 程度 的 提高 ， 电 
线束 需 量 更 多 ， 桑 塔 纳 轿车 用 电线 束 每 辆 全 
长 285m, 依维柯 16 座 客车 每 辆 用 线 1 200~ 
1 500m， 而 日 本 平均 每 辆 汽车 用 线束 达 
22. 7kg. 

更 需 关 注 的 是 广大 农村 ， 随 着 农村 电网 
的 改造 ， 不 仅 用 电 的 农村 人 口 增加 ， 而 且 中 
央 要 求 通过 农村 电网 体制 改革 ， 减 少 农民 电 
价 负 担 ， 降 低 5 分 钱 ; 通过 农村 电网 建设 和 
改造 ， 减 少 线 损 、 变 损 、 降 低 5 分 钱 ; 即 农 
村 电价 通过 改革 和 改造 ， 降 低 1 角 钱 ， 这 无 
疑 将 极 大 地 增加 农村 家 用 电器 的 销量 .因此 ， 
电磁 线 的 需求 增加 是 指日可待 。 

国际 电线 电缆 市 场 很 大 。 伦 敦 戈壁 出 版 
公司 出 版 的 《欧洲 电线 电缆 工业 》 (第 二 版 ) 
指出 ,欧洲 电线 电缆 产值 从 1988 年 的 190 亿 
美元 增加 到 1996 年 240 亿美 元 , 电线 电缆 的 
用 量 已 达到 230 亿美 元 。 美 国 1992 年 电线 电 
ARAE NVA 151 亿美 元 ， 预计 1999 年 为 
202 亿美 元 。 据 《亚洲 电力 工业 》 载 文 观 察 亚 
洲 电 力 电缆 市 场 (不 包括 中 国 ), 结论 是 处 于 
稳定 增长 阶段 ， 并 将 持续 若干 年 ， 日 本 市 场 
有 起 有 落 ,，1995 年 7 亿美 元 , 1996 年 5.5 AZ, 
美元 , 1997 年 又 上 升 到 6. 35 亿美 元 。 印度 受 
金融 危机 影响 较 小 ,预计 2002 年 电力 电缆 市 
场 价值 可 达 26 亿美 元 ， 其 中 中 压 电 缆 需 求 
21 亿美 元 。 印 尼 、 马 来 西亚 等 国 受 金融 危机 
影响 较 严 重 , 预计 印尼 2002 年 的 电力 电缆 市 
场 价 值 2. 69 亿美 元 ;马来西亚 虽然 有 一 些 受 
国家 支持 的 公用 基本 项 目 被 取消 ， 但 价值 
7. 39 亿美 元 的 第 一 条 500kV 线路 将 在 年 中 
投 运 。 近 年 来 ， 国 际 市 场 每 年 电线 电缆 产品 
总 的 贸易 额 约 100 亿美 元 。 


二 、 未 来 发 展 的 取向 
大 规模 、 低 成 本 、 高 质量 、 新 科技 


电线 电缆 有 需求 、 有 市 场 ， 但 正 像 其 他 
传统 的 加 工 工业 一 样 ， 发 展 的 空间 有 限 。 中 
国电 线 电线 行业 在 加 入 WTO 后 ， 既 保持 中 
国 经 济 增长 扩大 内 需 所 需要 的 电线 电缆 产品 
主体 市 场 ， 又 扩大 国际 贸易 ， 提 高 高 附加 值 
及 技术 含量 高 的 线 缆 产品 出 口 比例 ， 增 加 销 





往 欧 洲 和 北美 洲 等 发 达 地 区 的 比重 ， 就 必须 
主动 调整 产品 结构 , 把 握 大 规模 、 低 成 本 、 高 
质量 、 新 科技 等 战略 要 素 。 在 这 传统 的 加 工 
工业 中 注入 持续 渐进 的 创新 机 制 和 知识 优 
势 。 

1. 大 规模 

电线 电缆 市 场 的 国际 化 ， 促 使 生产 企业 
在 激烈 的 市 场 竞 争 中 必须 具有 适当 的 生产 规 
模 , 按 市 场 经 济 规律 形成 若干 个 生产 集中 、 资 
本 集中 、 技 术 先 进 ， 在 行业 中 起 举足轻重 作 
用 的 大 型 企业 集团 公司 。 

组 建 大 型 企业 集团 是 必然 的 发 展 趋势 ， 
因为 它 的 经 济 实力 增强 ， 有 利于 规模 经 济 生 
Po, 降低 成 本 , 有 利于 科技 创新 能 力 的 提高 ， 
增强 了 市 场 竞争 能 力 。 有 利 相 互 间 建立 稳定 
的 关系 ， 提 高 行业 间 在 生产 和 价格 等 方面 的 
协调 和 制 控 能 力 。 这 在 西方 发 达 国 家 已 得 到 
了 证 明 ， 日 本 七 大 公司 占 全 国 线 缆 销 售 的 
70% ,英国 12 个 公司 的 线 缆 销售 量 占 全 国 的 
95%。 | 

但 集团 的 建立 决 不 是 低 水 平 的 生产 能 力 
扩张 , 也 不 是 政府 指令 的 “ 拉 郎 配 ”, 或 换 块 
牌子 安排 几 个 位 子 . 它 应 该 是 实 实在 在 的 , 它 
应 该 以 资本 为 纽带 ， 通 过 市 场 形 成 的 ， 它 应 
该 是 具有 较 强 竞争 力 的 跨 地 区 、 跨 行业 、 跨 
所 有 制 和 跨国 经 营 的 大 企业 集团 ， 它 应 该 形 
成 面向 市 场 的 新 产品 开发 和 技术 创新 机 制 ， 
它 应 该 建立 符合 市 场 经 济 规律 和 我 国 国情 的 
企业 领导 体制 和 组 织 管理 制度 等 等 。 

(1) 以 市 场 为 导向 组 建 集团 。 以 市 场 为 
导向 基本 有 三 个 方向 ， 即 上 伸 下 延 ， 纵 向 扩 
展 。 电 线 电 缆 产品 上 有 钢 铝 冶炼 企业 、 石 油 
化 工 等 原材料 企业 ， 下 有 以 绕组 线 为 主要 材 
料 的 电机 申 器 变压器 行业 ， 有 使 用 电力 电缆 
和 通信 电缆 的 设计 、 安 装 公 司 ， 可 联合 兼并 
或 自行 向 相关 产业 发 展 。 现 山东 泰山 国际 电 
缆 电 器 集团 、 江 苏 宝 胜 集团 有 限 公 司 等 已 跨 
出 了 第 一 步 。 

同类 合并 , 横向 扩展 。 生产 同类 产品 , 但 
在 不 同 地 区 或 在 同一 地 区 的 所 属 不 同系 统 ， 
或 所 有 制 不 同 的 企业 联合 或 兼并 。 这 样 不 仅 
减少 市 场 无 序 竞 争 ， 而 且 同 一 品种 规格 的 定 
单 增 大 , 降低 制造 成 本 , 合理 组 织 生产 供应 ， 
减少 成 品 或 原材料 的 运输 费用 。 英 国 BiCC 
公司 和 荷兰 NKF 公司 在 德国 的 通信 电缆 和 
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电力 电缆 生产 企业 合并 ， 重 组 成 三 个 厂 ， 分 
别 生产 100kV 以 下 的 电力 电缆, 铜 心 市 话 电 
缆 和 架空 导线 , 并 另 设 销售 处 ， 人员 从 1 200 
人 减 到 600 人 。 我 国 线 缆 行业 也 有 企业 如 甘 
肃 长 通电 绕 集 团 公 司 尝试 了 这 - -类 型 的 扩 
RE 
跨 出 行业 ， 混 合 扩展 。 电 缆 行 业 这 类 例 
TERS, 目前 主要 是 兼 营房 地 产 、 旅 馆 、 贸 
易 、 信 息 和 广告 等 业务 ， 如 果 在 金融 业 占 有 
一 席 之 地 ， 则 将 大 大 有 利于 集团 的 壮大 。 多 
元 化 经 营 战略 是 大 型 企业 集团 发 展 的 重要 战 
略 选 择 ， 但 过 份 追求 ， 成 功率 不 高 。 国 际 统 
计 资 料 表 明 ， 主 导 产 品 企 业 和 相关 联 多 元 化 
企业 是 多 元 化 经 营 的 主要 企业 类 型 。 

(2) 以 资本 为 纽带 组 建 集团 。 企 业 集团 
的 发 展 有 两 个 途径 ， 一 是 内 部 扩张 ， 通 过 资 
本 积累 。 和 凭借 本 身 的 技术 、 资 金 、 管 理 等 优 
势 发 展 本 企业 的 龙头 产品 ， 并 问 相 关 企业 发 
展 ， 二 是 外 部 扩张 ， 兼 并 、 重 组 或 联合 ， 把 
别 的 企业 拿 过 来 。 第 一 种 途径 速度 慢 。 第 二 
种 途径 往往 由 政府 出 面 ， 采 取 行 政 手段 ， 速 
度 快 。 电 缆 行 业 的 实践 ， 第 一 种 有 实效 ， 但 
还 不 多 ;第 二 种 已 有 一 是 数量， 资产 规模 大 
T, 销售 额 高 了 , 但 很 多 是 报表 上 的 数字 , 企 
业 的 内 涵 如 管理 模式 和 水 平 ， 规 模 经 济 成 本 
的 降低 ， 新 技术 的 开发 等 没有 发 生 实 质 性 变 
化 ， 而 干部 的 安排 和 磨合 却 需 很 长 时 间 。 

由 于 所 有 制 的 不 同 ， 管 理 方式 不 同 ， 资 
本 为 纽带 并 不 很 容易 实施 ， 需 要 探索 ， 要 勇 
于 创新 。 在 发 达 国 家 ， 企 业 的 兼并 联合 扩张 
往往 通过 股权 的 转让 和 买卖 形成 ， 我 国 《 公 
司法 》 公 布 后 ， 电 线 电缆 企业 和 逐步 按 《 公 司 
法 ) 组 建 公 司 , 有 的 已 经 比较 规范 , 武汉 、 山 
AR, BURR. ska AABN. RKA SR 
电缆 企业 或 以 电线 电缆 产品 为 主 业 的 企业 股 
票 已 经 上 市 。 可 以 预计 , 我 国 的 线 缆 企 业 , 从 
企业 自身 利益 出 发 ， 必 是 走 与 国际 集团 形成 
相同 的 途径 ， 把 市 场 经 济 通行 的 股权 购并 方 
式 作为 组 建 和 扩展 集团 的 主要 手段 。 

(3) 组 建 集团 , 重要 的 是 加 强 目 身 建 设 。 
在 已 经 改组 的 电线 电缆 集团 中 ,夯实 基础 ,加 
快 自身 体制 改造 和 强化 功能 建设 是 它们 的 重 
要 任务 ,由 于 不 少 集团 是 以 行政 方式 建立 的 ， 
内 部 管理 不 可 能 完善 ， 总 部 和 分 支 机 构 关 系 
未 理 顺 ， 和 集团 还 没有 形成 合力 ， 所 以 必须 按 
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公司 法 要 求 完善 集团 的 组 织 体制 。 由 于 过 去 
各 企业 都 是 单一 的 生产 功能 ， 而 企业 集团 具 
有 生产 、 营 销 、 技 术 开 发 、 财 务 欣 制 ， 并 兼 
有 融资 经 营 等 多 种 功能 ， 因 此 建立 和 完整 功 
能 体系 ， 以 发 挥 集团 的 群体 优势 ， 是 企业 集 
团 壮 大 的 当务之急 。 

2， 低 成 本 

我 国电 线 电 缆 产 品 在 国际 招标 中 ， 成 交 
率 不 高 ,主要 原因 是 价格 竞争 的 优势 不 大 .在 
国内 , 同一 成 交 价 格 , 有 的 企业 有 利 可 图 , 有 
的 已 经 亏本 。 除 了 客观 因素 外 ， 企 业经 常 全 
面 地 注意 成 本 诸 因 素 的 分 析 ， 及 时 采取 降低 
成 本 的 措施 是 能 否 既 有 利润 又 可 成 交 的 关 
键 。 低 成 本 ， 超 低 成 本 是 我 国 线 缆 行 业 在 国 
内 外 市 场 中 求 得 生存 发 展 的 重大 战略 。 

降低 成 本 是 整个 企业 的 行为 。 它 是 生产 、 
销售 、 财 务 、 技 术 诸 部 门 ， 总 会 计 师 、 总 经 
济 师 、 总 工程 师 诸 系统 综合 分 析 和 决策 的 结 
果 。 在 前 阶段 ， 我 国企 业 发 展 强调 市 场 占有 
率 。 以 扩大 销售 额 为 优先 的 经 营 战 略 ， 盲目 
扩展 生产 规模 ， 形 成 财务 风险 增加 ， 投 入 产 
{效益 损失 加 大 。 东 南亚 金融 危机 后 ， 不 少 
企业 以 此 为 教训 ， 强 调 了 生产 率 为 第 一 的 经 
营 目 标 。 显 然 ， 电 线 电缆 行业 的 经 营 者 应 从 
本 企业 的 实情 出 发 ， 应 将 二 者 结合 以 获得 销 
售 额 扩大 而 利润 相应 提高 的 途径 。 

物料 管理 是 成 本 降低 最 有 效 的 方法 。 电 
线 电缆 是 料 重 工 轻 的 加 工 工 业 。 原 材料 成 本 
占 电 缆 总 成 本 的 80% 左 右 , 材料 多 消耗 5%， 
相当 于 利润 减少 4%， 因 此 物料 管理 在 线 绕 
行业 降低 成 本 中 更 显 重 要 。 众 所 周知 ， 物 料 
成 本 的 降低 涉及 诸多 因素 ， 如 线 缆 产 品 结构 
的 设计 ， 严 格 制 造 工艺 纪律 。 按 产品 要 求 选 
用 材料 ， 产 品 交 货 期 及 材料 库存 量 ， 原 材料 
进 厂 的 质量 控制 ,材料 及 成 品 的 包装 费用 , 物 
料 的 管理 手段 和 复审 程度 等 。 

电缆 行业 有 的 企业 在 实践 中 已 有 不 少 好 
经 验 ， 如 : 缩短 原材料 进 厂 至 加 工 成 成 品 出 
三 的 周期 ,缩短 原材料 在 广内 的 停留 时 间 .。 由 
于 流动 资金 主要 用 在 购买 原材料 ， 而 流动 资 
金 的 极 大 部 分 又 需 问 银行 借贷 ， 缩 短 原材料 
厂 内 时 人 间 等 于 少 为 银行 洗 弟 知音 的 白 于 活 。 
而 电脑 应 用 在 管理 工作 中 有 明显 的 作用 ， 它 
不 仅 可 设立 生产 计划 ， 节 约 人 力 ， 缩 短 加 工 
时 间 ， 协 调 企业 各 部 门 的 关系 ， 而 且 对 于 数 


千 种 材料 ， 它 可 提供 存量 控制 ， 如 哪些 材料 
优先 ， 经 济 订 购 量 多 少 ， 安 全 存量 多 少 ， 根 
据 各 类 产品 的 销售 状况 、 价 格 、 成 本 等 资料 
决定 其 最 佳 存 量 。 电 脑 应 用 于 物料 管理 是 降 
低 成 本 的 必要 手段 。 

在 生产 过 程 中 降低 原材料 消耗 是 电线 行 
业 降 低 物耗 的 男 一 重要 内 容 。 电 线 行 业 素 有 
“金山 银 山 ”之 称 , 铜 铝 铅 及 橡皮 塑料 等 废料 
堆积 似 山 。 在 制定 国家 二 级 企业 标准 中 ， 铜 
利用 率 仅 到 89% 左 右 , 馈 仅 92%, 而 国际 通 
此 为 95% 一 97% 。 在 制造 电缆 时 ， 为 避免 质 
量 失 误 通 常 按 标准 尺寸 的 正 公 差 掌 握 ， 使 宝 
贯 的 金属 和 化 工 材料 日 日 送 给 用 户 ， 而 且 对 
线 缆 外 径 有 严格 要 求 的 用 户 反 增加 了 麻烦，。 
生产 过 程 中 物料 的 节约 ,除了 严格 管理 外 ,全 
面 采 用 和 发 展 导 体 紧 压 ， 减 小 绝缘 护 套 的 偏 
心 措施 和 外 径 等 测试 控制 先进 技术 是 刻 不 容 
缓 的 有 效 措施 。 

降低 成 本 ， 没 有 全 体 职 工 的 自觉 参与 是 
不 可 能 实现 的 ， 以 人 为 本 ， 推 行 目 标 成 本 管 
理 ， 可 以 达到 很 好 的 效果 。 

职工 工资 及 福利 性 支出 在 改革 开放 后 有 
了 明显 的 增长 ， 机 械 工 业 职 工 工资 总 额 从 
1993 年 到 1997 年 平均 年 增 10. 6% ， 工 资 性 
支出 的 增加 说 明 人 民生 活水 平 的 提高 ， 这 是 
大 好 事 。 但 成 本 的 增加 也 对 产品 在 市 场 上 的 
竞争 不 利 ， 出 于 历史 原因 ， 很 多 电线 电线 厂 
特别 是 国有 企业 就 业 人 员 过 于 庞大 ， 加 上 退 
休 人 员 社 会 保障 制度 还 未 建立 和 健全 ， 这 是 
直接 成 本 增加 的 关键 .不 仅 原 有 的 国有 企业 ， 
新 建 的 乡镇 企业 也 已 出 现 从 业 人 员 过 多 、 劳 
动 生产 率 差 别 惹 殊 的 现象 。 例 如 ， 同 一 地 区 
同类 产品 的 乡镇 企业 ， 以 线 缆 产 品 销售 额 计 
算 的 劳动 生产 率 高 的 达 82 万 元 /人 ， 低 的 仅 
26 万 元 /人 。 因 此 减员 增 效 仍 是 摆 在 线 缆 行 
业 面 前 的 艰巨 任务 。 

3. 高 质量 

.国家 监督 电线 电缆 产品 质量 实行 三 种 制 
度 。 国 家 监督 抽查 产品 质量 制度 ， 工 业 产 品 
生产 许可 证 制度 和 产品 质量 认证 制度 。 国 家 
电线 电缆 质量 监督 检测 中 心 承担 国家 下 达 的 
电线 电缆 产品 监督 抽查 任务 。 几 国家 下 达 的 
抽查 任务 不 向 企业 收费 ， 自 1985 一 1995 年 
40 个 季度 内 国家 拨款 1. 4 亿 元 用 于 全 国 各 
行业 产品 质量 的 抽查 ， 其 中 电线 电缆 抽查 4 


次 ， 这 种 行政 管理 是 保证 产品 质量 的 重要 措 
施 .。 另 一 种 行政 手段 是 产品 生产 许可 证 制度 ， 
电线 电缆 产品 中 铜 芯 铝 绞 线 、 漆 包 圆 铜 线 、 塑 
料 绝缘 电力 电缆 、 塑 料 绝缘 控 制 电 缆 、 电 话 
软 线 和 电力 牵引 用 接触 线 属于 发 放生 产 许可 
证 范围 。 目 前 电线 电缆 行业 已 向 900 多 个 企 
业 发 放 了 近 1 500 多 张 许可 证 。 产 品质 量 认 
证 制度 是 国际 上 通用 的 质量 监督 方法 。 通 过 
审 证 ， 不 仅 证 明 产 品 符合 相应 标准 ， 而 且 企 
业 的 质量 保证 能 力也 符合 有 关 规 定 ，、 因 此 人 允 
许 企业 在 其 经 过 认证 合格 的 产品 上 使 用 认证 
标志 。1985 ERS, 电缆 行业 已 有 900 多 个 
企业 通过 安全 认证 。 目 前 国家 实施 安全 认证 
的 电线 电缆 产品 有 塑料 电线 电缆 、 橡 塑 软 电 
缆 、 船 用 电线 、 矿 物 绝缘 电缆 、 矿 用 橡 套 电 
缆 、 铁 路 机 车 车 辆 用 电缆 、 公 路 车 辆 低压 电 
线 电 缆 。 其 中 塑料 电线 电缆 等 前 三 种 产品 
1994 年 开始 国家 已 实施 强制 性 监督 管理 , 即 
不 认证 不 给 出 厂 、 销 售 、 进 口 和 使 用 。 

国家 的 监督 是 必要 的 ， 但 产品 的 质量 首 
先 靠 生产 企业 自觉 地 保证 。 这 不 仅 是 企业 生 
存 和 发 展 的 需要 ， 更 是 对 国家 和 人 民 应 尽 的 
义务 ， 电 缆 行业 的 大 多 数 企 业 维护 这 一 基本 
道德 。 电 线 电线 产品 的 制造 标准 等 同 套用 国 
际 电工 标准 ， 根 据 用 户 的 要 求 或 企业 间 竞 争 
的 需要 ， 很 多 企业 还 制订 高 于 国家 标准 的 企 
业 标 准 。 严 格 按 标准 生产 的 电线 电缆 保证 了 
产品 的 性 能 和 质量 1995 年 对 PVC 绝缘 电力 
电缆 监督 抽查 30 个 30 组 样品 ， 抽 查 合格 率 
83. 3%。1996 年 对 生产 塑料 绝缘 电线 的 
1 125 个 企业 进行 全 国 性 统 检 ,合格 率 
74.4%, 11994 年 提高 39. 2% 。 已 安全 认证 
的 900 个 企业 每 年 复查 一 批 ，1996 年 复查 
500 多 个 ， 复 查 中 产品 合格 率 约 90%. 

为 提高 市 场 竞争 力 和 占有 率 ， 更 有 利于 
产品 向 国际 开拓 ,从 1991 年 开始 , 电线 电缆 
行业 约 有 80 个 已 取得 了 ISO9000 质量 体系 
认证 证 书 。 | 

在 征求 本 行业 专家 对 产品 质量 的 意见 
时 ，64% 的 评价 是 我 国 线 缆 产品 与 国外 同等 
KF. 

但 应 该 指出 ， 行 业内 的 质量 水 平 差 距 较 
K. 若 以 资产 类 别 分 , 国有 企业 质量 水 平 高 ; 
若 以 企业 规模 分 ， 大 型 企业 合格 率 高 。 质 量 
水 平 的 差距 ,大 部 分 是 管理 不 严格 造成 的 ,但 
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技术 水 平 不 高 ， 也 是 原因 之 一 。 

售 前 售后 服务 都 应 加 强 。 用 户 发 现 质量 
问题 后 及 时 处 理 ， 而 事先 应 将 电线 电缆 产品 
的 性 能 ， 安 装 敷 设 和 使 用 中 注意 的 事项 ， 回 
用 户 宣传 。 新 产品 问世 时 ， 培 训 用 户 选 择 和 
了 解 产品 性 能 不 仅 有 利于 用 户 ， 更 促进 企业 
新 产品 的 推广 。 

4. 新 科技 

21 世纪 实施 知识 经 济 已 是 不 争 的 事实 。 
但 知识 经 济 不 仅 是 发 展 高 速 计算 机 ， 最 新 软 
件 和 因特网 等 信息 技术 ， 而 且 各 行 各 业 ， 包 
括 传统 的 加 工 工业 都 要 提高 知识 含量 ， 提 高 
劳动 力 的 知识 技术 和 水 平 ， 提 高 生产 效率 和 
效益 。 美 国 知识 经 济 发 展 已 在 世界 上 占领 先 
地 位 ， 但 美国 的 制造 业 仍 占 国民 生产 总 值 的 
25%, 而 从 业 人 员 不 到 10% 。 电 线 电缆 行业 
在 实施 知识 经 济 中 ， 必 须 也 是 从 行业 的 实际 
出 发 ， 提 高 知识 含量 ， 利 用 信息 等 技术 求 得 
健康 发 展 。 

新 科技 发 展 主 要 围绕 以 市 场 为 导向 的 电 
线 电缆 新 品种 发 展 。 满 足 国内 外 用 户 现在 和 
近期 需要 的 线 缆 新 品种 是 科技 工作 的 当前 目 
标 , 在 经 济 实力 和 科技 人 才 可 能 的 条 件 下 , 吸 
收 应 用 国内 外 科技 发 展 的 新 成 就 ， 癌 用 户 推 
出 更 高 技术 的 新 品种 ， 从 而 使 用 户 使 用 后 技 
术 水 平和 经 济 效益 上 一 新 的 台阶 更 是 行业 新 
科技 的 目标 ， 尤 其 是 大 集团 公司 应 有 的 战略 
目光 。 例 如 光 导 纤维 应 用 于 通信 和 电缆， 对 于 
全 社会 的 信息 传输 系统 是 一 次 质 的 飞 牙 。 

现在 或 近期 市 场 需 要 的 电线 电缆 新 品种 
大 致 如 下 : 

(1) 架空 导线 和 裸 线 。 馈 合金 架空 导线 
将 继续 发 展 ， 耐 蚀 、 防 振 、 防 冰雪 、 低 电学 
损耗 、 低 弧 量 、 倍 容量 等 特殊 性 能 的 品种 应 
协同 电力 系统 进行 实用 化 的 研究 ， 双 金属 导 
线 和 铀 合金 的 需求 将 增 大 。 

(2) 110~500kV 架空 输电 线路 将 兼 有 
通信 、 遥 控 、 遥 测 及 数据 传输 等 多 项 功能 , 因 
此 复合 架空 光缆 COPGW) 或 全 介质 自 承 式 
光缆 (ADSS) 也 将 广泛 应 用 。 

(3) 电气 装备 用 线 缆 。 这 类 品种 仍 将 以 
研究 提高 共性 技术 着 手 。 综 合 地 或 单一 地 应 
用 于 某 一 产品 ， 促 使 老 产品 更 新 换代 、 共 性 

QO@ 阻 燃 和 耐火 技术 一 一 包括 从 电线 电缆 
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结构 、 材 料 和 工艺 上 加 以 研究 ， 达 到 成 束 燃 
烧 试 验 从 C 类 提高 到 B 类 或 A 类 ,耐火 特性 
试验 从 B 类 提高 到 A 类 , 重要 使 用 场合 应 旺 
PRICK, whee. RH. OWARE., AGAR 
及 高 层 建筑 用 电线 电缆 均 有 广泛 应 用 。 

@) 高 屏蔽 技术 一 一 进一步 提高 高 度 防 止 
外 界 和 电缆 内 部 单元 之 间 干 扰 的 电线 电缆 ， 
是 经 济 发 展 的 必然 。 它 不 仅 是 控制 电缆 信号 
电缆 开发 的 新 品种 ， 而 且 在 建筑 用 电力 、 信 
号 合 一 的 电缆 ， 通 信 数 据 传输 综合 的 电缆 上 
将 会 得 到 广泛 应 用 。 

(@ 耐 高 温 、 超 薄 层 技术 一 一 不 断 人 研究 发 
展 具 有 优良 机 一 电 、 物 理 一 一 化 学 性 能 ， 加 
工 工艺 简单 ， 可 均匀 薄 层 挤 出 ， 且 价格 适中 
的 新 材料 是 电气 装备 线 缆 发 展 的 退 求 日 标 ， 
航空 航天 用 电线 ,汽车 用 配 线 均 将 藉 此 发 展 。 

人 二 复合 结构 技术 一 一 光纤 复合 型 结构 的 
电气 装备 用 线 绕 将 得 到 发 展 ， 应 掌握 电梯 电 
缆 、 矿 用 电缆 等 动力 电缆 兼 有 信息 传递 检测 
等 功能 ， 以 及 光纤 与 钢 铝 导体 兼 有 的 复合 型 
结构 技术 。 

(4) 电力 电缆, 110~220kV ZIKR ZL 
电力 电缆 将 大 量 应 用 ，500kV ZKR ZAE 
缆 在 下 世纪 第 一 个 五 年 计划 内 完成 研制 生 
产 , 交 联 率 乙烯 电力 电缆 附件 仍 是 薄弱 环节 ， 
110kV 的 国产 户外 终端 与 GIS 终端 的 市 场 
占有 率 不 足 20%，220kV 的 附件 应 抓紧 研 
制 ，500kV 的 附件 要 及 早 准备 。 

充 油 电缆 是 目前 世界 上 证 实 可 以 用 于 
110kV 输 变 电 系 统 的 电缆 品种 。 在 一 定时 期 
内 .110kV 及 以 上 输 变 电 系 统 采用 充 油 电缆 
仍 有 相当 的 竞争 优势 ， 因 此 木 纤 维 复合 聚 丙 
烯 薄膜 (PPLP) 用 于 充 油 电线 的 研制 是 必要 
的 








预计 气体 绝缘 管道 电缆 (GIC) 在 下 世纪 
将 陆续 在 高 压 、 超 高 压 及 特 高 压 输 变 电工 程 
中 采用 。 

1kV 低压 电力 电缆 、 聚 氧 乙 烽 绝缘 和 护 
AE a AR Re Ew ER. 

(5) HH IE, HARA RKE 
开发 的 重 中 之 重 。 未 来 光缆 发 展 按照 市 场 的 
需要 主要 有 ， 大 长 距离 、 大 容量 陆地 及 海底 
光缆 、 光纤 接 入 网 ， 有 线 电 视 网 、 局域网 、 宽 
带 综合 业务 数字 通信 网 , 多 媒体 业务 、 电力、 
铁道 、 军 用 等 其 他 专用 网 通信 和 非 通信 应 用 


领域 。 光 缆 的 发 展 ， 除 技术 因素 外 ， 还 需 注 
意 高 可 靠 、 低 成 本 、 密 集 型 ， 系 列 化 和 规范 
化 


钢 必 的 通信 电缆 仍 有 其 优越 性 。 全 塑 市 
内 电话 电缆 的 生产 将 随 着 国民 经 济 的 发 展 同 
步 增长 。 用 于 建筑 布线 、 多 媒体 计算 等 系统 
的 数字 通信 用 对 称 电缆 在 80 年 代 后 期 产生 
In, 已 有 广泛 的 使 用 , 今后 将 发 展 5 BRA, 6 
类 缆 。 高 质量 ， 低 成 本 的 CATV EA Rinit 
同 轴 电 缆 也 将 得 到 相应 的 发 展 。 

(6) BAR ”漆包线 从 B 级 向 F、H 级 
转换 是 国际 上 统一 的 趋势 ， 如 美国 B 级 已 接 
近 淘汰 ， 采 用 复合 绝缘 层 以 提高 耐 温 等 级 和 
发 展 适合 特殊 用 途 的 漆包线 是 发 展 新 品种 的 
另 一 主要 途径 ， 如 复合 涂 层 自 粘 漆 包 袋 ， 耐 
冷冻 漆包线 ， 耐 热 性 潜 包 线 等 ， 分 别 用 于 电 
视 机 偏转 线圈 、 电 子 手表 、 电 冰箱 、 空 调 压 
缩 机 以 及 密封 电机 、 干 式 变压器 、 微 波 炉 等 。 
我 国 这 类 漆包线 占 总 生产 量 不 到 8%, THA 
与 国外 进口 线 比 ,性 能 水 平 上 还 有 较 大 差距 。 
微细 漆包线 虽 能 生产 到 0. 02mm， 但 成 品 率 
低 ， 性 能 达 不 到 先进 国家 水 平 ， 仍 应 是 科技 
攻关 的 重点 项 目 。 

绕 包 线 中 ， 纸 包 和 玻璃 丝 包 的 普通 型 仍 
占 主 异地 位 ， 应 配合 大 型 变压器 和 发 电机 组 
的 需要 。 减 薄 绝 缘 厚 度 ， 提 高 耐 温 等 级 ， 新 
绝缘 材料 的 研究 应 用 无 疑 可 达到 此 目的 。 

电线 电缆 新 品种 的 发 展 ,应 做 好 三 件 事 。 

一 是 加 强 新 材料 应 用 研究 。 电 线 电缆 行 
业 用 原材料 、 大 部 分 是 专用 材料 。 不 对 专用 
原材料 进行 研究 ,不 掌握 它们 的 性 能 要 求 ,就 
不 可 能 制造 出 符合 用 户 要 求 的 新 品种 。 也 只 
有 研究 并 提出 专用 材料 的 采购 规范 ， 才 能 选 
择 更 多 性 能 优越 价格 适宜 的 材料 为 我 所 用 。 

二 是 加 强 电 线 电 缆 工 艺 装 备 的 消化 吸收 
和 创新 。 电 线 电 缆 生 产 所 需 的 工艺 装备 都 是 


专用 的 。 新 品种 不 一 定 需 要 改变 系列 工艺 装 


备 ， 但 必须 根据 产品 新 结构 和 原材料 加 工 新 
要 求 研制 新 的 装备 或 部 件 。 而 为 了 提高 劳动 
生产 率 和 提高 产品 质量 ， 消 化 吸收 创新 十 余 
年 来 已 引进 的 国外 先进 设备 ， 改 造 落后 陈旧 
的 众多 老 设 备 更 是 电 绕 行 业 新 科技 追求 的 目 
标 。 

三 是 加 强 新 科技 开发 的 组 织 。 大 部 分 电 
线 电 缆 企 业 目 前 还 很 困难 。 在 科技 开发 上 的 


费用 还 不 多 。 科技 人 员 总 量 不 少 , 但 很 分 散 。 
为 了 达到 发 展 新 科技 提高 市 场 占有 率 的 良性 
循环 ， 企 业 必 须 创 造 条 件 ， 加 速 新 科技 开发 
能 力 的 提高 ， 其 中 组 织 管理 工作 的 加 强 是 事 
半 功 倍 的 软件 建设 。 例 如 信息 的 收集 避免 人 
力 物 力 的 重复 浪费 ， 综 合 分 析 的 加 强 使 企业 
的 决策 出 奇 制 胜 ， 合 作 的 研究 开发 发 挥 了 各 
方 的 优势 赢得 了 战机 ， 等 等 ,科技 的 组 织 管 
理 也 是 生产 力 。 


三 、 未 来 发 展 策略 一 一 加 强行 业 意识 、 
广 通 信息 、 平 等 协商 、 共 同 发 展 


当前 ， 电 线 电缆 已 供 大 于 求 ， 竞 争 非常 
激烈 。 展 望 未 来 ， 市 场 经 济 越 趋 成 熟 ， 竞 争 
是 正常 现象 ， 推 动 市 场 有 序 的 竞争 对 行业 的 
发 展 有 利 。 在 竞争 的 同时 , 前 析 行业 的 特点 ， 
抓 住 同行 业内 互利 的 领域 ， 加 强行 业内 各 企 
业 的 信息 交流 ， 在 平等 协商 、 互 利 的 基础 上 
牢固 建立 企业 间 的 信任 和 合作 关系 ， 这 种 行 
业 田 队 精 神 的 强化 ， 无 疑 也 是 电线 行业 志 纪 
之 交 的 发 展 战略 。 

宏观 的 大 行业 管理 虽然 不 是 直接 与 单一 
的 企业 发 生 关系 ， 但 与 电缆 行业 所 有 的 企业 
有 关 。 超 速度 的 重复 建设 ， 假 冒 伪劣 电线 在 
市 场 的 泛滥 , 影响 了 所 有 企业 的 效益 。 诚然 ， 
企业 无 法 决定 宏观 的 政策 ,但 行业 齐 关 心 , 充 
分 发 挥 社 会 中 介 组 织 一 一 行业 协会 的 作用 ， 
抓 调查 、 勤 反映 、 多 建设 、 求 落实 ， 使 政府 
制订 的 规划 目标 、 行 业 和 技术 发 展 方向 、 产 
业 政 策 以 及 税收 、 外 贸 、 信 和 贷 、 金 融 等 政策 
法 规 更 符合 和 更 有 利于 电缆 行业 的 发 展 。 对 
于 行业 内 所 有 企业 ， 不 是 均 可 享受 这 类 成 果 
吗 ? 

由 于 电线 电缆 生产 工艺 的 专业 化 特点 ， 
电线 电缆 企业 之 间 既 存在 与 其 他 行业 相同 的 
利益 共同 点 ， 也 有 电线 电缆 企业 则 专业 化 的 
利益 共同 点 ,认识 和 利用 这 些 利益 共同 点 ,可 
使 本 企业 少 化 钱 、 多 办 事 、 少 投入 、 增 效 熏 。 
主要 的 共同 点 有 ， 

(1) 经 营 生 产 组 织 方面 。 大 企业 的 优势 
是 显著 的 ， 而 中 小 企业 在 产品 生产 上 的 多 规 
格 、 小 批量 也 是 有 其 特点 的 。 大 用 户 的 大 定 
单 往 往 是 很 多 品种 、 规 格 不 少 ， 而 且 和 希望 供 
货 期 很 快 。 有 的 订单 ， 路 途 怕 远 ， 加 上 运输 
费用 薄利 或 无 利 可 图 等 等 情况 ， 企 业 间 可 从 
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单纯 竞争 , 走向 既 有 竞争 ,又 有 利益 的 结盟 ， 
构成 相互 依托 ， 建 立 固定 或 非 固 定 的 分 工 协 
作 体 系 。 

(2) 新 科技 开发 方面 。 电 线 行业 前 十 余 
年 是 大 量 设备 、 技 术 引 进 。 引 进 及 其 低层 次 
的 消化 吸收 〈 如 引进 工艺 设备 后 掌握 其 工艺 
RA) 是 市 场 对 企业 的 直接 激励 ， 所 以 企业 
有 较 强 的 主动 性 ， 由 于 创新 以 及 以 创新 为 目 
的 的 高 层次 消化 并 非 是 市 场 对 企业 的 直接 激 
励 ， 所 以 单一 的 企业 都 愿意 享受 简单 的 引进 
带 来 的 竞争 优势 ,而 不 主动 在 创新 上 下 功夫 ， 
其 结果 很 明显 ,行业 综合 的 创新 能 力 下 降 ,与 
技术 先进 国家 的 技术 差距 反而 加 大 ， 不 仅 行 
业 整 体 在 国际 竞争 中 的 优势 前 弱 ， 而 单个 企 
业 离 不 开 引 进 再 引进 的 恶性 循环 而 使 技术 成 
本 大 大 增加 ， 导 致 市 场 竞 争 能 力 的 降低 。 

由 此 可 见 ， 新 科技 的 开发 在 行业 内 也 有 
共同 的 利益 。 行 业 的 相关 性 应 建立 企业 创新 
的 激励 制度 ， 因 为 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 不 可 
能 要 求 一 个 面向 市 场 的 企业 无 条 件 地 承接 行 
业 的 创新 项 目 。 但 一 个 企业 取得 创新 成 果 后 
不 仅 增强 了 自身 的 竞争 力 ， 而 且 也 是 对 其 他 
企业 的 贡献 ， 经 验证 明 ， 几 我 国 已 掌握 的 新 
技术 ， 国 外 就 无 法 漫天 要 价 ， 行 业内 任何 一 
个 企业 撑 握 的 新 技术 ， 其 他 企业 应 用 时 都 比 
自行 研究 或 国外 引进 便宜 ， 省 力 ， 时 间 快 。 

(3) 产品 价格 方面 。 由 于 恶性 竞争 , 自 相 
残杀 ,行业 内 不 少 企业 已 经 没有 适当 的 利润 。 
没有 利润 ， 企 业 不 可 能 扩大 生产 ， 不 可 能 科 
研 开发 , 不 可 能 稳定 人 心 , 形成 了 恶性 循环 。 
制止 同行 内 的 价格 晋 性 竞争 ， 也 是 行业 的 利 
益 共 同 点 。1993 年 的 “ 红 本 价 ”，1994 年 的 
“ 兰 本 价 ” 以 及 后 几 年 价格 的 不 断 修 订 和 协 
商 ， 应 该 说 电缆 行业 在 产品 价格 方面 已 做 了 
大 量 工 作 ， 但 是 造成 恶性 价格 竞争 的 “ 祸 
首 ” 重 复 建 设 越 演 越 烈 ， 二 是 政府 没有 明确 
工业 产品 可 规定 统一 的 最 低 价格 ; 三 是 行业 
内 还 缺乏 必要 的 自律 和 有 效 的 相互 监督 ， 所 
以 大 量 工作 还 在 未 来 。 现 在 ， 为 企业 创造 公 
平 的 竞争 和 市 场 环境 ， 政 府 下 决心 加 强 市 场 
监测 和 产品 的 质量 监督 ,综合 治理 假冒 伪劣 ， 
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赤 厉 打击 走私 活动 ， 而 且 国家 经 贸 委 发 了 文 
件 ， 依 据 “ 价 格 法 ”和 “ 反 不 正当 竞争 法 ”， 
制止 低 价 倾销 的 同时 ， 有 必要 对 部 分 工业 产 
品 实行 行业 自律 价 ， 电 绕 行业 须 迅速 抓 住 这 
一 机 遇 , 在 行业 价格 工作 委员 会 的 组 织 下 , 周 
密 计算 、 科 学 分 析 、 平 等 协商 ， 完 善 产 品 价 
格 工作 ,并 建立 自我 约束 和 互相 监督 的 制度 ， 
重要 的 是 ， 电 线 电线 每 个 企业 必须 从 全 局 出 
发 ， 恪 守信 用 ， 自 觉 遵 守 行业 协定 ， 在 团体 
自律 中 进入 良性 循环 。 

(4) 管理 技术 方面 电线 电缆 生产 的 专 
业 化 使 它 的 管理 技术 在 细 化 时 与 其 他 行业 不 
同 。 对 于 经 营 者 而 言 , 博采众长 ， 优 势 互补 ， 
经 常 在 同行 内 商讨 并 改进 管理 技术 ， 是 提高 
企业 劳动 生产 率 的 有 效 途 径 。 例 如 ， 过 去 电 
线 电缆 行业 联合 推荐 和 实施 了 “电线 电缆 制 
造 企 业 成 本 核算 与 管理 规程 ”, 对 于 许多 企业 
管理 部 门 了 解 和 掌握 企业 的 产品 成 本 核算 和 
管理 方法 ， 从 而 提高 工作 质量 和 产品 成 本 量 
值 的 准确 性 有 很 好 的 参考 价值 ， 而 这 些 管理 
规程 是 由 从 事 多 年 线 缆 财 务 和 成 本 管理 工作 
的 老 电缆 厂 总 会 计 师 及 业务 骨干 总 结 提供 
的 。 又 如 ， 在 交 联 电缆 生产 的 初期 ， 用 户 对 
质量 还 存在 疑虑 .行业 13 个 厂 先行 对 新 设备 
的 应 用 ， 生 产 工 艺 ， 材 料 采 用 和 人 员 素 质 等 
进行 整顿 。 从 设计 、 材 料 采 购 、 工 艺 准 备 、 人 
员 培 训 、 生 产 制造 、 检 验 、 包 效 、 销 售 发 运 、 
售后 服务 等 所 有 质量 职能 的 受 控 和 八 项 标 
准 ， 十 二 项 技术 文件 以 及 十 项 测试 手段 按 工 
志 特 性 的 质量 控制 点 等 软 技 术 进 行 了 实践 和 
规范 化 。 事 实证 明 ， 先 行 电缆 三 的 管理 经 验 
不 仅 为 它们 打开 了 市 场 ， 而 且 为 行业 交 联 电 
缆 的 所 有 生产 企业 创造 了 民 好 条 件 .当前 , 电 
脑 在 电线 电缆 行业 生产 管理 中 部 分 已 经 应 
用 ， 并 在 节省 人 力 ， 提 高 产品 质量 ， 缩 短 生 
产 周期 ,降低 物料 成 本 等 各 方面 积累 了 经 验 ， 
其 软件 技术 是 这 些 企业 多 年 辛勤 努力 的 成 
果 ， 也 是 行业 所 有 企业 加 速 现代 化 管理 行 之 
有 效 的 学 习 内 容 ， 随 着 改革 的 深入 、 管 理 技 
术 的 交流 必 将 在 企业 的 发 展 中 起 到 更 大 的 作 
H. 
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一 、 历 史 概 况 


高 压 开 关 是 电力 工业 中 重要 的 输 配 电 设 
备 。 它 在 电网 中 起 控制 和 保护 作用 。 在 正常 
情况 下 ， 通 过 高 压 开关 的 关 合 ， 强 大 的 电力 
源源 不 断 地 流 癌 用 户 ， 而 当 出 现 故 障 (如 短 
”路 ) 情况 时 ， 高 压 开关 能 够 在 数 十 训 秒 内 准 
确 无 误 地 切除 故障 ， 保 障 线 路 的 安全 以 及 线 
路 上 的 贵重 设备 〈 如 变压器 等 )。 这 就 是 说 ， 
在 故障 情况 下 ， 如 果 没 有 高 压 开关 当机立断 
切除 故障 ， 则 会 造成 线路 解 裂 ， 重 大 设备 被 
eet, AUS ROME. Alb. RIPE 
电力 系统 中 的 作用 举足轻重 。 高 压 开关 的 制 
造 水 平 也 反映 出 整个 输 变 电 设备 制造 水 平 。 

我 国 高 压 开 关 制 造 业 适 应 了 电力 工业 发 
展 的 需要 ， 为 电力 工业 的 发 展 作 出 了 自己 的 
TURK 

我 国电 力 工 业 的 发 展 大 大 促进 了 高 压 开 
关 的 发 展 。 高 压 开关 中 最 重要 而 且 能 说 明 其 
水 平 的 是 断路 器 。 断 路 器 同时 起 控制 和 保护 
作用 ， 其 制造 技术 要 求 高 ， 制 造 难 度 大 ， 故 
可 作为 高 压 开 关 制 造 水 平 的 代表 。 

我 国 高 压 开关 的 发 展 可 作 如 下 概括 : 50 
年 代 主 要 为 仿制 前 苏联 产品 ，60 年 代 和 70 
年 代为 自行 开发 新 产品 ，80 年 代 ,， 随 着 改革 
开放 在 不 断 自行 开发 的 同时 引进 国外 先进 技 
AR ,进入 90 年 代 在 同 国外 合作 方面 多 为 合资 
生产 ， 在 技术 上 滚动 发 展 。 

我 国 高 压 开关 从 额定 电压 方面 已 满足 电 
网 标 称 电压 的 要 求 ， 从 3、6、35、63、110、 
220, 330kV 到 550kV 今后 还 将 达到 750kV 
以 至 1 200kV。 从 开 断 能 力 看 ， 从 6.3、8、 
12.5、16、20、25、31. 5、40、50kA 以 至 63kA。 
从 产品 的 品种 看 ,在 中 压 领域 (3 一 36kV) , W 
新 路 器 (包括 多 油 和 少 油 品 种 ) 趋 于 淘汰 , 无 
油 开关 占据 主导 地 位 。 作 为 无 油 开 关 两 大 支 
柱 的 真空 和 SF 品种 并 驾 齐 驱 地 问 前 发 展 。 
在 高 压 及 趋 高 压 领 域 (包括 110、220、330kV 
及 550kV), 淘汰 了 少 油 和 压缩 空气 品种 ， 


SF, 断路 器 一 统 天 下 ， 居 主导 地 位 。 
二 、 今 后 发 展 走 势 


随 着 电网 向 超 高 压 、 大 容量 、 远 距离 方 
向 发 展 , 应 积极 研制 750kV 和 1 200kV 特 高 
压 断 路 器 和 SF, HARA (GIS). 

在 550kV 级 ， 应 开发 单 断 口 SFe 断路 
an FF 550kV 双 断 口 变 为 单 断口 ， 可 大 大 简 
化 结构 ， 提 高 可 靠 性 ， 带 来 巨大 的 技术 经 济 
效益 。 将 单 断 口 断 路 絮 用 于 GIS, 更 能 缩小 其 
体积 和 鼎 地 面积 ， 其 效益 更 为 可 观 。 

Æ 110~220kV 级 ,作为 SF Br BRAS. DY 
开发 热膨胀 式 SF Dritat. FALE, W 
膨胀 式 可 简化 结构 ,同时 大 大 减 小 操作 功 , 可 
变 复杂 的 大 容量 液压 (或 气动 ) 操 动机 构 为 
简单 可 靠 的 小 能 量 弹 管 操 动机 构 。 

E 110~220kV 级 , 作为 GIS, 应 开发 三 
相 共 简 式 GIS 或 C--GIS。 它 比分 相 式 GIS, 
大 大 减少 了 占 地 面积 和 体积 。 我 国 在 110~ 
220kV 级 ， 主 要 为 分 相 式 结构 ， 而 国外 主要 
为 三 相 共 简 式 结构 。 国 外 大 公司 生产 的 GIS 
A, 三 相 共 简 式 要 占 60% 以 上 , 特别 对 城 网 
建设 改造 来 说 ， 三 相 共 简 式 对 城市 中 心 区 非 
常 有 利 ， 因 为 城区 寸土 寸 金 ， 征 地 难 且 费用 
Fat 

在 中 压 领 域 (3~36kV), HAA SF, Wr 
路 器 正在 并 驾 齐 驱 地 向 前 发 展 。 应 充分 发 挥 
各 自 的 优势 .在 10kvV 户 内 产品 中 , 真空 开关 
占有 绝对 优势 ， 而 SF 开关 在 户外 10kV 特 
别 在 35kV 级 很 有 竞争 能 力 。 

真空 开关 在 发 展 中 ， 应 注意 开发 除 标 准 
品种 以 外 的 特种 产品 ， 如 特大 容量 品种 ， 满 
足 发 电机 保护 断路 器 对 容量 的 需求 《如 额定 
电流 8 OOO~12 000A， 短 距 开 断 电 流 63~ 
120kA) 和 频繁 操作 断路 娟 满足 电炉 等 频繁 
操作 的 需要 〈 操 作 次 数 6 一 12 万 次 )。 

在 真空 开关 中 ， 还 应 开发 低 过 电压 真空 
断路 器 。 这 首先 而 且 最 重要 的 是 开发 低 过 电 
压 触 头 材料 ,而 不 用 麻烦 的 过 电压 吸收 装置 ， 
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可 将 截流 水 平 限制 在 常规 下 的 1/10 程度 .如 
常规 截流 水 平 为 5A, 则 用 低 过 电压 真空 断路 
器 可 将 截流 水 平 降 至 0.5A。 截 流水 平 的 降 

SF, 断路 器 的 开发 ， 在 于 充分 利用 SF; 
气体 的 优势 。SFe 气体 具有 优异 的 灭 弧 和 缀 
ERE. CAWO BEA, FAREJE., D 
容 性 无 重 燃 ， 切 圆 性 无 截流 。 它 用 在 户外 也 
有 优势 ， 既 可 用 SF, 灭 弧 又 可 用 作 和 绝缘 。 

当前 在 结构 设计 上 ,要 使 结构 更 加 紧 次 ， 
减少 SF, 气体 的 用 量 ， 在 气 密 上 最 好 做 到 在 
整个 寿命 期 间 为 气 密 结 构 ， 减少 排 量 ， 同时 
提高 加 工 精 度 ， 改 进 密 封 结 构 ， 使 之 漏 气量 
尽量 地 小 ， 不 超过 国标 上 规定 的 标准 《不 起 
过 1%) 


三 、 国 家 经 济 政策 背 咎 


(一 ) 电力 的 大 发 展 带 来 了 高 压 开 关 制 
HE NV AY OOK BI aR 

我 国 实施 改革 开放 ， 国 民 经 济 有 了 很 大 
的 发 展 ,而 电力 是 国民 经 济 发 展 的 先行 官 。 电 
力 的 大 发 展 带 来 了 高 压 开关 行业 的 欣欣 加 
劳 。 我国 每 年 约 增加 装机 1. 5x10 kW, 世界 
上 每 年 约 增加 7. 5X10'kW， 我 国 约 占 世界 
增长 量 的 1/5。1997 年 底 ， 我 国 发电 装 机 容 
H 2.54X10°kW, £E 1. 135 x<10"kW 
h， 均 居 世 界 第 二 位 。 至 2000 年 ， 全 国 发 电 
装机 容量 将 达 2.9X10°kW, PER AD 
为 国民 经 济 的 大 发 展 和 人 民生 活 质量 的 提高 
作出 了 巨大 的 贡献 。 

我 国电 力 工 业 目 前 已 进入 新 的 历史 发 展 
时 期 ， 正 在 深入 贯彻 “优化 火电 结构 ， 大 力 
发 展 水 电 ， 适 当 发 展 核电 ， 积 极 发 展 新 能 源 
发 电 ， 同 步 发 展 电 网 ”以 及 “开发 与 节约 并 
重 , 并 把 节约 放 在 首位 的 方针 ”, 加 速 城乡 电 
网 的 建设 的 改造 ， 提 高 城乡 供电 质量 和 供电 
可 靠 性 ， 及 降低 输 配 电线 损 。 

电力 的 增长 需要 的 高 压 开关 数 有 一 定 比 
例 关系 ,如 每 增加 10 000kW ,需要 550kV Wr 
路 器 0. 1 台 (其 中 GIS 占 30%), 330kV 新 路 
器 0. 35 台 ，220kV 汤 路 0.72 台 ，110kV 
断路 器 2.53 台 , 25kV 断路 器 8. 05 台 , 10kV 
断路 器 约 100 台 。 如 果 再 考虑 老 产 品 更 新 换 
代 ， 则 需要 高 压 开关 数量 更 多 。 对 于 老 产 品 


46。 城乡 电网 改造 专文 


更 新 所 需 容量 , 2000 年 按 15%% 考 虑 , 2010 年 
可 按 28% 考 虑 ， 这 将 是 一 个 很 大 的 需求 量 。 
因此 , 我 国 在 本 世纪 末 到 21 世纪 初 , 电力 处 
于 大 发 展 时 期 ， 电 力 的 大 发 展 需要 大 量 的 各 
种 电压 等 级 的 高 压 开关 ， 可 说 高 压 开关 制造 
业 处 于 黄金 时 代 。 

(二 ) 举世 瞩目 的 三 峡 工 程 建设 为 高 压 
开关 行业 带 来 的 机 遇 

1. 三峡 水 电站 概况 

三 峡 水 电站 是 目前 世界 上 最 大 的 水 电 
站 。 电 站 分 左 、 右 两 个 厂房 。 左 尾 电 站 装机 
144, 右岸 电站 装机 12 8, 混流 式 水 轮 发 电 
机 组 ， 单 机 容量 700MW, 26 台 总 装机 容量 
18 200MW , 年 发 电量 为 8 470MW +h, 左岸 
到 2006 年 14 台 机 组 全 部 安装 完毕 发 电 ， A 
岸 到 2009 年 12 台 机 组 全 部 安装 完毕 发 电 。 

三 峡 电 站 疝 华中 、 华 东 及 川 东 三 地 区 供 
电 。 送 华中 、 川 东 采 用 交流 500kV 电压 ， 送 
华东 采用 直流 士 500kV 电压 。 

2. 三 峡 枢纽 及 左右 岸 电站 所 需 主 要 高 
压 开 关 设 备 

三 峡 电站 所 需 主要 设备 如 下 : 

SF,GIS (550kV, 2 000A，63kA) 26 
EE); 
fi st SF, Br Be $05 50kV,.2000~ 
5 000A, 63kA, JERE 1 100mm) 63 &; 

Ba OME BPS FF HE 550kV,2000~ 
2 500A, 带 接地 刀 , JERE 1 100mm) 121 组 ; 

35kV 开关 柜 16 A; 

10kV 开关 柜 481 面 ; 

高 压 直 流 隔离 开关 (+500kV) 22 f; 

直流 高 压 开 关 (+500kV , 2500A) 4 G; 

金属 回路 转换 断路 絮 ( 土 500kV， 
2 500A) 4 台 ; 

直流 隔离 开关 (+500kV) 20 4; 

高 压 直 流 接 地 开关 (-4500kV) 4 组，; 

直流 接地 开关 (+500kV) 4 组 。 

3. 三 峡 工 程 要 求 高 压 开 关 行 业 开 展 的 
研制 项 目 

QD FURIE A AA EIR ot 
H. 为 我 国 上 电压 等 级 1 200kV 的 建设 , 提 
供 特 高 压 开 关 设 备 。 

根据 我 国电 力 系 统 规 划 探 讨 ， 对 特 高 压 
设备 的 要 求 为 :最 高 工作 电压 1 200kV , 额定 


电流 5 000A , 额定 短路 开 断 电流 SOKA , Bret 


器 带 合 闸 并 联 电阻 300 一 500Q2， 控 制 系统 操 
作 过 电压 1. 8P.u 以 下 ， 用 断路 器 带 合 曾 电 
阻 与 ZnO 避雷 器 对 操作 过 电压 进行 联合 欣 
m. 疡 路 器 采用 SF, 双 断 口 断 路 器 。1 200kV 
变电站 采用 GIS, 

”直流 输电 开关 设备 的 研制 。 我 国 第 
一 条 葛 沪 士 500kV 直流 输电 设备 是 成 套 引 
进 的 ，10 年 之 后 的 天 广 工程 又 将 是 引进 的 ， 
国内 对 土 500kV 直流 输电 开关 设备 尚 属 空 
日 。 由 于 我 国 交 直流 并 用 ， 故 开发 直流 开关 
设备 实 属 必要 。 

@ SF: 发 电机 保护 断路 器 的 研制 。 要 
求 额定 电压 18kV 或 20kV, 额定 开 断 电流 达 
160kA。 应 研制 这 种 参数 的 SF, 发 电机 保护 
断路 器 。 沈 阳 已 研制 出 63kA 产品 (尚未 试 运 
行 )。 

由 “研制 额定 开 断 电流 达 500kV、63kA 
的 SF. 断路 器 。 目 前 世界 上 有 两 种 方案 一 
为 500kV、63kA 单 断 口 ， MARRS. HI 
AZAR]; 另 一 为 500kV、63kA LETH, 
如 ABB, Siemens, Alsthom 公司 等 。 目 前 单 
断口 价格 比 双 断口 产品 价格 贵 50%。 

© 研制 性 能 可 靠 的 操 动机 构 。 操 动机 
构 十 分 重要 ， 运 行 中 全 靠 它 操作 。 根 据 国 际 
大 电网 会 议 对 高 压 断 路 器 可 靠 性 的 调查 ， 断 
路 器 的 操 动机 构 是 故障 最 多 的 组 件 。 如 从 第 
二 次 调查 结果 看 ， 操 动机 构 占 主要 故障 的 
43%, 占 次 要 故障 的 44%。 主 要 的 故障 类 型 
为 “ 拒 合 或 拒 分 ”和 “闭锁 在 打开 或 关 合 位 
置 >。 操 动机 构 有 三 种 , 气动 、 液 压 和 弹 得 机 
构 。 目 前 ,对 液压 和 气动 机 构 , 要 简化 结构 ， 
防止 漏 油 、 漏 气 。 对 于 弹 得 机 构 ， 要 注意 锁 
扣 ， 同 时 防止 运行 特性 的 变化 。 

从 长 远 看 ， 我 国电 力 的 发 展 为 高 压 开 关 
制造 业 带 来 极 好 的 机 遇 ， 而 今年 我 国 全 面 启 
动 城乡 电网 建设 和 改造 ， 这 又 对 高 压 开关 制 
造 业 带 来 干 载 难 办 的 大 好 机 遇 ， 而 所 需 装 备 
均 选 用 国产 化 设备 。 

(=) 全 国 启动 城乡 电网 建设 改造 是 千 
MEH KOLA 

国家 投入 2 500 亿 元 ， 全 面 启动 我 国 城 
乡 电网 的 建设 和 改造 ,以 拉动 国内 经 济 增长 ， 
而 且 所 需 装 备 均 确定 选用 国产 化 设备 。 这 对 
于 我 们 高 压 开关 设备 制造 行业 来 说 ， 将 是 一 


次 千 载 难 才 的 大 好 机 遇 。 利 用 三 年 时 间 ， 将 
对 全 国 2 400 个 县 的 农村 电网 和 280 个 城市 
电网 进行 建设 和 改造 ， 任 务 重 ， 时 间 紧 ， 完 
成 的 投资 规格 大 ， 工 程 量 集中 。 

1. 我 国 城乡 电网 基本 情况 

城乡 电网 是 电网 的 重要 组 成 部 分 ， 是 把 
电力 送 向 广大 农村 和 城市 、 送 回 工 矿 企业 和 
千家 万 户 、 为 国民 经 济 和 社会 提供 供电 服务 
的 重要 基础 设施 ,我 国电 力 工业 经 过 近 50 年 
的 建设 与 发 展 ， 目 前 已 形成 了 280 个 城市 电 
网 和 2 400 个 县 级 农村 电网 ， 有 力 地 支持 了 
农村 和 城市 经 济 与 社会 的 发 展 。 到 1997 年 
底 ， 全 国 已 建成 35kV 及 以 上 的 输 配 电线 路 
64 F km, SHAE 7.7X10kV - A 其 中 城 
乡 电 网 拥有 35~110kV 高 压 配 电 网 输电 线 
路 23 万 km， 变 电容 量 2.3 X10kV > A, 
10kV 及 以 上 中 低压 配 电网 线路 近 300 万 
km, 

2. 城乡 电网 存在 的 问题 

在 电网 方面 ,电网 建设 落后 于 电源 建设 ， 
尤其 是 城乡 电网 不 适应 电力 发 展 的 问题 日 趋 
突出 。 有 电 “ 送 不 进 、 供 不 出 、 用 不 上 ”的 
矛盾 的 充分 暴露 出 来 。 城 乡 电网 薄弱 已 成 为 
电力 发 展 的 瓶颈 。 突 出 表现 在 以 下 几 个 方面 : 

O 城 网 配 电能 力 不 足 ， 严 重 过 负荷 。 
1994~1995 年 长 江 沿 岸 武 汉 、 南 昌 、 南 京 、 上 
海 等 地 50% ~ 60 YAR Ae aes Rs 1997 年 北京 
城 近 郊区 220kV Al 110kV 有 53% 的 变 电 
站 、42. 8% 的 配 电 线路 过 负荷; 天 津 等 城市 
仍 不 得 不 采取 高 峰 限 负荷 或 者 拉 路 限 电 措 
施 。 

D 高 压 网 架 脆 能 ， 配 电网 大 量 设备 陈 
上 归 老 化 ， 供 电 可 靠 性 不 高 。 上 海 、 天 津 、 武 
汉 、 南 京 、 西 安 、 重 庆 等 用 电 历 史 较 久 的 城 
网 中 ， 有 不 少 送 变 电 设 备 已 经 运行 40 年 以 
上 。 上 海 市 中 心 城区 35kV 电缆 1 000 多 
km, 运行 40 年 以 上 的 约 占 28%, 10kV Bree 
BEL) 3 000 台 ， 运 行 40 多 年 以 上 的 约 37%. 
许多 城 网 市 区 中 低压 配 电 网 供电 半径 偏 长 ， 
有 些 中 压 (10kV) HERE 6 一 10km UE, 
KAZI 30km ME, 低压 (380V) 供电 半 
径 达 1km 以 上 ， 农 网 则 更 为 严重 。 

电线 损 率 高 。 目 前 全 国 线 损 率 仍然 很 
高 , 配 电网 损耗 更 大 ,大 约 高 出 综合 线 损 2 个 
百分点 。 农 村 电网 线 损 更 高 ,普遍 在 25% 
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~30% ， 有 的 甚至 更 高 。 现 在 ， 全 国 还 有 近 
20 OOOMV + A 高 耗 能 型 变 压 带 在 运行 ,一些 
城 网 有 50% 左 右 的 高 耗 能 配 电 变 压 需 。 许多 
配 电网 无 功 补 偿 不 足 。 调 节 手 段落 后 ， 全 国 
大 约 缺 6X107kvar 容 性 无 功 , 同时 感性 无 功 
补偿 装置 也 配置 不 足 。 

© 电能 质量 不 合格 的 问题 突出 。 除 少 
数 城市 外 ， 电 压 质 量 仍然 较 低 ， 绽 合 电压 合 
格 率 不 足 93%， 还 有 很 多 10kV 母线 电压 合 
格 率 停留 在 86%~90%; 多 数 配 网 仍 存 在 后 
夜 电 于 偏 高 问题 ,对 绝缘 和 电器 有 不 利 影 啊 ， 

”农村 到 户 电价 高 。 由 于 农 网 体制 不 
I, BERE., RARE AADC. (EF 
户 电价 偏 高 ,一 定 程度 上 制约 了 用 电量 增长 ， 

造成 上 述 这 些 问题 的 原因 是 多 方面 的 : 
首先 是 长 期 以 来 电网 建设 投入 不 足 。 输 配 电 
网 的 建设 相对 于 电源 建设 严重 滞后 ， 比 例 失 
调 ， 电 网 发 展 落后 于 用 电 增 长 ， 其 中 配 电网 
特别 是 农 网 的 发 展 尤其 滞后 , 因为 110kV 以 
下 农 网 建设 没有 资金 来 源 。 欧 、 美 、 日 等 国 
家 一 般 发 电工 程 投 资 与 输电 工程 和 配 电 工程 
投资 比例 大 致 在 1 :0.43 一 0.45 : 0.68 一 
0.7. 我 国 “ 七 五 ”期 间 发 输 配 电工 程 投资 比 
例 大 致 为 1: 0.27 : 0.2,“ 八 五 ”以 来 为 1 : 
0. 26 : 0. 20, 1990 年 至 1997 年 ,新建 线 路 年 
均 增长 率 为 3.9%， 比 用 电 年 均 增 长 率 
9. 98% 少 6 个 百分点 。 相 对 “七 五 ”水 平 ， 
“ 八 五 ”期 间 少 建 35 一 110kV 线路 约 5 万 
km。 这 种 总 量 上 的 过 度 降低 ,使 配 电 网 的 供 
电能 力 严 重 不 足 。 一 般 来 说 ， 电 源 与 电网 的 
投资 比例 以 1 : 1 比较 合理 ， 

其 次 是 城乡 电网 建设 技术 标准 低 。 我 国 
城乡 配 电大 多 数 110kV 及 以 下 的 变电站 、 导 
线 及 结构 ， 包 括 城市 居民 民宅 供电 系统 ， 都 
是 按 70~80 年 代 建 设 标准 建设 成 的 ,有些 至 
今 仍 延 用 。 设计 建设 标准 低 , 变 电 容 载 比 小 ， 
网 络 导线 截面 小 ， 通 道 总 配 电能 力 小 。 改 革 
以 来 ， 特 别 是 “ 八 五 ”以 来 ,城乡 负荷 增长 
很 快 ， 尤 其 是 市 区 负荷 密度 成 十 倍 、 几 十 倍 
增长 ， 需 要 增 容 、 扩 大 供 配 电能 力 。 建 设 标 
” 淮 低 的 另 一 个 例子 是 ， 城 市 居民 面积 每 平方 
米 8~10W 配 线 、 配 表 。 一 套 100m? BEST 
积 ( 相 当 于 两 室 一 厅 房 ) 仅 能 安 半 800 一 
1 000W 的 家 用 电器 , 电表 2. 5A 。 导线 细 , 表 
计 容 量 小 ， 根 本 不 适应 现代 家 电 、 守 调 、 电 
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热水器 等 大 容量 电器 的 需求 ， 大 大 限制 了 用 
电量 ,这 个 问题 十 分 普遍 , 改造 工作 量 大 , At 
京 统计 约 有 164 万 户 居民 住宅 用 电 系 统 急 需 
改造 ， 估 计 用 户 改 造 所 需 资金 60 亿 元 。 

3. 城市 电网 建设 改造 规划 

城市 电网 建设 改造 的 重点 是 ， 要 建设 改 
造 好 深入 城市 用 电 人 负荷 中 心 的 220kV 变 电 
网 络 ，110kV 以 下 配 电 网 ; 居民 户 内 的 配 电 
条 统 。 加 强 各 级 网 络 结构 ， 提 高 整个 城市 有 
效 供电 能 力 ， 适 应 城市 发 展 的 需要 。 从 今年 
起 .将 逐步 启动 全 国 的 直辖 市 、 省 会 城市 和 
地 级 城市 约 280 个 城市 电网 的 建设 与 改造 工 
作 , 力争 到 2000 年 底 完成 ,经 测算 ,完成 280 
个 城市 电网 建设 改造 所 需 的 资金 约 为 1 200 
亿 元 (其 中 资本 金 240 亿 元 ) 1998 年 安排 
173 亿 元 ，1999 年 安排 527 亿 元 ，2000 年 安 
排 500 亿 元 。 

列 入 第 -一 批 城市 电网 建设 与 改造 项 目的 
名 20 个 城市 , 分 别 是 北京 、 上 海 、 苏 州 、 重 
上 大、 天津、 太原、 长治、 阳泉 、 成 都 、 郑 州 、 
西安 . 兰州, 沈阳 、 大 连 、 长春、 哈尔滨 、 呼 
和 将 特 、 包 头 、 乌 海 和 广州 。 计 划 总 投资 
400. 87 亿 元 ， 其 中 资本 金 80. 17 亿 元 , 均 由 
项 目 法 人 以 自 有 资金 筹措 。 

第 一 批 城市 电网 建设 与 改造 项 目 1998 
年 计划 投资 97. 52 亿 元 , 其 中 资本 金 19. 5 亿 
元 ， 其 余 资 金 78. 02 亿 元 ， 分 别 由 开行 、 建 
行 、 了 工行 、 中 行 贷款 和 其 他 投资 解决 


小 “新 建 改建 220kV 变 电站 99 座 , 共 
20 691MY。A。 

D “新建 改建 110kV 变电站 488 Be, 共 
28 125MV +A, 

D 新 建 改建 35kV 变电站 38 E, H 
876MV ° A, 

A) 新 建 改 建 10kV WA 20 650 8. 
4t 5 190MV °» A, 

5 新 建 改造 220kV 线路 1 655. 8km. 
其 中 电缆 112km, 

全 新建 改造 110kV 线路 5 031km, 其 
中 电缆 519. 6km， 断 路 器 356 B. 

D 新建 改造 35kV 线路 243km ， 其 中 
电缆 30km， 汤 路 天 69 台 。 

D 新建 改造 10kV 线路 11 632km, 其 


中 电缆 3 106km, [Brees 4 694 台 。 

© 新 建 改造 380V 线路 22 118km, 

新 增 无 功 容量 5 984Mvar, 

4. 农村 电网 建设 改造 规划 

我 国 农 村 电网 不 仅 网 架 薄 弱 ， 布 局 不 合 
理 ， 供 电 半 径 长 ， 而 且 设 备 老 化 ， 供 电 质 量 
差 , 供电 可 靠 性 低 。 据 1995 年 统计 , 不 合格 
的 高 压 线路 54 万 km， 不 合格 的 低压 线路 有 
132 万 容量 16 700Mvar 。 因 此 ， 农 村 电网 建 
设 改 造势 在 必 行 。 

农村 电网 建设 要 达到 安全 、 优质 、 高效、 
低 耗 的 目标 。 具 体 要 求 为 : 

D 10kV 线路 供电 半径 不 超过 15km, 
低压 线路 供电 半径 不 超过 0. 5km。 改 造 后 的 
农村 电网 高 压 综合 线 损 率 到 10% 以 下 , 低压 
线 损 降 到 12% 以 下 。 

外， 高 耗 能 配 电 变压器 得 到 更 新 改造 。 

© 简陋 变电站 全 部 改造 完毕 。 

D 电压 合格 率 达 到 AAE. 

从 现在 到 2000 ERK, 全 国 2 400 个 县 的 
农村 电网 建设 改造 主要 任务 是 ， 

个 ”调整 网 络 , 建 设 改造 高 压 线路 58 万 
km 低压 线路 150 万 km, 

四 ”安装 无 功 补 偿 电 容 髓 8 500Mvar. 

© ”更 新 改造 高 能 耗 变压器 64. 8 万 台 ， 
容量 520MV“。A。 

由 建设 改造 变电站 4 590 座 。 

© 提高 农村 电 例 自动 化 水 平 。 

实现 上 述 任 务 ， 共 需 投 入 资金 1 300 多 
亿 元 , 其 中 资本 金 为 260 多 元 , 融资 1 040 多 
亿 元 。 

按照 国务 院 的 要 求 ， 农 村 电网 建设 改造 
项 目 安排 ， 在 通过 农村 电网 管理 体制 改革 和 
农 网 改造 以 后 农民 用 电 电 价 可 以 降低 0. 10 
元 的 农 网 ， 也 就 是 说 ， 通 过 改造 电价 下 降 
0. 05 元 。 通 过 改革 再 下 降 0. 05 元 。1998 年 
计划 安排 第 一 批 农 村 电网 建设 与 改造 项 目 投 
资 111. 65 亿 元 , 其 中 资本 金 22. 33 亿 元 由 国 
家 预算 内 专项 资金 (利率 2%， 还 贷 期 10 
年 ) 安排 , 融资 89. 32 亿 元 由 银行 贷款 解决 。 
这 批 项 目 涉 及 17 个 省 共 364 个 县 , 其 中 直 供 
县 207 个 ， 计 划 投 资 60. 4 亿 元 。 需 资本 金 
12. 08 亿 元 ， 由 国家 预算 内 中 央 专 项 资金 安 
排 给 国家 电力 公司 ， 再 由 国家 电力 公司 下 达 
给 有 关 网 、 省 电力 公司 。 熏 售 县 157 个 ， 计 


划 投 资 51. 28 亿 元 , 需 资 本 金 10. 25 亿 元 ,由 
国家 预算 内 地 方 专项 资金 安排 。 根 据 国务 院 
领导 指示 ， 农 村 电网 建设 与 改造 项 目的 融资 
以 农业 银行 贷款 为 主 ， 计 划 安 排 农行 贷款 
82. 16 亿 元 。 开 行 贷款 7. 16 亿 元 。 第 一 批 农 
村 电网 建设 与 改造 的 工作 量 ; 

个 “新 建 改 建 35kV 及 以 下 变电站 650 
座 ， 共 8 700MV ，A。 

Q 新 建 改建 35kV 及 以 下 线路 
10 530km, 

© 新 建 改建 10kV 线路 58 546km, 

由 新 建 改建 低压 线路 104 065km. 

6) 增加 无 功 容量 1 047. 8Mvar。 

© 更 换 高 能 耗 主 变 253 台 ，, 共 
1 130MV 。A。 

O 更 换 高 能 耗 配 恋 67 632 台 , 共计 4 
492MV +A, 

5， 坚 持 技术 进步 ， 实 现 现代 化 

坚持 技术 进步 ， 不 新 促进 和 推动 城乡 电 
网 装备 技术 水 平 的 提高 和 管理 手段 的 现代 
化 。 在 城市 中 心 ， 新 建 变 电站 要 按 无 人 值班 
( 少 人 职守 ) 设计 , 现 有 变电站 进行 改造 , 也 
要 以 建成 无 人 值班 变电站 为 目标 ; 要 加 大 推 
广 采 用 GIS 的 步伐 , 努力 减少 占 地 和 建筑 面 
只 ;， 要 广泛 采用 小 型 化 、 无 油 化 、 绝 缘 化 的 
设备 ， 改 进 无 功 补偿 及 调节 手段 ， 推 行 带电 
作业 和 临时 电源 装置 ， 提 高 安全 水 平 、 电 能 
质量 和 供电 可 靠 率 ; 要 积极 采用 非 晶 合金 材 
料 制 做 的 变压器 和 低 耗 能 金具 、 设 备 ， 降 低 
线 损 ， 提 高 经 济 效益 ; 要 在 大 中 城市 积极 推 
进 电 缆 化 建设 ,要 总 结 今年 洪水 灾害 的 教训 ， 
调整 设计 标准 ， 采 取 工 程 措施 ， 增 强 电网 抵 
御 自 然 灾 害 的 能 力 ， 并 适应 城市 现代 化 环境 
的 要 求 。 要 在 试点 基础 上 推广 以 计算 机 应 用 
为 主要 内 容 的 先进 技术 ,实现 配 电 目 动 化 ,以 
及 形成 负荷 管理 系统 、 地 理 信息 系统 、 设 备 
管理 系统 、 配 电 综合 管理 系统 等 ， 提 高 城乡 
电网 管理 水 平和 劳动 生产 率 ， 使 我 国 城乡 电 
网 步 入 现代 化 管理 的 新 水 平 。 

”城乡 电网 装备 上 ,强调 采用 国产 化 设备 ， 
并 在 使 用 中 进一步 促进 和 推动 国产 设备 质量 
的 提高 。 

生产 企业 应 积极 生产 和 开发 出 城乡 电网 
建设 改造 所 需 的 技术 先进 、 性 能 可 靠 、 自 动 
化 程度 高 、 价 格 合理 、 操 作 方 便 的 新 产品 、 新 
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技术 ,不断 满足 我 国 城乡 电网 现代 化 的 需要 。 

6. 我 国 输 配 电网 结构 及 高 压 开头 

我 国 输 配 电网 大 致 可 分 为 三 部 分 : 城市 
电网 (简称 城 网 ) , 输送 全 国电 力 接近 2/3; 农 
村 电网 (简称 农 网 ), 输送 全 国电 力 不 到 1/3 
强 ; 接触 网 (电气 铁道 用 ), 输送 全 国电 力 不 
到 1%。 

(1) 城市 电网 

城 网 的 特点 是 ， 

D 简化 电压 等 级 。 城 网 将 电压 等 级 划 
分 为 4 个 层次 : 高 压 送 电压 , 大 城市 220kV， 
中 小 城市 110kV ;高 压 配 电压 110kV、63kV、 
35kV; 中 压 配 电 电 压 10kV; 低压 配 电 电压 
380V/220V 。 

以 上 电压 等 级 为 6 个 ,具体 到 每 个 城市 ， 
必须 简化 为 4 个 ， 例 如， 上 海 为 220kV 一 
35kV—10kV—380V/220V, m # dk W A 
220k V —63kV-——10k V—380V/220V. 

”高压 直接 进入 市 区 ,深入 负荷 中 心 。 
电力 有 关 规 程 〈 全 国 供用 电 规 程 ) 规定 ， 几 
送 电 容量 超过 160kV，A,， 或 用 电容 量 超过 
250kW, MÆ EAI, 一 般 160 一 250kV 。 
A 为 6kV, 315kV。A 以 上 一 般 为 10kV。 高 
压 直 接 进 入 市 区 ， 深 入 负荷 中 心 ， 可 以 减少 
线路 损耗 ， 提 高 供电 质量 。 随 着 城市 高 楼 大 
厦 的 崛起 ， 生 活 小 区 的 形成 以 及 生产 的 集团 
化 和 规模 化 ， 需 要 高 压 送 电 给 负荷 中 心 。 有 
关 资 料 显示 ， 如 果 将 电压 等 级 从 380V 提高 
到 万 伏 级 AOV), 可 减少 线路 损耗 60% , 又 
可 减少 用 铜 量 及 总 投资 52%, FRR ABP it 
相当 可 观 。 

© 在 城 网 改造 和 建设 中 ， 椎 行 环 网 供 
电 。 用 电缆 ， 走 地 下 ， 呈 环 路 可 以 减少 供电 
的 中 断 ， 同 时 大 大 减少 了 临时 性 故障 。 

根据 城市 供电 的 特点 ， 对 高 压 开关 提出 
了 如 下 要 求 ， 

O 在 城市 中 心 ， 新 建设 变电站 要 按 无 
MAH CARS) 设计 ， 现 有 变电站 进行 
改造 也 要 以 建成 无 人 值班 变电站 为 目标 。 要 
加 大 推广 采用 封闭 组 合 电器 (GIS) 的 步伐 ， 
努力 减少 占 地 和 建设 面积 。 

GIS 将 诸多 高 压 元 件 既 组 合 义 封闭 ， 利 
用 了 优异 的 SF. 气体 作为 灭 弧 和 绝缘 介 质 ， 
大 大 节省 了 变电站 面积 ， 带 来 巨大 的 综合 交 
益 ， 而 且 随 着 电压 升 高 ， 这 种 综合 效益 更 加 
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显著 。 与 敞开 式 的 相 比 ，110kV 级 GIS 占 地 
面积 约 为 它 的 1/10。220kV RGIS (LAME 
式 的 1/20。 这 对 城市 中 心 非常 有 利 ， 因 为 城 
区 寸土 寸 金 ， 征 地 难 且 费用 昂贵 。 在 110kV 
~220kV 级 又 出 现 三 相 共 简 式 结构 、 它 以 比 
单 相 式 GIS 大 大 减 小 了 占 地 面积 和 体积 。 国 
外 大 量 采 用 GIS, 如 日 本 新 建 变 电站 中 , GIS 
占 50%. 而 三 相 共 简 式 结构 在 国外 公司 中 叉 
占 60% 以 上 。 我国 也 大 力 开发 GIS 产品 , W 
也 开发 至 500kV 级 GIS 产品 ， 但 在 110 一 
220kV 级 ， 主 要 为 分 相 式 结构 ， 更 为 紧凑 的 
三 相 共 简 式 结构 尚 需 大 力 开 发 。 

在 110~220kV 级 ， 国 内 厂家 主要 生产 
压气 式 SF; 断路 器 ， 而 国外 厂家 却 大 力 生产 
技术 经 济 指标 更 先进 的 热膨胀 式 断 路 妖 。 目 
前 有 几 家 合资 公司 (如 北京 ABB 开关 公司 、 
苏州 GEC Alsthom 开关 公司 和 杭州 西门 子 
开关 公司 ) 移 地 生产 国外 公司 的 热膨胀 式 的 
新 路 器 。 

高 压 SF。 断路 器 及 GIS 正在 进行 着 二 
次 技术 革命 ， 从 传统 的 二 次 技术 走向 现代 化 
技术 。 它 使 高 压 开 关 设 备 智 能 化 ， 有 利于 实 
现 无 人 值守 。 

现代 二 次 技术 采用 了 机 电 一 体 化 技术 ， 
它 是 建立 在 微 电 子 技术 、 信 息 传 感 技术 、 计 
算 机 控制 技术 、 伺 服 驱 动 技 术 及 精密 机 械 技 
术 高 度 发 展 之 上 的 综合 技术 。 

机 电 一 体 化 技术 在 开关 设备 中 ， 把 计算 
机 加 入 机 械 系 统 ， 使 开关 系统 有 了 “大 脑 ”， 
再 加 入 “ 传 感 硕 ”采集 信息 ， 用 光纤 传导 信 
息 , 使 之 开关 系统 有 了 “知觉 >， 大 脑 根 据 知 
觉 做 出 判断 与 决定 ， 使 系统 有 了 “智能 ”。 
此 ， 现 代 二 次 技术 使 之 开关 设备 “智能 化 ” 

© PRAT. REY Ee 
器 的 王国 ， 而 城 网 越 来 越 多 地 要 求 用 无 油 断 
路 器 。 油 渐 路 絮 虽 结构 简单 ， 价 格 便宜 ， 但 
容易 发 生火 灾 和 爆炸 ， 且 检修 周期 短 ， 这 不 
仅 对 运行 不 利 旦 检修 费 高 。 在 城 网 的 高 层 建 
筑 中 ， 不 准 使 用 含油 的 电器 ， 包 括 油 浸 变 压 
器 和 油 汤 路 器 。 油 淅 路 右 满 容量 开源 3 次 就 
需 检 修 ， 而 无 油 开 关 如 真空 和 SP, Bree Ar 
容量 操作 次 数 可 达 30~50 次 , 且 不 会 引起 火 
灾 , 一 般 不 会 爆炸 , 更 不 会 引起 继 发 性 故障 。 
这 样 ， 无 油 断 路 器 在 它 服役 期 间 可 不 需 检修 
或 维修 ,因此 无 油 断 路 句 很 适合 城市 的 使 用 。 


为 外 ， 由 于 我 国 城 网 输送 容量 越 来 越 大 ， 如 
额定 电流 不 仅 需要 中 小 参数 还 要 求 3 150A 
和 4 000A 高 参数 。 无 油 断 路 器 参数 可 做 得 
高 ,我国 已 研制 10kV、3150A 一 4000A 的 产 
品 ， 城 网 不 但 要 求 额 定 电流 大 ， 而 且 要 求 得 
路 开 断 电流 大 ， 我 国 无 油 断 路 器 的 额定 短路 
开 断 电流 已 做 到 50kA， 国 外 有 的 已 做 到 
70kA, 

我 国 在 中 压 无 油 化 方面 ， 奉 行 SF, MA 
空 开关 并 驾 齐 驱 发 展 的 方针 ， 在 断路 器 、 重 
合 右 、 分 段 棍 及 接触 器 方面 , 既 有 真空 式 , 又 
有 SF。 式 ， 各 有 特色 。 从 制造 看 ， 真 空 开 关 
的 制造 更 适合 国内 企业 制造 现状 。 因 此 ， 真 
空 开关 生产 和 使 用 量 远 高 于 SF。 开关 产品 ， 
特别 在 10kV 户 内 产品 中 ， 真 空 开关 占 绝 对 
优势 。 而 SFe 开关 在 户外 10kV 特别 在 35kV 
级 很 有 竞争 能 力 。 

REA “AE” E, 加 快 无 油 化 的 进程 。 
据 不 完全 统计 ，1994 年 ， 我 国 无 油 开关 占 
45%， 其 中 真空 产品 占 30%, SF, 产品 占 
15%. 1997 年 , 我 国 已 确立 了 无 油 开关 的 主 
导 地 位 。 据 行业 协会 公布 的 统计 数字 ，1995 
年 无 油 开关 在 10kV 占 70.8%， 而 油 开关 仅 
占 20. 9%; 在 35kV 级 无 油 开 关 占 31.3%, 
油 开 关 占 68. 7%。1996 年 , 无 油 开关 已 占 一 
半 以 上 ， 达 56. 2% ， 油 开关 仅 占 43.8%. 

从 统计 上 看 ,在 10kV 级 ,真空 开关 占 绝 
对 优势 , 如 1995 E, 真空 开关 已 占 62. 4%， 
SF, 开关 占 8.4%; 1996 年 真空 开关 进而 占 
到 69.9%, 而 SF, 开关 上 略 有 增加 , 为 9. 2%, 
从 1996 年 看 ， 真 空 开 关 处 于 绝对 优 热 。 

在 35kV 级 ，1995 年 真空 开关 占 
21.5%, m SF: 占 9.8%; 1996 年 真空 开关 
占 27. 8%, SF。 上 升 到 18.4%。, 应当 指出 , 真 
空 断 路 姨 在 35kV 级 的 增长 还 是 近 二 三 年 的 
事情 ， 还 缺乏 实际 运行 考验 ， 尚 没有 显著 的 
优势 。 

YEA REE. WHEA Fost, [BIB 
式 和 铠 疫 式 。 饮 逆 移 开 式 原先 为 落地 手 车 式 ， 
现 兴起 中 置 手 车 式 结构 。 饮 装 中 置式 柜 是 移 
开 式 馈 闭 柜 的 一 种 最 新 类 型 。 它 相对 于 落地 
手 车 式 ， 将 断路 器 置 于 中 部 。 

(多 ”采用 环 网 电 单元 。 由 于 在 城 网 建设 
的 改造 中 ， 推 行 环 网 供电 ， 于 是 环 网 供电 单 


元 应 运 而 生 ， 环 网 供电 不 像 架 空 线路 ， 临 时 
故障 多 ， 因 此 环 网 供电 容量 较 小 ， 且 不 要 求 
RAKE A, MEARE ACARI 
一 般 的 断路 器 柜 ， 而 是 由 3 个 间隔 组 成 : 一 
个 进 线 间 隔 ， 一 个 出 线 间 隔 ， 还 有 一 个 变 压 
谷 回 路 间隔 。 其 内 用 的 开关 ， 一 般 也 不 是 新 
MA MERARI 

环 网 供电 单元 有 两 种 结构 型 式 ， 一 为 空 
气 绝缘 式 ， 另 一 为 SF 绝缘 式 。 空 气 绝缘 式 
目前 用 得 最 多 ， 配 用 产 气 式 、 压 气 式 和 真空 
TK MTF. SF, 绝缘 式 在 国外 普遍 使 用 , 我 
国 设计 生产 的 HXGN6 型 SF, 环 网 供电 单元 
在 上 海天 灵 开 关 厂 大 量 生产 。 国 内 合资 企业 ， 
如 苏州 阿尔 斯 通 公 司 生 产 的 M24 型 环 网 供 
电 单元 ,北京 ABB 公司 生产 的 RGC 型 、 北 
京 安 瑞 吉 公 司 生 产 的 GA 和 GE 型， 西门 子 
公司 的 8DJ10 型 和 8DH10 型 ，MG 公司 的 
RM6 和 SM6 型 等 环 网 供电 单元 。 

@ 采用 箱 式 变电站 。 由 于 高 压 直接 进 
入 市 区 ， 深 入 负荷 中 心 ， 故 大 用 户 的 供电 方 
式 成 为 高 压 受 电 一 变压器 降 压 一 低压 配 电 这 
样 的 格局 。 这 种 供电 格局 就 是 工厂 制作 的 箱 
式 变电站 (简称 箱 式 站 )。 

箱 式 变电站 不 同 于 常规 化 土建 变电站 ， 
其 主要 特点 为 :变电站 在 制造 厂 完 成 设计 、 制 
造 与 安装 ， 并 完成 其 内 部 电气 接线 ;变电站 
经 过 规定 的 型 式 试验 考核 ， 变 电站 经 过 出 厂 
试验 的 验证 。 

箱 式 站 有 多 种 分 类 方法 ,如 按 安 装 场 所 ， 
分 为 户 内 、 户 外 ; 按 高 压 接线 方式 ， 分 为 终 
端 接线 、 双 电源 接线 和 环 网 接线 ; 按 箱 体 结 
构 ， 分 为 整体 、 分 体 等 。 

进一步 讲 ， 箱 式 变电站 是 一 种 高 压 开关 
设备 、 配 电 变压器 和 低压 配 电 装 置 按 一 定 接 
线 方案 排 成 一 体 的 工厂 预制 户 内 、 户 外 紧凑 
式 配 电 设 备 , 即将 高 压 受 电 、 TEA, 低 
压 配 电 等 功能 有 机 地 组 合 在 一 起 。 箱 式 站 特 
别 适 用 于 城 网 建设 与 改造 ,具有 成 套 性 强 、 体 
积 小 、 占 地 少 、 能 伸 入 负荷 中 心 、 提 高 供电 
质量 、 减少 损耗 、 送 电 周 期 短 、 选 址 灵活 、 对 


环境 适应 性 强 、 安 装 方便 、 运 行 安全 可 车 及 


投资 少 、 见 效 快 等 一 系列 优点 。 

箱 式 站 用 在 市 多， 可 装 在 人 行道 旁 、 绿 
化 区 、 道路 交叉 口 、 生 活 小 区 、 生产 场地 、 房 
屋 建 筑 内 等 。 与 土建 变电站 相 比 ， 箱 式 站 大 
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大 减少 了 土建 费 和 地 皮 费 ， 这 特别 对 市 区 党 
华 地 段 重 要 ， 那 里 寸土 寸 金 。 同 容量 箱 式 站 
的 占 地 面积 仅 为 土建 变电站 所 占 面积 的 1/5 
~ 一 1/10。 同 时 大 大 减少 了 工程 设计 量 和 施工 
量 ,加 之 箱 式 站 可 免除 用 户 申报 基建 项 目 , 减 
少 审 批 手续 ， 做 到 投资 少 ， 见 效 快 。 

Mz, sas MAA. € 
适用 于 城市 公共 配 电 、 高层 建筑 、 住 宅 小 区 
公园 ， 还 适用 于 油田 、 工 矿 企 业 及 施工 场所 
等 。 它 是 继 土建 变电站 之 后 崛起 的 一 种 胃 痢 
的 灾 电 站 .这 种 变电站 已 在 欧美 普遍 使 用 ,在 
我 国 也 为 越 来 越 多 的 用 户 接受 并 受到 青睐 。 

箱 式 站 一 般 为 组 合式 结构 , 即 高 压 室 、 变 
压 器 室 和 低压 室 可 成 “ 目 ” 字 型 或 “ 品 ” 字 
型 布置 。“ 目 ” 字 型 布置 与 “ 品 ” 字 型 相 比 ， 
“ 目 ” 字 型 接线 较为 方便 , 故 大 多 采用 日 字 型 
布置 。 箱 式 站 一 般 用 于 户外 ， 故 要 从 结构 上 
解决 许多 问题 ， 诸 如 要 防 凝 锯 (高 压 开 关 利 
低压 开关 设备 若 表面 出 现 凝 露 ， 会 引起 内 络 
放电 ); 要 防 发 热 (变压器 发 热 ,， 会 引起 出 力 
下 降 ); 要 防腐 蚀 (党 体 在 大 气 中 容易 受到 腐 
ph), BERRA (BAUR, SHRIKE. X 
绝缘 不 利 ); 要 防爆 炸 (万 一 发 生 内 部 故障 电 
弧 , 箱 式 站 应 能 满足 IEC1330《 高 低压 预 闭 式 
变电站 标准 》 规 定 的 6 条 判 据 )。 

(2) 农村 电网 

电力 工业 部 于 1986 年 制订 了 《农村 变 电 
站 模式 方案 》， 提 出 了 发 展 农 网 的 原则 和 方 
回 。 农村 模式 变电站 向 小 型 化 方向 发 展 ， 有 
两 种 模式 方案 :第 一 方案 ( 即 近期 方案 )10kV 
侧 采 用 柱 上 SF, 或 真空 断路 器 和 综合 集 挖 次 
置 , 35kV 侧 使 用 油 或 无 油 断 路 器 ; 第 二 方案 
( 即 远景 规划 ) 10kV 侧 采 用 重合 做 和 分 段 
器 , 而 35kV 侧 采 用 熔断 器 和 负 符 隔离 开关 。 
35kV 变电站 朝 小 型 化 方向 发 展 。 农 村 变 电 
站 应 坚持 “小 容量 、 密 布点 、 短 半径 ”的 原 
则 ， 向 “户外 式 、 小 型 化 、 造 价 低 、 安 全 可 
靠 、 技 术 先 进 ” 的 方向 发 展 。 农 网 对 高 压 开 

D 户外 式 。 根 据 农 网 特点 ， 高 压 开 关 
为 户外 式 ， 这 就 要 求 要 解决 外 绝缘 问题 ， 如 
SF, 斯 路 器 或 重合 器 、 分 段 器 , 用 SF 气体 既 
灭 弧 又 绝缘 ， 而 真空 断路 器 或 重合 器 、 分 段 
器 用 真空 灭 弧 ,外 绝缘 用 油 、SFs 气体 或 发 泡 
翔 料 等 。 它 不 需 建造 厂房 ， 可 节约 面积 和 阁 
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四 “小 容量 。 农 网 用 断路 器 的 容量 远 低 
平 户 内 断路 器 ， 一 般 额 定 短路 开 断 电流 为 
6. 3 一 5KA ,高 者 为 12. 5 一 16kA , 而 同 级 户 内 
bere 28 Oy] Bl] 31. 5 一 50kA。 

© “小 型 化 . 农 网 产品 多 装 在 户外 柱 上 ， 
要 求 结 构 紧 凑 、 人 性 能 好 、 可 靠 性 高 、 环 境 适 
应 性 强 。 如 户外 柱 上 SF, 断路 器 ， 为 三 相 共 
HR, RAEI. 结构 简单 、 体 积 小 、 
寿命 长 。 又 如 真空 断路 器 ， 亦 采用 三 相 共 箱 
ck. EZKI, FFA SF, 气 或 油 绝缘 。 

D ”实现 无 人 值班 和 远 动 自动 化 。 农 网 
在 35kV 侧 改 户外 断路 器 为 跌落 式 熔 断 生 十 
负荷 隔离 开关 , 全 部 设备 装 在 柱 上 , 在 10kV 
侧 , 将 采用 重合 器 和 分 段 器 , 也 装 在 柱 上 。 所 
请 重合 器 是 指 具 有 多 次 重合 功能 和 目 具 功能 
的 断路 器 .一 般 断 路 器 具有 一 次 重合 功能 ,而 
重合 器 具有 多 次 重合 功能 ， 能 更 为 有 效 地 排 
除 临 时 性 故障 。 自 具 功 能 是 指 两 方面 ， 一 方 
面 指 它 自 带 控制 和 操作 电源 ,如 高 效 锂电 池 。 
男方 面 指 它 的 操作 不 受 外 和 继 电 控制 ， 员 
是 由 微 处 理 器 控制 ， 微 处 理 器 按 事先 编 好 的 
程序 指挥 重合 器 动作 ， 所 谓 分 段 器 是 指 具 有 
ERAT., 一 般 由 切 负 荷 火 弧 
宗 和 隔离 闸 刀 组 成 。 它 具有 记忆 功能 和 识别 
功能 ,可 在 重合 器 或 断路 途 分 靳 的 情况 下 , 目 
动 隔离 永久 性 故障 线路 区 上 段 。 

农 网 用 高 压 开 关 要 淘汰 多 油 和 少 油 产 
外 来 用 SP 于 
和 真空 产品 ， 凡 是 有 真空 产品 的 也 有 SF, 产 


C] HH， 





4 h. 


在 35kV 级 ， 有 户外 真空 产品 也 有 SF; 
Poh. SE, 产品 中 又 有 分 相 落 地 缸 式 和 私 柱 
R. 其 中 LW8 型 产品 开发 最 早 , PORK A 
Bil”. 年 产 LW8 4 SF; 斯 路 套 约 为 1 500 
台 , 而 泰安 高 压 开 关 厂 生产 量 达 1 200 台 , 产 
HRK. 

在 10kV 级 , 也 有 真空 产品 , 如 ZW 一 10 
型 户外 真空 断路 器 ， 有 几 家 厂 生 产 ， 其 中 于 
波 耐 吉 人 公司、 信阳 高 压 开关 厂 生 产量 较 大 .还 
Ay SE, 断路 器 ， 如 LW3 一 10 型 SF; Breese. 
其 开 断 电流 做 到 16kA。 此 产品 开发 于 80 年 
N 几经 改进 , 性 能 良好 。 全 国 年 产 约 1 000 

， 其 中 获 嘉 协力 电器 公司 不 断 作 改进 ， 其 











产值 约 占 全 国 的 40%。 最 近 国 内 又 开发 出 干 
式 ZW[ 型 真空 断路 器 , 用 真空 灭 缴 , 而 用 空 
气 绝缘 ， 内 装 防 潮 剂 。 此 产品 做 到 12kV、 
630A, 20kA 水 平 。 在 重合 需 方 面 ， 开 发 有 
YCW1—10 型 液压 式 自 动 重合 器 .CHW 一 10 
型 SF 自动 重合 器 等 。 在 分 段 器 方面 ， 开 发 
有 FYW1 一 10 型 液压 式 自 动 分 段 上 器、 
FDW 一 10 型 SF; 自动 分 段 器 。 西 安 前 进 电器 
公司 引进 日 本 东芝 公司 技术 开发 了 VSP5 型 
柱 上 真空 自动 配 电 开 关 。 

农 网 建设 改造 的 变电站 为 4 590 BB A 
3 000 Æ (2/3) 采用 远景 模式 , 则 以 10kV i 
出 线 为 6 回 线 ， 每 回 线 配 -一 台 重 合 器 、 三 人 台 
分 段 器 计 , 平均 一 年 需要 重合 般 3 600 人 台 ,分 
段 器 10 800 台 。 因 此 ,10kV 重合 器 和 分 段 器 
Hise) Ral, RCA RAAT R K. 


、 外 部 环境 条 件 对 高 压 开 关 选 用 的 影响 


外 部 环境 条 件 对 高 压 开 关 选 用 的 影响 具 
体 到 我 国 ， 包 括 高 压 开 关 设 备 受 气候 、 地 震 
等 因素 的 影响 ， 高 压 SF, 开关 设备 还 受 温室 
效应 的 限制 。 

(一 ) 地 理 和 气候 的 影响 

EWE RIM). 气候 条 件 各 异 。 有 高 原 、 
高 寒 、 高 湿 、 重 污秽 区 等 。 这 些 环境 条 件 对 
高 压 开关 外 绝缘 很 不 利 。 例 如 一 般 开 关 规 定 
用 于 海拔 不 超过 1 000m 轻 污秽 区 ， 若 海拔 
在 1 000m UE, 或 重 污秽 区 等 , 都 会 使 绝缘 
强度 下 降 ， 本 此 要 采取 加 强 绝缘 措施 ， 如 采 
用 大 息 距 绝缘 子 等 。 因 此 ， 高 压 开关 被 分 成 
一 般 型 和 增强 型 .用 户 在 选用 高 压 开 关 时 ,要 
充分 考虑 当地 的 地 理 和 气候 条 件 。 我 国 许 多 
地 方 污秽 严重 ， 污 秽 又 分 成 工业 污秽 和 盐 雾 
污 秘 ， 沿 海地 区 属 趟 筋 污 移 ， 因 此 标准 中 规 
定 要 对 高 压 开关 作 污 移 试验 ， 以 便 产 品 能 耐 
受 这 种 污秽 ， 不 致 因 绝 缘 强 度 下 降 而 引起 外 
内 。 同 样 地 ， 高 宕 和 高 湿 对 高 压 开 关 也 有 很 
Kei, MBER, SF, 气体 会 液化 ， 
从 而 失去 灭 弧 和 绝缘 能 力 ， 密 封 图 在 高 寒 地 
区 容易 硬化 和 发 脆 ， 失 去 弹性 和 密封 性 。 高 
守 地 区 的 冰雪 对 高 压 开关 的 绝缘 也 有 很 大 影 
响 ， 厚 的 冰雪 也 会 使 高 压 开 关 【〔 如 隔离 开 
K) 打 不 开 ， 因 而 要 做 破冰 试验 。 

总 的 来 说 ， 用 于 这 些 特殊 气候 和 地 理 条 


件 的 高 压 开关 ， 必 须 在 结构 和 绝缘 十 采 取 专 
门 的 措施 ， 方 能 适应 这 种 运行 条 件 。 

(二 ) 地 震 的 影 啊 

我 国 国土 占 全 球 陆 地 总 面积 的 1/15，, 而 
全 球 陆 地 7 级 以 上 强 震 却 有 1/3 发 生 在 我 
国 。 本 志 纪 全 球 因 地 震 死 亡 的 人 数 中 ， 我 国 
就 占 53% ,而且 40%% 以 上 国土 处 于 7 级 以 上 
地 震 列 度 区 。 因 此 ， 我 国 是 一 个 多 地 震 的 国 
家 。 

高 压 断 路 器 从 结构 上 可 分 为 资 柱 式 和 镀 
式 两 种 。 瓷 柱 式 因 重 心 高 而 抗震 能 力 差 。 现 
公认 饶 式 断路 器 可 抗 0.7g (g 为 重力 加 速 
度 ) 地 震 ， 并 已 制 出 抗震 1. 0g HUTS 
at. BEIM STR. PTDL 
震 0. 5g。 欧 洲 在 地 理 上 地 震 不 活跃 ， 人 们 对 
地 震 考 虑 很 少 。 从 抗震 角度 讲 ， 盗 柱 式 断 路 
器 适用 于 地 震 不 活跃 的 欧洲 区 ,而 太平 洋 区 、 
马来西亚 区 .日 本 和 我 国都 是 地 震 易 发 生 区 。 
在 这 一 地 区 , 使 用 铅 式 断路 器 为 宜 。1976 年 
我 国 唐山 发 生 大 地 震 ， 陡 河 电厂 的 主 变 压 毅 
脱离 主 轨道 500mm, 220kV ZY TER aS Al he 
离开 关 均 但 破坏 , 而 装 设 的 6 台 220kV REIK 
SF; Bree ae AIA ICSE. 

Be HB SPR ATE, DTPA aby ee REO 
增高 ， 这 样 重心 越 高 ， 抗 震 性 也 就 更 差 。 因 
此 装 设 哪 种 断路 器 ,要 考虑 那里 的 地 震 情 况 。 
从 抗震 角度 讲 ， 应 尽量 使 用 护 式 断路 兹 和 
GIS, 这 要 看 那里 地 震 活 动情 况 。 这 次 在 北京 
国际 展览 馆 ， 看 到 杭州 西门 子 开发 公司 也 根 
据 中 国 国情 ， 展 出 了 负 式 高 压 断 路 需 。 

(=) SF, 气体 与 温室 效应 

MAR, SE, 气体 一 统 高 压 、 超 高 压 及 特 高 
FE. FE PRK, SF; SRB RIFT 
癌 前 发 展 。 然 而 SFs 气体 染指 温室 效应 ， 被 
列 为 6 种 被 限制 气体 之 一 。 因 此 要 设法 减少 
SF, 气体 的 使 用 量 和 排放 量 。 

温室 效应 直接 威胁 着 人 类 的 生存 。 而 温 
室 效应 是 由 人 类 自身 在 工业 化 过 程 中 排放 的 
温室 气体 造成 的 。 温 室 效 应 使 全 球 变 暧 ， 地 
球 升 温 ， 将 给 人 类 带 来 极 大 的 灾难 ， 引 起 全 

在 1997 年 通过 的 全 球 变 暖 京都 议 订 书 
F, CO, 等 6 种 气体 列 为 受 限 制 的 温室 气 
体 。 其 中 CO, 是 造成 温室 病 的 主要 元 凶 。 除 
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CO, 气体 外 ， 还 包括 其 他 气体 ， 如 SFs 气体 
等 


根据 国际 电工 委员 会 (IEC1634) 技术 报 
ty (1995) 的 研究 ， 单 个 SF, 分 子 对 温室 效 
应 的 影响 是 CO, 的 25 000 倍 。 但 SF, 气体 的 
排放 量 少 。CO,， 每 年 排放 量 约 200 亿 t, ALA 
SF, 气体 排放 量 为 5 000t， 再 加 上 它 影响 的 
25 000 倍 , 其 影 啊 相 当 于 CO,1. 25 亿 +。 前 者 
200 {Z t, 后 者 1.25 亿 t, 故 在 6 种 温室 气体 
H, SEs 的 影响 最 小 。 

尽管 SF 气体 对 温室 效应 影响 很 小 ， 但 
它 被 列 为 温室 效应 气体 本 身 ， 却 引起 电力 部 


门 的 关注 。 全 球 每 年 生产 SF, 气体 8 000t , 其 
中 80% 用 于 电力 工业 , 主要 用 于 断路 器 使 用 
场合 。 

当前 的 任务 主要 是 减少 SFe 气体 的 排放 
H. 为 此 需 作出 如 下 努力 : 中 减少 排放 量 , 改 
进 高 奈 设 备 质量 并 消除 泄漏 ， 逐步 更 换 漏 气 
的 老 设备 ;改进 安排 和 储存 方法 ;处 理 好 用 
过 的 气体 。@) 减 少 使 用 量 ， 制 造 厂家 应 使 设 
备 更 加 紧凑 ,并 研制 在 寿命 期 间 密 封 的 设备 ; 
OR SF; 气体 ， 即 在 那些 可 能 的 地 主 用 混 
合 气体 或 其 他 气体 取代 SF, 气体 。 


提高 电网 改造 中 的 技术 含量 


当前 我 国 城乡 电网 已 满足 不 了 用 电量 日 
仍 增 长 的 需要 。 主 要 原因 是 电网 结构 不 合理 ; 
网 架 薄 弱 、 缺 乏 调节 能 力 和 调节 管理 手段 , 造 
成 事故 率 高 ， 供 电 质量 差 ， 线 损 率 过 高 。 

此 次 城乡 电网 改造 需要 重点 解决 这 些 问 
题 。 把 电网 改建 成 结构 合理 、 装 备 恨 好 、 管 
理科 学 和 技术 含量 高 的 安全 经 济 型 电网 。 


一 、 安 全 经 济 型 电网 与 技术 含量 


L 安全 经 济 型 电网 的 内 痕 

安全 经 济 型 电网 的 内 独 是 : 当 电 网 投入 
运行 中 ， 通 过 电网 安全 经 济 调度 ， 在 满足 供 
电量 需要 ， 提 高 供电 可 靠 性 和 保证 供电 质量 
的 前 提 下 ， 最 大 限度 地 降低 电网 线 损 ， 实 施 
电网 的 安全 、 优质 、 高 效 及 低 耗 的 运行 目标 。 
因此 ， 依 靠 科技 进步 、 提 高 电网 改道 中 的 技 
术 含 量 是 改建 成 安全 经 济 型 电网 的 唯一 出 
路 。 这 是 因为 ， 只 有 技术 含量 高 的 电网 才能 
适应 于 电网 的 安全 经 济 调度 ， 是 实施 电网 安 
全 经 济 运 行 的 基础 。 

2. 电网 结构 中 的 技术 含量 

这 次 城乡 电网 改造 中 投入 了 大 量 的 资 
金 。 因 此 ， 不 仅 在 供电 设备 能 力 、 供 电 安 全 
可 靠 性 、 供 电 质 量 及 降低 线 损 上 要 有 晤 的 增 
长 ， 同 时 还 必须 依靠 先进 技术 使 电网 结构 产 
ESAT KBR, APR Ea AR E 
的 提高 。 

提高 电网 改造 中 的 技术 含量 是 在 不 增加 
电网 改造 投资 和 充分 利用 现 有 电网 改造 资金 
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的 基础 上 ， 充 分 利用 高 新 技术 ， 运 用 软件 的 
定量 化 计算 ,对 老 昌 设备 的 淘汰 要 劣 中 汰 劣 ; 
选用 新 型 电气 设备 中 要 坚持 技术 进步 和 优 中 
选 优 ; 根据 城 网 和 农 网 负载 分 布 的 特点 ， 既 
要 调整 变 压 表 运行 位 置 与 其 供电 线路 实现 优 
化 组 合 ， 又 要 根据 电网 中 变 压 带 与 供电 线路 
的 合理 分 布 状况 提高 负载 的 调解 能 力 和 优化 
运行 方式 。 总 之 ， 由 于 电力 行业 是 技术 密集 
型 行业 ， 在 城乡 电网 改造 中 应 贯彻 “科教 兴 
电 ” 方 针 ， 依 乔 科 技 进 步 和 推广 以 计算 机 应 
用 为 主要 内 容 的 先进 技术 ， 提 高 电网 安全 经 
济 供电 的 管理 水 平 。 具 体 地 说 ， 在 城乡 电网 
建设 和 改造 过 程 中 要 充分 利用 电网 改造 节 电 
技术 及 相关 软件 ， 优 化 调整 城乡 电网 结构 和 
提高 电网 结构 中 的 技术 含量 。 

提高 电网 改造 技术 含量 过 程 中 ， 也 就 是 
对 电网 改造 设计 方案 和 设备 选择 进行 择优 汰 
劣 的 过 程 。 所 以 ， 应 避免 电网 改造 中 的 盲目 
投资 、 重 复 建 设 、 劣 质 工 程 和 劣质 设备 等 。 

当今 电网 改造 正 处 于 世纪 之 交 ， 已 步 入 
到 知识 经 济 时代 。 因 此 ， 城 乡 电网 改造 必须 
充分 利用 人 才 的 智力 资源 ， 推 广 应 用 高 新 技 
术 ， 以 提高 电网 改造 中 的 智力 含量 一 一 技术 
含量 ， 力 争 把 全 部 城乡 电网 都 改建 成 技术 含 
量 高 的 安全 经 济 型 电网 。 


二 、 电 网 改造 中 节 电 降 耗 的 技术 含量 


通过 城乡 电网 改造 ， 要 大 幅度 地 提高 电 
网 的 经 济 效 益 。 因 此 降低 线 损 是 电网 改造 中 


的 一 个 重要 目标 。 

电网 改造 中 必然 会 对 老 旧 的 高 能 耗 变 压 
器 进行 淘汰 ， 更 换 高 效 节 能 型 变压器 ， 电力 
线路 改造 中 增 大 线路 导线 的 截面 ;增加 电容 
器 的 无 功 补偿 量 等 。 这 些 是 属于 利用 电网 改 
造 资金 ， 增 加 电网 改造 中 物质 含量 所 带 来 节 
电 降 耗 在 “ 量 ” 上 增长 的 效益 。 本 文 重点 论 
述 在 不 增加 电网 改造 投资 和 充分 利用 现 有 电 
网 改造 资金 的 基础 上 ， 推 广 应 用 电网 改造 节 
能 技术 ， 提 高 电网 改造 中 的 技术 含量 ， 促 使 
电网 改造 中 的 节 电 降 耗 产生 “ 质 ”的 飞 路 ,为 
电网 投入 运行 后 的 电网 经 济 调度 和 电网 经 济 
运行 葛 定 良好 的 基础 。 

由 于 电网 的 线 损 主要 是 变压器 损 耗 与 电 
力 线路 损耗 ， 所 以 电网 改造 的 节 电 降 耗 ， 也 
就 是 对 电网 中 所 有 的 变压器 和 电力 线路 进行 
择优 选择 和 优化 组 合 。 因 此 ， 在 电网 运行 中 
变压器 及 其 供电 系统 的 经 济 运行 是 电网 改造 
节 电 技 术 实施 的 目标 。 电 网 改造 节 电 技术 的 
主要 范畴 涉及 方方面面 。 

1. 老 昌 变压器 更 新 的 节 电 降 耗 

(1) 在 电网 改造 中 对 老 旧 变压器 不 要 一 
律 更 新 淘汰 ， 如 备用 变压器 (包括 特殊 贮 
备 ) 不 应 更 新 淘汰 。 这 是 因为 备用 变压器 为 
保证 安全 供电 ， 只 有 在 运行 变压器 故障 和 检 
修 时 才 投入 运行 。 每 年 运行 时 间 很 短 ， 更 新 
资金 30 年 不 能 收回 。 注 意 要 把 老 昌 变压器 中 
的 劣 中 之 优 留 下 做 备用 和 特殊 贮备 。 

(2) 在 多 台 老 旧 变压器 淘汰 中 要 劣 中 汰 
劣 ， 通 过 定量 计算 更 换 掉 损 耗 最 大 的 老 旧 变 
压 器 ， 即 淘汰 技术 特性 最 劣 者 。 

(3) 通过 定量 计算 对 老 昌 变压器 更 新 投 
资 收回 期 进行 优化 选择 。 

2. 新 型 变压器 选 型 的 节 电 降 耗 

(1) 在 新 型 变压器 选 型 中 不 要 一 刀 切 地 
全 部 选择 技术 特性 最 优 者 一 效率 最 高 的 变 
压 器 。 这 是 因为 效率 最 高 变压器 购置 费用 过 
高 ， 对 电网 中 短期 运行 如 季节 性 负荷 ) 的 
变压器 ， 长 期 不 能 收回 投资 。 电 网 改造 中 既 
要 选择 一 定数 量 新 型 变压器 中 的 优 中 之 优 
者 ， 又 要 选择 变压器 中 优 中 之 良 者 。 

(2) 对 相同 容量 不 同型 号 的 新 型 变压器 
选 型 ， 要 根据 节 电 降 耗 的 效果 和 投资 收回 期 
综合 考虑 优化 选择 。 

(3) 根据 定量 计算 节 电 效果 与 投资 回收 





期 ， 对 变压器 经 济 容量 进行 优化 选择 。 

3. 单 台 变压器 运行 的 节 电 降 耗 

(1) 在 电网 改造 中 对 单 台 运行 的 变 压 
器 ， 应 通过 定量 计算 按 工 况 负 载 和 预计 负载 
的 大 小 ， 优 选 高 效 运行 区 间 的 变压器 。 

(2) 通过 科学 判定 的 “大 马 拉 小 车 ”的 变 
压 器 ， 更 换 小 容量 变压器 时 ， 必 须 通过 定量 
计算 ， 才 能 确定 是 否 节 电 ， 并 优选 节 电 效 果 
大 的 变 压 髓 进行 更 换 。 

(3) 对 负载 波动 大 的 单 台 运行 变压器 ， 
应 通过 定量 计算 ， 增 设 节 电 效 果 好 的 小 容量 
变压器 ， 在 小 负载 时 运行 。 

4. 变压器 运行 位 置 的 优化 选择 

(1) 按 系统 工程 的 方法 优化 ， 在 电网 中 
技术 特性 优 、 良 、 劣 的 变压器 应 并 存 ， DE 
电网 中 长 期 运行 变压器 选 技术 特性 优 考 ， 短 
期 运行 变压器 选 技 术 特 性 良 者 ， 备 用 和 特殊 
贮备 变压器 选 技术 特性 劣 〈 老 旧 变 压 器 ) 中 
之 优 者 ; 电网 远 处 供电 (线路 电阻 大 ) 变 
压 器 选 技术 特性 优 者 ， 电 网 中 心 和 近 处 供电 
(线路 电阻 小 ) 变压器 选 技术 特性 良 者 ; @ 长 
期 稳定 大 负载 变压器 选 技术 特性 优 者 ， 负 和 载 
小 和 负载 波动 大 的 变压器 选 技术 特性 良 
者 。 

(2) 变压器 安装 位 置 应 尽量 选择 在 通风 
良好 、 不 受 日 光 晒 和 环境 温度 低 处 ， 因 环境 
温度 的 降低 就 是 变压器 运行 温度 的 降低 。 变 
压 器 运行 温度 每 降低 1C ， 则 变压器 损耗 下 
降 0. 325%, 

对 负载 波动 大 (如 季节 性 负载 ) 的 变 配 
电 所 ， 应 装 设 2 台 不 等 容量 的 变压器 ， 其 中 
长 期 运行 变压器 选择 技术 特性 优 者 ， 短 期 运 
行 变压器 选择 技术 特性 良 者 。 

5. 变压器 运行 位 置 调 整 的 节 电 降 耗 

(1) 按 电网 中 变压器 总 损耗 最 小 的 原 
则 ， 对 变压器 运行 位 置 调 整 实施 优化 组 合 。 

(2) 在 电网 改造 中 对 新 购置 技术 特性 优 
的 变压器 , 不 要 长 期 闲置 , 早日 投入 运行 ,以 
代替 电网 中 技术 特性 劣 的 变压器 。 

(3) 通过 定量 计算 ， 调 整 电 网 中 有 备用 
变压器 的 变 配 电 所 间 技 术 特 性 差异 大 的 变 压 
器 。 仿 技术 特性 优 的 运行 ， 技 术 特 性 劣 的 备 
用 。 

6. 变压器 与 其 供电 线路 的 优化 组 合 

(1) 按 电网 总 损耗 最 小 的 原则 ， 通 过 定 
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供电 线路 实现 优化 组 合 。 

(2) 对 一 用 一 备 的 变 压 筑 线路 组 ， 通 过 
变压器 运行 位 置 的 调整 ， 使 技术 特性 优 的 弯 
压 器 与 电阻 小 的 电力 线路 实现 优化 组 合 ， 

7. 变压器 经 济 负载 系数 与 变压器 “大 轧 
拉 小 车 ”的 科学 判定 

(1) 在 电网 改造 中 ,运用 变 压 需 经 济 人 外 
载 系 数 的 定量 计算 ， 扭 转 长 期 以 来 习惯 认为 
变压器 负载 率 75% (接近 满载 ) 和 50% 效 率 
最 高 的 陈旧 观念 和 习惯 做 法 。 

(2) 在 电网 改造 中 运用 对 变压器 “大 马 
拉 小 车 ”的 科学 判定 , 扭转 长 期 以 来 按 30% 
负载 率 一 刀 切 的 确定 “大 马 拉 小 车 ”的 错误 
做 法 。 

(3) ABER SBIR IR RY) E ah 
必须 通过 定量 计算 和 科学 判定 是 否 “ 大 马 拉 
小 车 ”， 更 换 小 容量 变压器 是 否 节 电 。 

8. 无 功 补 偿 的 节 电 降 耗 

(1) 定量 计算 出 变 电 所 和 电力 线路 无 功 
补偿 的 节 电 系数 、 无 功 补偿 系数 、 经 济 效益 
系数 及 提高 变 压 间 与 电力 线路 的 利用 率 ， 并 
计算 出 补偿 节 电 效果 和 电容 句 投 资 收 辐 
HH. 

C2) 由 于 无 功 补偿 的 效果 与 供电 点 的 电 
阻 成 正比 ， 与 负载 平方 成 正比 ， 与 电压 平方 
成 反比 , 功率 因数 越 低 节 电 效 果 越 大 。 因 此、 
为 提高 电容 器 投资 的 效益 : 功率 因数 低 的 
大 容量 用 电 设 备 应 就 地 补偿 ， 负载 波动 大 
的 用 电 设 备 应 选择 无 功 自 动 补偿 ，3 对 AA 
不 平衡 负载 应 选择 相 控 式 无 功 补偿 。 

9. 电网 改造 中 电力 线路 的 节 电 降 耗 

(1) 按 经 济 电流 密度 选择 导线 截面 并 合 
理 地 确定 供电 半径 。 

(2) 在 电网 改造 中 尽量 采取 环 状 供电 网 
和 双 回 线路 供电 环境 ， 使 其 运行 方式 灵活 ， 

(3) 城市 民用 电线 路 应 采取 三 相 站 线 
制 ， 不 应 采取 单 相 二 线 制 供电 方式 ， 

10. 电网 改造 中 应 防止 线 损 增 大 

(1) 避免 电力 线路 交错 重合 和 过 回 傣 


电 。 
降 压 次 数 . 

(3) 简化 电压 等 级 并 淘汰 非 标准 电压 等 
级 。 
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三 、 典 型 实例 计算 


在 电网 改造 设计 中 选择 新 型 变压器 的 容 
量 ， 不 仅 应 考虑 到 变压器 容量 的 利用 率 ， 同 
时 更 应 考虑 变压器 运行 的 效率 ， 既 根据 设计 
负载 来 优选 变压器 容量 ,使 变 夺 可 运行 时 的 
有 功 损耗 和 无 功 消耗 最 低 。 在 设计 中 按 变 压 
侣 容量 利用 率 和 按 经 济 运行 选取 变 压 胡 容 量 
时 , 所 得 的 结果 往往 是 不 一 致 的 。 一 般 来 说 . 
按 变 压 器 容量 利用 率 选 择 的 容量 要 小 一 些 ， 
而 按 经 济 运 行 选择 的 容量 要 大 一 些 。 对 出 现 
的 处 于 必须 全 面 考虑 ， 权 衡 利 闵 后 确定 。 确 
是 的 原则 是 :如 按 经 济 运行 选择 的 变 压 硕 容 
电大 ， 这 样 就 增加 了 变压器 的 投 吹 ， 但 却 减 
少 无 功 消耗 和 有 功 损失 ， 也 相应 地 减少 了 
申 容器 的 投资 和 万 约 了 电费 。 最 后 计算 出 由 

PERAR HEIA. R DITE SE HA EN 
全 限 ， 并 计算 出 当 没 资 收 同 后 ， 变 夺回 在 寿 
命 湖 内 ， 由 十 容量 增 大 的 节 电 效果 和 经 济 效 


fat 





例如 某 城 网 变 电 所 平均 负载 1 682kW, 
功率 因数 0. 9, 年 最 大 负载 功率 2 185kW , 年 
运行 小 时 数 取 350X 24h==8 400h, REE 
Ay 35/10kV., 

变 压 需 基准 容量 的 选择 

Ys A? ASV A 

， 从 满足 负载 的 需要 选用 2 500kV 

Lea 

ee a a 

PHIL RAE”, 可 以 配合 计算 进行 优 

i. 软件 -的 主要 特点 是 : 不 用 投资 ， 在 保 
汗 电 网 安全 运行 和 满足 供电 量 的 基础 上 ， 充 
分 利用 现 有 设备 ， 运 用 优选 变 压 老 及 供电 线 
路 的 经 济 运行 方式 、 负 载 经 济 调度 、 变 压 顺 
与 在 供 电线 路 运行 位 置 的 优化 组 合 、 老 旧 恋 
庄 各 更 新 的 择优 化 、 变压器 经 济 负 载 系 数 及 

大 马 拉 小 车 ” 的 科学 判定 等 技术 措施 , 最 大 
限度 地 降低 变压器 与 其 供电 线路 的 有 功 和 无 
TH FARE .根据 该 软件 的 优化 计算 ,应 优选 
5 OUOKV © A 变 压 才 为 宜 。 这 是 因为 5 000kV 
* A 变 压 吕 投资 收回 后 在 寿命 期 内 总 的 节 电 
效果 最 大 , 总 的 经 济 效益 最 好 .。 由 此 可 见 ,在 
电网 改造 中 按 经 济 容量 来 选择 变 压 硕 ， 必 须 
把 变 扩 器 容量 适当 地 增 大 ， 本 例 变 压铸 总 容 








量 增加 了 一 倍 。 这 不 仅 使 电网 线 损 降 低 ， 同 
时 增 大 了 容 载 比 , 提 高 了 安全 供电 可 靠 性 ,并 
有 利于 以 后 电网 中 增加 负载 的 需要 。 所 以 按 
经 济 容 量 优选 变 压 吉 常常 是 一 举 多 得 。 

综 上 所 述 , 提 高 电网 改造 中 的 技术 含量 ， 


“安全 经 济 型 电网 ”。 从 而 为 国民 经 济 快速 发 
展 和 人 民生 活水 平 提高 提供 优质 能 源 ， 并 为 
电力 行业 人 刨 造 经 济 效益 。 因 此 ， 这 是 具体 贯 
彻 全 国电 力 公司 提 出 的 “科教 兴 电 ”方针 的 
重要 途径 。 


就 是 运用 知识 经 济 把 全 国 城乡 电网 都 改造 成 GARWA: HRE 
21 世纪 的 高 电压 新 技术 
辽宁 电力 科学 研究 院 ” 苑 群 
当前 ， 国 际 上 跨国 电网 的 互联 已 日 益 普 KEF 1985 年 建立 1 150kV 特 高 压 输电 
遍 ， 因 为 各 国都 在 设法 获得 如 下 联网 效益 : 线路 并 投入 商业 性 运行 ,积累 了 近 10 年 的 运 


QD 实现 发 电容 量 配置 多 样 化 , 以 满足 电 
JAHH ae HBAS HY te EE 

D 充分 利用 其 他 地 区 的 多 余 容 量 。 

© 使 发 电能 源 避 免 增 加 新 容量 。 

D 利用 各 地 区 负 答 曲线 不 间 , 获取 联网 
效益 ; 

© 对 国内 和 边界 之 间 的 污染 加 以 管理 。 

目前 ， 多 国 战略 正在 逐步 替代 国 与 国之 
间 的 双边 协议 ， 至 少 是 在 考虑 之 中 。 在 此 基 
础 上 ,电力 市 场 正在 开放 到 商品 贸易 的 程度 。 
这 两 种 趋势 均 对 电网 如 何 管理 和 运行 产生 明 
显 的 影响 。 在 欧洲 有 五 大 互联 系统 ， 即 西欧 
电网 、 东 欧 和 俄国 电网 、 中欧 和 东欧 电网 、 中 
部 电网 oe. AE. KoA AA) 及 
北欧 电力 合作 组 织 。 同 时 ， 相 应 的 设备 正在 
发 展 之 中 。 中 国电 网 也 在 开始 进行 联网 工作 ， 
基本 形成 南 、 北 两 大 电网 。21 世纪 将 开展 联 
网 的 实施 工作 ， 其 中 包括 设备 和 设备 检测 维 
护 工作 的 开展 ， 同 时 进行 法 规制 定 等 。 

中 国 将 以 500kV 作为 主 网 , EE E] 
1 000kV 发 展 。 背 靠背 的 高 压 直 流 换 流 站 将 
作为 大 电网 互联 输电 的 中 转 站 ,柔性 输电 、 城 
网 改造 、 紧 凑 型 线路 、 低 耗 输电 系统 、 特 高 
压 电 力 设备 及 特 高 压 测量 的 研究 ， 将 成 为 我 
国 的 下 世纪 人 研究 方向 。 


一 、 特 高 压 技 术 的 发 展 


1. 特 高 压 的 输电 方式 比较 分 析 

(1) 这 是 我 国电 力 工业 赶 上 发 达 国 家 的 
良好 时 机 。 电 力 工业 是 其 他 一 切 产 业 的 先导 
产业 ,应 该 超前 于 其 他 产业 的 发 展 , 因此, 70 
年 代 初 国外 就 对 特 高 压 输电 进行 了 研究 ， 前 
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1 000k V 特 高 压 输电 线路 ， 于 本 世纪 末 或 下 
世纪 初 投 入 运行 。 因 此 ， 国 外 已 基本 掌握 了 
特 高 压 输 电 技 术 ， 是 以 较 成 熟 的 技术 作 了 超 
前 储备 。 随 着 今后 电力 负荷 的 继续 增长 ，21 
世纪 初 有 些 国家 会 有 特 高 压 输电 线路 投入 运 
行 。 
如 果 从 国外 近期 电力 负荷 增长 缓慢 而 使 
特 高 压 输电 线路 建设 暂时 放 缓 来 推 斯 我 国 没 
有 必要 发 展 特 高 压 输 电 或 发 展 另 一 级 高 压 
800kV 或 750kV， 这 是 不 合理 的 。 它 将 导致 
我 国电 力 工业 在 2010~ 2020 年 还 处 在 国外 
本 世纪 60 年 代 的 水 平 , 明 显 落后 发 达 国 家 近 
半 个 世纪 ， 并 使 我 国电 力 工 业 与 发 达 国 家 的 
差距 再 一 次 拉 大 .。 若 选 取 特 高 压 , 经 过 20 年 
的 研究 ,我 国 将 于 2015 年 基本 掌握 特 高 压 输 
HHR, 并 在 2015 年 后 建设 我 国 的 特 高 压 输 
电线 路 。 因 此 ， 国 外 近期 特 高 压 输电 技术 发 
展 缓慢 期 ， 正 好 为 我 国电 力 工 业 赶 上 国际 先 
进 水 平 创造 了 一 个 良好 时 机 。 
(2) 技术 可 行 性 和 成 熟 性 ,日 本 、 意 大 利 
和 前 苏联 的 研究 均 表 明 ， 发 展 特 高 压 输电 在 
技术 上 是 完全 可 行 的 。 前 苏联 于 1979~1980 
年 研制 了 成 套 的 1 150kV MARRIES, 运行 
证 明 有 较 高 的 技术 可 靠 性 .日 本 经 过 近 20 年 
的 努力 ， 也 同样 制造 出 系列 的 百 万 伏 级 输 变 
电 设 备 ， 并 在 气体 绝缘 组 合 电器 的 制造 上 有 
一 定 优势 。 但 目前 世界 上 仅 有 前 苏联 一 条 
1 150kV 特 高 压 输电 线路 投入 运行 ， 且 运行 
时 间 不 长 ， 特 高 压 技术 尚未 完全 成 熟 。 但 再 
经 过 20 年 后 ， 即 到 2015 年 ， 国 外 的 特 高 压 
输电 技术 可 进入 完全 成 熟 的 阶段 。 因 此 ， 在 
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2015 年 ， 特 高 压 输电 在 技术 上 是 可 行 、 成 熟 
和 可 靠 的 。 

(3) 研究 的 适时 性 。 根 据 以 往 电 力 工业 
发 展 经 验 , 新 一 级 电压 的 研究 周期 一 般 是 20 
年 。 若 我 国 现在 开始 进行 特 高 压 输 电 技术 的 
研究 ,在 2015 年 左右 基本 掌握 了 特 高 压 输电 
技术 ， 又 恰好 是 我 国 需要 发 展 特 高 压 输 电 的 
时 候 。 因 此 ， 现 在 正 是 我 国 开展 特 高 讨 输 电 
技术 研究 的 好 时 机 。 | 

(4) 电压 等 级 的 选择 经 验 。 根 据 电压 等 
级 的 选择 经 验 ， 相 邻 输电 电压 等 级 之 比 一 般 
选用 2 或 更 大 一 些 。 我 国 目 前 最 高 级 电压 是 
500kV， 更 高 一 级 电压 一 般 应 选用 特 高 压 。 

2. 较 理 想 的 特 高 压 等 级 一 一 1 000kV 

目前 可 考虑 的 特 高 压 电 网 电压 等 级 有 
1 000, 1 050, 1 100, 1 150, 1 200kV 等 几 
种 .本 文 认为 ,1 000kV ERE MARRS 
压 等 级 选择 。 原 因 如 下 ， 

D 空气 间 辽 绝缘 饱和 。 当 电压 等 级 高 
时 ， 气 体 介 质 的 绝缘 强度 将 随 绝缘 距离 的 增 
加 而 呈 明 显 的 饱和 趋势 。 这 就 是 气体 介质 的 
绝缘 饱和 特性 ， 对 于 特 高 压 输电 技术 今后 的 
发 展 具 有 决定 性 的 影 啊 。 

800, 1 000, 1 150kV 三 种 不 同 电压 等 级 
的 输电 线路 所 需 的 相同 绝缘 气 院 间 距 分 别 
为 : 


800kKV. 8~10m; 1 000kV, 9~12m; 
1 150kV, 24~29m 

由 此 可 见 ，1 000kV 特 高 压 输电 线路 的 
相同 绝缘 距离 与 800kV 超 高 压 输电 线路 相 
差不多 ,基本 随 电 压 增加 而 线性 增加 ,而 且 
1150Vk 特 高 压 线路 相同 绝 绿 距离 较 
1 000kV 大 1 售 和 多 ,在 1000~1 150kV 电压 
范围 内 绝缘 距离 随 着 电压 的 增加 出 现 了 较 明 
显 的 非 线 性 饱和 趋势 ,因此 ,1 000kV 特 高 压 
线路 的 气体 绝缘 基本 上 还 处 在 线性 阶段 ， 绝 
缘 设 计 与 800kV 超 高 压 线路 没有 本 质 的 区 
别 , 即 前 者 是 后 者 的 一 种 近似 地 线性 延伸 ,但 
当 线 路 额定 电压 超过 1 000kV 后 , 线路 的 气 
体 绝缘 进入 了 较 明 显 的 非 线 性 饱和 阶段 。 此 
后 随 着 线路 额定 电压 的 增加 ， 其 所 需 的 气 际 
绝缘 距离 将 迅速 增加 ,不 仅 导致 特 高 压 线路 、 
设备 和 变电站 尺寸 增加 ， 同 时 也 使 技术 难度 
和 总 投资 上 上 升 ， 而 由 此 增加 的 输电 能 力 很 有 
限 。 
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综 上 所 述 ,从 经 济 和 技术 上 看 ,选择 
1 000kV 作为 特 高 压 输 电线 路 电压 等 级 是 较 
为 合理 的 。 

D 电压 等 级 的 选择 经 验 . 相 邻 电压 等 级 
之 比 为 2, 是 一 种 较 理想 的 选择 , 在 电力 工程 
实践 中 也 用 得 最 多 。 考 虑 到 我 国 目 前 的 最 高 
电压 是 500kV， 更 高 一 级 电压 可 选择 特 高 压 
1 000kV 。 

从 我 国电 力 工 业 需 求 的 长 远 规划 和 发 
展 , 到 2015 一 2020 年 我 国 必然 要 采用 等 高压 
输电 。 

新 一 级 电压 等 级 的 研制 大 约 需 要 20 年 ， 
因此 我 国电 力 部 门 和 制造 部 门 应 着 手 这 方面 
的 研究 。 


二 、 直 流 输 电 技 术 的 发 展 


直流 输电 于 1954 年 建成 以 来 ,已 经 历 了 
40 多 年 。 由 于 半导体 技术 、 电 子 技术 、 现 代 
控制 技术 的 进步 ， 以 及 直流 输电 与 交流 输电 
相 比 具有 输电 容量 不 受 输电 稳定 性 的 制约 ， 
可 实现 不 同 频率 的 系统 间 的 联网 、 电 力 潮 流 
控制 容易 、 输 电线 路 的 建设 费用 较 低 、 海 底 
电缆 输电 等 优点 而 得 到 越 来 越 广泛 地 应 用 。 

初期 的 直流 输电 主要 在 技术 上 、 经 济 上 
交流 输电 难以 实现 的 情况 下 被 采用 ， 如 长 距 
离 输电 、 不 同 频率 的 系统 间 的 联网 以 及 海底 
电缆 输电 等 。 随 着 品 闻 管 换 流 器 的 应 用 ， 长 
距离 的 输电 不 断 增 加 , 到 80 年 代 中 期 , 系统 
间 的 联网 以 及 交 直 流 并 举 输电 也 越 来 越 多 。 
近年 来 由 于 电力 需求 不 断 增加 ， 对 电力 系统 
的 稳定 性 、 可 车 性 等 要 求 也 越 来 越 高 ， 人 们 
利用 直流 输电 的 高 速 潮 流 控 制 功能 来 控制 交 
流 系 统 的 频率 、 电压 , 改善 系统 的 稳定 性 , 抑 
制 短路 容量 等 ， 在 不 同 频率 的 系统 间 的 联网 
以 及 大 容量 ,长 距离 输电 中 发 挥 着 重要 作用 。 

到 目前 为 止 ， 存 在 运行 、 建 设 、 计 划 中 
的 直流 输电 工程 已 超过 63 个 ,设备 容量 已 超 
过 55 000MW . 目前 , 如 美国 、 加拿大、 日 本 、 
AE, EU APSR ER RT ER AE 
流 输电 工程 。 

RAF 1989 年 首次 在 葛洲坝 至 上 海 之 
间 建 起 了 土 500kV、 1 200MW 的 直流 输电 系 
统 将 华中 、 华东 两 大 电网 联系 起 来 。 目前, 华 
北 、 西 北 的 直流 联网 工程 也 在 计划 之 中 ， 

从 世界 在 直流 输电 工程 应 用 来 看 , 到 70 


年 代 ， 直 流 输 电 主要 用 于 长 距离 架空 输电 以 
及 海底 电缆 输电 ，80 年 代 以 后 ， 用 于 非 同 期 
系统 间 联 网 的 工程 急剧 增加 。1987 年 ， 三 端 
子 直 流 输 电 运 行 成 功 以 来 ， 人 们 对 多 端子 直 
流 输 电 正 在 进行 大 力 研 究 。 

目前 ， 直 流 输电 所 用 的 他 励 式 换 流 装置 
会 出 现 换 流失 败 、 无 功 功率 消耗 、 电 压 不 稳 
定 等 现象 。 为 解决 此 问题 ， 正 在 研究 利用 具 
有 目 灭 弧 功 能 的 元 件 的 高 性 能 换 流 装置 一 一 
目 励 式 换 流 装 置 。 与 他 励 式 换 流 装置 相 比 具 
有 以 下 特点 : 

由 无 换 流 失败 问题 。 

D 可 供给 无 功 功 率 , 且 可 在 功率 因数 为 
1 的 情况 下 运行 。 

@ 系统 电压 稳定 。 

由 可 减 小 滤波 器 以 及 无 功 功率 的 供给 
设备 等 。 

自 励 式 换 流 装置 的 构成 从 交流 系统 看 大 
体 可 分 为 电压 源 式 的 电压 型 换 流 装 置 以 及 电 
流 源 式 的 电流 型 换 流 装 置 两 大 类 . 

O 电压 型 自 励 式 换 流 装置 的 直流 侧 接 
有 电容 ， 交 流 侧 电 压 为 方 波 ， 改 变 控 制 信号 
波形 的 幅 值 或 相位 可 以 上 自由 地 控制 输出 电压 
的 大 小 或 相位 ， 并 且 作 为 顺 换 流散 置 。 逆 换 
流 装置 时 ， 不 必 改 变 直 流 侧 电压 的 极 性 。 将 
来 在 多 端子 直流 输电 中 可 望 使 用 。 

@ 电流 型 自 励 式 换 流 装置 的 直流 侧 接 
有 电抗 器 ， 交 流 侧 电 流 为 方 波 ， 其 缺点 是 作 
为 顺 、 道 换 流 著 置 时 ， 必 须 改 变 直 流 侧 电压 
的 极 性 。 

自 励 式 换 流 装置 的 运行 具有 不 依赖 交流 
系统 电压 ， 在 大 范围 内 调节 无 功 功 率 ， 采 用 
多 相 化 以 及 脉 宽 调制 如 控制 减轻 高 次 谐 波 等 
优点 ， 但 容量 较 小 ， 损 耗 、 经 济 等 方面 还 存 
在 问题 ， 目 前 只 限于 在 无 功 功率 的 榨 制 等 方 
面 使 用 。 然 而 ， 随 着 高 电压 、 大 容量 的 自 灭 
弧 式 换 流 元 件 的 出 现 ， 可 以 预料 在 不 久 的 将 
来 自 励 式 换 流 装置 将 会 在 直流 输电 中 得 到 广 
ZAH. 

FAB oh PR YY MAERA 
与 用 他 励 式 换 流 装置 构成 的 直流 输电 系统 相 
比 具有 以 下 优点 ， 

D 交流 系统 事故 时 可 继续 运行 , 并 可 将 
输电 功率 的 减少 降低 到 最 小 限度 ，。 

可 分 别 自由 地 控制 直流 输电 系统 两 


侧 的 交流 系统 的 有 功 功率 和 无 功 功率 .因此 ， 
不 需 调 相 设备 如 电容 器 、 电 抗 器 )， 系 统 扰 
乱 时 也 不 会 发 生 共振 性 过 电压 ， 

© 使 用 多 重 化 的 换 流 装置 , 可 降低 高 次 
谐 波 的 发 生 ， 可 望 前 减 高 次 谐 波 滤波 器 . 

@ 完全 没有 交流 电源 的 系统 也 可 以 供 
i. 
直流 输电 所 采用 的 控制 可 分 为 基本 控制 
和 交流 系统 的 协调 控制 。 前 者 为 使 系统 稳定 
运行 ， 一 般 采用 直流 定 电压 控制 、 直 流 定 电 
流 控制 、 定 余 裕 角 控 制 以 及 定 功率 控制 。 一 
般 顺 换 流 装置 保证 电压 一 定 ， 所 以 ， 改 变 顺 
换 流 装置 的 电流 可 以 调整 直流 输出 功率 。 目 
前 对 于 使 用 自 励 式 换 流 装置 的 直流 输电 系 
统 ， 正 在 研究 顺 、 道 换 流 装置 可 协调 运行 且 
带 有 上 、 下 限制 器 的 电压 余 裕 角 控制 方式 .后 
者 为 控制 被 联网 的 交流 系统 的 频率 及 电力 摆 
动 ， 一 般 采用 继 电 保护 运行 控制 、 高 次 谐 波 
不 稳定 控制 、 无 功 功率 控制 、 发 电机 轴 系 握 
振 控 制 以 及 电流 控制 式 电压 调节 等 。 


三 、 灵 活 交 流 输 电 系 统 (FACTS) 


FACTS 是 80 年 代 后 期 出 现 的 新 技术 ， 
近期 在 国际 上 发 展 迅 速 。 专 家 门 预 测 ， 未 来 
这 项 技术 在 电力 输电 系统 中 将 引起 更 大 单 
命 。 

FACTS 主要 是 通过 对 交流 输电 线路 的 
阻抗 、 相 位 及 母线 无 功 电压 等 的 控制 ， 实 现 
交流 输电 系统 的 稳 态 潮流 和 暂 态 稳定 控制 、 
蛆 尼 据 荡 ， 以 充分 采用 现 有 线路 ， 降 低 线路 
损耗 ， 提 高 输电 能 力 。 

灵活 交流 输电 设备 包括 :晶闸管 控制 的 
串联 补偿 器 《TCSC) ， 快 速 静 止 无 功 补偿 器 
(SVC), Ik JI A Æ a (SVG, 
STATCON ), da Fel fe iil a9 tl oh e BAL 
(TCBR), HKE PLAS, BP aS, Se 
合 电力 潮流 控制 器 (PFC), 晶闸管 控制 的 相 
位 调节 器 (TCPR),， 短路 电流 限制 絮 
(SCCL) 等 等 。 

美国 已 对 FACTS 进行 了 大 量 研 究 和 应 
用 。1985 年 在 南 加 州 爱迪生 公司 500kV 线 
路 上 安装 了 波 同 步 振荡 阻尼 器 ;1991 年 AEP 
电力 公司 在 Kanawa 河 变 电 所 的 348kV 线 
路 上 安装 晶闸管 投 切 部 分 串联 电容 补偿 装 
署 ; 1992 年 西部 电力 局 在 Kayen 变 电 所 安装 
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部 分 可 控 硅 控制 的 串联 电容 补偿 装置 ，1993 
年 BPA 电力 局 在 一 条 500kV 线路 上 进行 全 
面 设 计 并 施工 完成 大 容量 全 控 昌 补 钱 置 ; 
1997 年 AEP RH GTO 技术 , 将 串 、 并 联 潮 
流 控制 结合 起 来 ,用 于 调节 母线 电压 和 有 功 、 
无 功 功率 . 东北 电网 将 在 依 一 冯 500kV 线路 
上 开展 研究 可 挖 串 补 技术 。 
四 、 高 电压 设备 发 展 
1. 各 国 百 万 伏 级 电力 变压器 
1000 / 400 
(1) 意大利 。 3 [py 2V, 200/ 
200/50MV + A 4244 Ha REKA BARE aE. 
在 意大利 Maremma 区 试验 性 工程 中 投入 运 
行 (1986 一 1990 年 ) , HA aA — PT -D SE 
和 串联 线圈 为 纠结 式 ， 三 柱 式 铁心 ， 仅 中 柱 
套 线 圈 , 导向 油 循环 冷却 , 采用 油 /空气 式 套 


管 。 


(2) 前 苏联 。1970 年 制造 了 第 一 台 试 验 
1150, 500 
ER y ISV. 210MV »• A 单 相 自 
耦 变压器 ， 供 科 纳 科 沃 与 莫斯科 试验 性 高 输 
电线 路 上 使 用 。 该 变压器 有 三 具 同心 绕 制 的 
线圈 ， 第 三 线圈 为 螺旋 式 ， 用 换 位 导线 绕 制 


而 成 。 
1100 , 525 

CSB le 
1 000/1 000/3 OOMV + A 单 相 自 耦 变压器 ， 
1990 年 前 后 在 本 州 一 东京 600km 第 一 条 
VIV 系统 上 运行 , 设 有 终点 调 压 器 , 调 床 范 
HE (5~10) % 。 该 变 压 铝 采用 完全 气体 绝 
缘 形 式 ， 以 达到 可 靠 性 高 、 紧 资 、 环 境 适 应 、 
易 干 操作 和 维护 、 防 污 和 防震 、 安 全 等 要 求 。 
日 本 1 000kV 样机 变压器 有 世 式 与 壳 式 两 
种 , 已 通过 绝缘 验证 , 并 进行 了 130%% 过 压 的 
长 期 带电 试验 。 

(4) 德国 。 HE) 721 30KV , 800MV + 
A FRAG Bl BE Fs BB EE AE A oh TR 
的 。 该 变压器 有 四 个 铁心 ， 分 别 套 有 第 三 线 
圈 、 公 共 线 圈 及 串联 线圈 , 每 柱 容 量 200MV 
“ A 规定 的 冲击 耐 受 电压 作用 在 线圈 的 一 半 
高 度 上 ， 对 公共 线圈 和 串联 线圈 选择 了 高 串 
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/147(637KV 、 


联 电容 的 纠结 式 。 为 了 给 1 200kV 套 管 试验 
留 有 一 定 的 裕 度 ， 设 计时 采用 了 比试 验 变 压 
器 高 的 试验 电压 ， 即 工 频 ] 300kV、 冲 击 2 
550kV 、 操 纵 冲 击 2 100kV 。 

目前 我 国 500kV 级 电力 变压器 已 做 到 
125MV > A/EE, 考虑 今后 科研 的 发 展 , 每 柱 
容 基 将 有 较 大 的 提高 并 超过 由 于 电压 组 次 增 
加 而 带 来 的 降低 。 国 外 百 万 伏 级 已 做 到 
200MV。A/ 柱 , 这 一 数值 是 我 国 的 目标 , 这 
样 将 会 组 成 单 相 单 台 400、600、800MV ，A 
的 变 压 费 ,二 相 组 可 为 1200、1800、 
2 400MY，A, 以 与 1 000, 1 500, 2 000MV 
* A 发 电机 配合 做 和 开 压 变压器 用 。 

联络 变压器 可 参照 国外 经 验 ， 自 耦 变 压 
器 的 容量 近似 为 特 高 压 线路 容量 的 一 半 ， 可 
以 与 主 变 取 同 一 容量 规格 ， 使 通过 容量 为 
200MV ，A/ 柱 ， 结构 容 量 小 于 或 等 于 
200MV，A/ 柱 ， 以 解决 绝缘 的 复杂 。 

2. 金属 铠 装 变 电 所 

由 于 超 高 压 (UHV) 变压器 套 管 和 空间 
距离 要 承受 1 950kV 操作 波 ， 绝 缘 净 距 在 8 
~9m 时 ， 要 求 变压器 外 绝缘 和 变 电 所 空间 
很 大 。 鉴于 SF, 气体 绝缘 在 500kV REAT 
泛 的 应 用 ， 这 样 变 压 融 的 引出 套 管 和 连 线 以 
及 整个 变 电 所 可 闭 在 金属 包装 的 内 充 SF, A 
体 的 密封 金属 外 有 党 内 ， 使 变 压 帮 套 管内 外 侧 
均 可 限制 在 2.5m 以内。 

意大利 1 000MV， A 工程 已 研究 了 金 
HEEM, AE MBR. 认为 这 


se SEB FECAL, 采用 四 
个 断口 串联 的 断路 句 带 分 闸 电 阻 ， 用 氧化 锌 
iE ES ase Fe Bat BEREE 2 100kV。 

金属 变 电 所 与 惯用 变 电 所 比较 ， 占 地 面 
积 为 1/12, 体积 为 1/36, 应 作为 今后 的 主要 
研究 方向 。 

意大利 金属 变 电 所 的 参数 :额定 电压 
1 050kV、 额 定 频率 50Hz、 额 定 电 流 GE 
备 ) SkA, PURE (BERR) 8kA 、 人 额定 短路 
电流 63kA ,冲击 水 平 2250kV ,操作 水 平 
1 675kV 。 

意大利 Suveretol 000kV 工程 户外 试验 
场 装 有 -- 段 短 电 缆 ， 用 于 UHV 变 电 所 与 金 
属 变 电 所 的 连接 或 变 电 所 与 线路 的 连接 ， 


1981 年 由 Pirelli 公司 制造 。 电 缆 两 支 路 成 
环 ， 只 出 一 个 连接 点 , 与 lkm 试验 线路 并 联 
带电 。 从 试验 得 出 ，1 050~1 100kV 电缆 外 
部 水 冷 可 传送 3 000MV，A， 内 部 水 冷 可 传 
送 8 000MV，A， 其 性 能 与 架空 线 相当 。 如 
果 国 内 采取 户外 试验 场 这 一 步骤， 电缆 试验 
亦 可 效仿 。 

4. 科研 物质 准备 

考虑 到 UHV 系统 的 巨大 投资 及 安全 运 
行 的 要 求 ， 从 经 济 性 出 发 ， 最 终 采 用 在 传输 
系统 的 各 种 部 件 都 需要 获得 一 定 的 设计 、 结 
构 和 运行 条 件 验 证 。 这 可 从 百 万 伏 级 户外 试 
验 场 及 试验 线路 上 得 到 ， 经 济 效 益 可 从 解决 
设计 ,工艺 缺陷 和 选取 适当 的 设计 参数 得 到 。 
从 户外 试验 场 进行 中 获得 。 

UHV 设备 运行 条 件 的 试验 需要 数 年 ， 
在 设计 UHV 系统 和 部 件 之 前 完成 ， 以 解决 
UHV 系统 的 基本 特性 、 优 选 部 件 设 计 和 新 
电压 级 的 众多 技术 问题 。 

试验 线路 着 重 解决 系统 参数 的 测试 及 开 
路 空 载 状态 、 长 期 三 相 电 量 与 模拟 系统 各 种 
事故 的 影响 , 带 负荷 运行 考验 各 种 电器 设备 ， 
在 取得 经 验 后 设计 线路 及 各 种 输 变 电 设 备 。 

UHV 发 展 方式 归结 为 户外 试验 场 一 试 
验 线 路 一 实际 (正式 ) 线路 三 个 阶段 。 意 大 
利 ENEL1000kV 发 展 的 步骤 及 我 国 500kV 
线路 经 验 都 证 实 了 了 上述 阶段 是 必要 的 。 

百 万 伏 级 输电 线路 的 出 现 需要 各 种 电 府 
设备 。 从 我 国 国情 考 虚 有 两 种 可 能 ， 一 是 购 
买 国外 设备 ， 这 是 最 简单 的 方法 ;一 是 立足 
于 国内 。 这 需要 建立 科研 的 核心 部 分 
1000kV 级 高 压 试验 室 。 


五 、21 世纪 高 电压 测量 技术 


1. 操作 冲击 试验 

C1) 试验 电压 的 波形 。 随 着 输电 电压 的 
提高 ， 在 外 绝缘 特性 尤其 是 操作 冲击 外 绝缘 
试验 中 ， 要 求 选 用 试验 电压 的 波形 与 系统 内 
产生 的 过 电压 波形 相符 合 。500kV 系统 中 实 
际 过 电压 波形 要 大 于 1 000ps, RE 500kV 
线路 建设 初期 ， 由 于 当时 国内 尚 无 产生 长 波 
头 冲 齐 试 验 电压 的 设备 ， 国 外 对 长 波 头 下 冲 
击 放 电 规律 的 研究 也 不 够 充分 ， 国 内 大 量 的 
操作 冲击 试验 以 及 绝缘 配合 的 有 关 计 算 仍 然 
采用 标准 操作 冲击 波 头 长 度 。 因 此 ， 长 距离 





大 容量 输电 线路 操作 时 产生 过 电压 的 波形 与 
线路 参数 、 长 度 以 及 系统 构成 状况 有 关 ， 尤 
其 是 百 万 伏 级 的 特 高 压 输电 线路 ， 操 作 过 电 
压 的 波 头 比 500kV 时 还 要 长 ,可 能 达 数 干 微 
秒 ， 如 果 仍 然 沿 用 标准 操作 冲击 波 头 
(250ps〉 以 及 数 百 微 秒 的 操作 冲击 波形 进行 
空气 间隙 的 外 绝缘 试验 ， 会 与 系统 的 实际 情 
况 不 符 。 

(2) 试验 电压 的 标准 偏差 。 试 验 电压 的 
标准 偏差 是 确定 外 绝缘 尺寸 的 重要 参数 之 
一 。 不 少 国家 针对 500kV 线路 ， 利 用 操作 冲 
击 放电 特性 进行 绝缘 计算 时 取 o=0.05, 但 
对 于 操作 冲击 放电 试验 ， 标 准 偏 差 与 施加 电 
夺 的 波形 有 关 ， 随 波 头 的 长 度 而 变 , BUBB 
曲线 。 有 人 认为 虽然 采用 长 波 头 冲 击 电压 进 
行 试验 ， 空气 间隙 的 Usow 较 之 采用 临界 波 头 
试验 时 有 所 提高 ， 但 Vsox 的 标准 偏差 加 大 。 
因此 ， 采 用 临界 波 头 长 度 波 形 和 长 波 头 的 波 
形 计算 出 的 间隙 距离 相差 多 少 ， 没 有 必要 在 
绝缘 选择 时 采用 长 波 头 试验 结果 ， 可 用 临界 
波 头 冲 击 试验 取代 。 目 前 世界 上 对 长 波 头 操 
作 冲 击 放电 特性 的 研究 还 不 普遍 ， 未 完全 掌 
握 施 加 冲击 电压 波形 与 标准 偏差 的 关系 ， 因 
此 不 能 采用 少量 或 个 别 试验 的 数据 作出 否定 
进行 长 波 头 操作 冲击 试验 必要 性 结论 。 对 于 
特 高 压 输 电线 路 ， 减 小 间隙 距离 ， 尤 其 是 减 
小 相间 距离 不 但 可 以 提高 线路 的 传输 容量 
( 减 小 线路 波 阻 抗 )， 而 且 可 以 降低 线路 建设 
造价 ， 这 就 要 求 对 操作 过 电压 产生 的 各 种 波 
形 下 空气 绝缘 特性 进行 广泛 的 人 研究。 

(3) 试验 设备 。 目 前 国内 已 有 数 台 标 称 
电压 5000kV 以 上 的 冲击 电压 发 生 器 ， 可 满 
E 1 一 350ps 波 头 下 特 高 压 等 级 空气 间隙 试 
验 。 有 的 冲击 电压 发 生 器 在 500ps 波 头 下 进 
行 试 验 ， 效 率 并 没有 明显 的 降低 ， 但 是 要 进 
行 波 头 长 度 1000ps 的 试验 还 有 困难 。 为 了 保 
持 这 种 波 头 长 度 下 设备 的 效率 ， 需 要 采取 措 
施 完 善 冲击 本 体 设 备 。 

2. 雷电 冲击 的 试验 研究 

(1) 闪 络 路 径 试验 。 闪 络 路 径 试 验 也 可 
称 间 隙 的 配合 试验 。 为 了 使 雷击 线路 时 闪 络 
路 径 不 沿 绝缘 子 串 而 沿 预期 的 间 险 ， 日 本 电 
力 中 央 研 究 所 在 盐 原 特 高 压 试 验 场 针对 线路 
的 不 同 间隙 结构 ， 例 如 跳 线 对 塔 体 和 横 担 等 
进行 综合 性 放电 试验 施加 不 同 的 冲击 电压 、 
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分 析 党 不 同 间 隙 的 闪 络 次 数 ， 确 定 各 种 同 隐 
系统 的 闪 络 概率 、 依 照 这 种 试验 结果 决定 间 
隙 尺寸 的 配合 。 该 方法 值得 借鉴 。 

雷击 线路 时 ,并 不 是 想象 的 沿 预 定 间 际 ， 
闪 络 往往 会 沿 绝缘 子 串 。 原 因 是 多 方面 的 , 除 
了 雷电 流 幅 值 、 陡 度 以 及 雷击 杆 塔 、 导 线 和 
避雷 线 的 电磁 过 程 还 有 待 研究 外 ， 间 了 配合 
的 不 合理 也 是 原因 之 一 。 因 为 则 际 选 取 按 
10m/s 风速 考虑 ， 但 雷击 并 非 发 生 在 10m/s 
风速 下 ， 风 向 也 不 总 是 与 线路 垂直 ， 大 多 数 
情况 下 雷击 线路 时 导线 离 接地 体 的 距离 还 大 
于 按 绝缘 子 串 85%% 闪 络 电压 配合 间 际 。 因 
此 ， 进 行 闪 络 路 径 试 验 时 ， 需 要 考虑 间 际 配 
合 的 假定 条 件 。 

(2) 雷 击 线路 机 理 的 研究 .前 苏联 曾 对 
1 150kV 线路 的 耐 雷 性 能 进行 现场 综合 研 
究 ， 测 量 了 沿线 的 雷电 参数 ， 发 现 线路 运行 
电压 从 500kV 增 至 1 150kV 雷击 跳闸 率 增 
加 到 1. 5 倍 ， 造 成 雷击 跳闸 的 原因 并 不 是 雪 
击 杆 塔 和 避雷 线 引 起 反击 而 是 雷 直接 绕 击 导 
线 ， 因 此 ， 对 于 特 高 压 线路 有 必要 研究 雷击 
的 机 理 。 为 此 ， 需 要 建立 绕 击 和 上 友 击 机 理 的 
数学 模型 ， 研 究 雷 电 冲 击 沿线 路 的 波 过 程 以 
及 与 雷电 活动 相关 的 气象 条 件 等 。 我 们 认为 
目前 的 绕 击 率 和 临界 电流 的 计算 中 ， 对 于 山 
地 对 海平 面 斜 率 角 的 考虑 不 足 和 对 风 偏 角 的 
可 加 考虑 是 实际 绕 击 率 和 临界 电流 大 于 设计 
值 的 一 个 主要 原因 ， 

绝缘 子 串 的 伏 秒 特性 是 防 雷 设计 的 重要 
参数 ， 需 要 与 空气 间隙 相配 合 ， 现 有 冲击 电 
压 发 生 器 的 标 称 电压 仅 能 完成 500kV 电压 
等 级 , 绝缘 子 串 按 1. 2/50ps 波形 时 的 伏 秒 特 
性 试验 ， 而 对 于 0. 8us 及 以 下 的 冲击 电压 以 
及 特 高 压 等 级 绝缘 子 串 的 试验 是 无 法 进行 
的 ， 此 问题 应 引起 有 关 方 面 重视 ， 

3. 工 频 电压 下 的 试验 

(1) 绝缘 子 串 的 污 内 特性 。 对 线路 运行 
和 危害 最 大 的 是 绝缘 子 串 的 污 内 事故 。 因 此 ,对 
特 高 压 输电 线路 工 频 电压 的 试验 人 研究 章 点 应 
是 绝缘 子 串 的 污 闪 特性 。 

目前 国内 SOOkV 线路 绝缘 子 的 爬 距 通 
常 按 2. 0~2. Sem/kV 选取 , 重 污秽 地 区 息 焉 
还 要 大 , 如 果 按 照 500kV 线路 的 设计 条 件 考 
虑 特 高 压 等 级 的 绝缘 子 装置 , 串 长 是 惊人 的 ， 
会 给 杆 塔 设计 带 来 困难 ， 因 此 ， 需 要 考虑 适 
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用 于 特 高 压 线 路 的 绝缘 结构 和 和 类型， 结合 绝 
缘 子 串 污 闪 特 性 试验 开展 绝缘 子 的 选 型 工 
作 。 有 了 两 种 绝缘 子 可 以 考虑 : 一 是 高 强 合成 
绝缘 子 ， 上 县 有 优良 的 耐 污 性 能 ， 但 需要 进行 
长 期 试 运行 考验 ;二 是 空气 动力 型 绝缘 子 ,上 其 
有 良好 的 自 清洗 能 力 , 前 苏联 的 500、750 和 
】 150kV 线路 大 量 使 用 这 种 类 型 的 玻璃 绝缘 
六 。 结 合 污 闪 特 性 的 试验 研究 应 搞 清 各 项 指 
标 ， 对 于 缩短 特 高 压 线路 绝缘 子 串 长 ， 减 轻 
绝缘 子 装置 的 重量 都 具有 重要 的 作用 。 

(2) 绝缘 子 串 的 其 他 试验 。 为 了 选择 适 
用 于 特 高 压 等 级 的 绝缘 子 类 型 以 及 串 长 ， 包 
括 我 国 在 内 在 不 少 国家 除了 进行 污 移 放 电 特 
性 的 试验 研究 外 ,还 进行 了 其 他 类 型 试验 。 例 
如 艇 冰 绝 缘 子 串 的 试验 ， 由 于 这 种 试验 要 有 
KZ, 而 随 串 长 的 增 大 , 冰 室 造价 升 高 较 快 ， 
所 以 大 部 分 试验 是 在 短 串 上 进行 。 目 前 主要 
是 在 影响 放电 电压 的 特征 参量 的 确定 上 进行 
研究 ， 还 有 大 量 工作 可 做 ， 国内 应 该 重点 建 
设 一 个 试验 室 开展 这 方面 的 试验 猎 究 。 

沿 绝缘 子 串 的 电压 分 布 对 绝缘 子 长 期 运 
行 产 生 影响 ， 电 位 分 布 极 不 均匀 的 绝缘 子 串 
中 电压 较 高 部 分 的 绝缘 项 会 加 速 老化 ， 使 零 
值 率 提高 。 因 此 ， 如 何 采取 措施 改善 长 串 绝 
缘 子 的 电压 分 布 是 需要 研究 的 课题 。 

在 特 高 压 线路 外 绝缘 特性 的 人 研究 方面 还 
要 考虑 气候 (湿度 和 风速 等 ) 及 海拔 条 件 的 
影响 。 环 境 试验 室 的 建设 和 研究 将 为 超 高 压 
设备 提供 研究 基础 。 

我 国 与 别 国 相 比 ， 有 比较 突出 的 环境 问 
题 . 其 四 WRAZ, 大 气 条 件 变 化 很 大 ， 特 
别 是 高 海拔 地 区 约 占 全 国 总 面积 的 2/3， 而 
这 些 地 区 又 是 我 国 水 电 和 大 型 燃料 动力 综合 
ZL, 其 二 ， 我 国 环境 污染 严重 ， 因 此 开展 
不 同 环 境 条 件 对 特 高 压 电气 特性 影 啊 的 人 研究 
是 应 重视 的 课题 之 一 。 

大 气 条 件 对 电气 设备 外 绝缘 的 影响 及 试 
验 电压 的 校正 方法 ， 一 直 是 国际 电工 委员 会 
和 国际 大 电网 会 议 讨 论 的 中 心 问题 之 一 。 各 
国 根据 本 国 的 研究 情况 向 国际 电工 委员 会 提 
出 了 不 同 的 建议 。IEC60 一 1 (1989) 规定 了 
试验 电压 大 气 参 数 校正 方法 ,同时 又 指出 : 缀 
对 湿度 与 空气 相对 密度 之 比 超过 15kg/m’ 
时 ， 湿 度 的 校正 尚 不 能 确定 。 湿 度 和 空气 密 
BR ETM Wm, 海拔 限于 不 超过 2000m. 


在 人 工 污秽 试验 中 ， 试 验 电压 的 校正 不 考虑 
空气 湿度 校正 ， 但 空气 相对 密度 校正 正在 考 
虑 中 。 在 标准 所 限定 的 使 用 范围 以 外 ， 我 国 
有 大 量 电气 设备 在 使 用 。 同 时 ， 也 有 大 量 的 
资源 要 开发 利用 。 因 此 ， 如 何 保证 这 些 地 区 
电气 设备 绝缘 的 安全 运行 和 水 利 资源 的 开 
发 ， 大 气 参数 对 电气 设备 外 绝缘 的 影响 是 必 
须 研究 的 主要 课题 。 

4. 高 电压 在 线 监 测 技术 仍然 为 21 世纪 
的 科技 研究 重点 

C1) 变 压 怖 在 线 监测 技术 

QD 故障 气体 的 监测 。 绝缘 油 和 固体 纤维 
材料 在 热 应 力 和 电 应 力 下 的 老化 和 击 穿 ， 会 
产生 一 些 气 体 ， 如 和 氨 、 CR, CO, 和 CO, 并 
且 这 些 气 体 成 分 和 浓度 是 变化 的 。 油 中 分 解 


的 故障 气体 是 变 压 恬 故障 发 展 的 第 一 信和 号, 


产生 的 每 种 气体 的 变化 和 其 产生 的 速度 变化 
均 指 示 着 变压器 内 部 的 问题 。 从 变压器 中 来 
集 油 的 试 样 ， 并 在 试验 室 中 分 析 的 间隔 可 能 
B6~12 个 月 。 由 于 维修 预算 的 减少 ， 那 么 
这 一 间隙 就 要 延长 。 

现在 对 7 种 气体 的 监测 有 近 红 外 线 光谱 
在 线 及 时 监测 技术 ， 并 能 报告 就 地 或 远 端 的 
个 人 计算 机 。 这 在 21 世纪 将 大 量 使 用 。 

D 绝缘 系统 老化 的 检测 。 变压器 套 管 和 
电流 互感 器 (CT) 的 绝缘 系统 ,一般 是 由 多 
层 交 替 的 金属 稍 和 油 浸 纸 组 成 的 。 每 一 金属 
箱 层 设计 成 具有 相等 的 电容 ， 以 使 跨 接 在 每 
一 层 的 电压 相等 。 当 系统 通电 时 ， 有 一 个 十 
分 微小 的 充电 电流 (100mA 及 以 下 ) 持续 流 
过 ,充电 电流 的 变化 是 绝缘 系统 老化 的 标志 。 
现在 已 能 购买 到 监视 探头 ， 可 以 用 作 接 收 装 
署 ， 已 在 推广 使 用 之 中 ， 下 世纪 也 将 大 量 采 
用 和 推陈出新 。 

@ 故障 前 局 放 监 测 。 一 些 变压器 专家 强 
调 , 变压器 的 最 终 故 障 涉及 到 绕组 、 引 线 、 分 
接头 切换 装置 或 套 管 等 某 些 电气 部 件 的 击 
穿 。 绕 组 击 穿 可 能 是 臣 间 、 线 盘 之 间 、 绕 组 
之 间或 绕组 对 地 的 击 穿 。 所 有 这 些 现象 都 与 
电压 有 关 。 

任何 这 样 的 击 穿 几 乎 始终 是 在 局 部 放电 
之 后 ， 因 此 穿越 绝缘 部 件 的 局 部 击 穿 是 与 一 
种 完全 击 穿 相 对 应 的 。 当 电压 应 力 施 加 于 一 
些 绝缘 弱点 上 时 ， 就 引起 初始 故障 。 这 种 绝 
缘 薄 弱点 可 能 是 与 设计 、 过 量 的 水 、 微 粒 和 


短路 导致 的 损坏 等 有 关 。 

由 于 局 部 放电 通常 发 生 在 完全 击 穿 之 
前 ， 因 此 对 局 部 放电 的 监测 提供 了 对 远 距 离 
运行 中 的 变压器 在 灾难 性 故障 发 生 之 前 的 报 
警 。 因此， 这 种 监测 是 防止 这 种 故障 的 唯一 
手段 。 用 声波 检测 也 是 一 个 重要 故障 定位 手 
段 之 一 ， 这 方面 需要 进一步 深入 研究 。 

局 放 在 线 监测 已 研究 多 年 ， 现 已 有 所 进 
展 , 但 抗 干扰 等 关键 技术 仍 未 能 很 好 解决 , 解 
决 抗 干扰 问题 及 局 放 在 线 监 测 成 功 后 的 应 用 
将 是 下 世纪 的 研究 热点 。 

(2) 高 压 断 路 器 及 GIS 在 线 监 测 方法 的 
研究 

因 断 路 融 为 动态 运行 设备 ， 随 时 可 能 进 
行 操作 ， 所 以 断路 器 的 在 线 监 测 在 许多 方面 
难以 解决 。 断 路 器 监视 器 ， 必 须 在 应 用 和 和 整 
理 获 得 结构 上 简单 ， 并 日 要 求 经 济 。 为 充分 
利用 监视 上 老 的 真正 潜力 ， 断 路 器 诊断 必须 是 
自动 化 的 ， 连 续 在 线 式 的 ， 并 且 能 够 在 宽广 
的 范围 内 检测 断路 器 的 故障 状态 。 监 视 器 能 
够 在 两 个 显著 不 同 的 方面 发 挥 作用 : 

D 负荷 监视 器 。 累 计 一 个 设备 上 所 承受 
负荷 的 直接 测 基 值 ， 并 在 已 知 嫌 损 或 退化 率 
的 基础 上 推算 损坏 情况 。 

@) 状态 监视 器 。 从 设备 发 出 操作 信号 中 
检测 设备 系统 的 劣化 和 随机 故障 。 

多 种 不 同类 型 的 信号 源 被 认为 是 确定 断 
路 器 状态 的 基础 。 一 种 信号 源 是 由 设备 操作 
时 目 然 发 出 的 音响 曲 声 ,可 以 进行 噪声 分 析 ， 
其 他 信号 源 包括 电气 控制 和 操作 信号 ， 机 械 
量 的 测量 ， 以 及 由 安装 在 设备 中 各 种 传 感 絮 
所 采集 的 信号 ， 共 间 对 一 人 台 断 路 器 进行 在 线 
监测 分 析 。 

GIS 是 一 种 被 指定 为 不 需 维护 而 又 可 年 
性 高 的 设备 , 它 已 成 为 现代 开关 站 的 主流 。 然 
而 全 部 金属 密封 不 能 进行 内 部 状态 的 目 视 检 
查 又 是 一 个 老大 难 问题 。 

为 解决 这 个 难题 ， 把 最 近 发 展 很 快 的 传 
感 技术 与 信息 处 理 技 术 有 机 地 结合 起 来 ， 对 
密封 设备 的 内 部 状态 从 外 部 以 在 线 进 行 监 
视 ， 以 维护 工作 智能 化 作为 目标 对 设备 监视 
系统 进行 了 讨论 研究 ， 有 的 部 分 已 开始 付 诸 
实施 。 

D 开关 装置 的 维护 现状 。 维护 之 目的 不 
外 乎 为 了 使 电气 设备 性 能 在 平时 维持 着 适合 
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于 法 定 标准 以 及 企 望 防止 事故 于 未 然 。 

开关 装置 的 维护 ， 早 先是 每 当 发 生 事故 
才 做 处 理 , 即 处 在 所 谓 “ 事 后 检修 ”时 代 , 到 
后 来 实行 了 每 到 一 定时 期 更 换 零 件 或 彻底 大 
修 以 防 突 发 事故 ， 这 是 采取 “预防 维修 ”的 
时 代 。 事 先 预 知 异 常 的 征兆 和 预知 能 引起 的 
将 来 事态 ， 按 照 需 要 来 进行 维修 ， 这 是 采取 
了 “预知 维护 ”观点 的 开始 。 

D 开关 装置 的 智能 维修 。 如 前 所 述 , H 
关 装 置 维修 从 事后 检修 改换 为 预防 维修 又 进 
而 转变 为 预知 维护 ， 代 替 人 类 的 五 官 感 觉 将 
设备 装 上 传感器 ， 以 微 处 理 机 来 处 理 来 日 传 
感 器 的 信息 ， 将 设备 异常 尚 处 在 轻微 之 际 就 
把 它 抓 住 ， 这 就 是 为 防止 事故 的 智能 化 维护 
引用 的 开始 。 以 下 举例 将 其 监视 项 目 选 定 观 
测 点 ， 应 用 传感器 与 安装 法 以 及 信号 处 理 等 
做 以 介绍 。 

当 确定 监视 项 目 时 ， 应 项 酌 过 去 在 巡视 
检查 中 所 实施 的 内 容 、 事 故 、 障 碍 的 实际 情 


说 和 影响 程度 ， 设 备 的 沙化 趋势 和 在 线 化 的 
难 易 性 以 及 经 济 性 等 ,在 考虑 这 些 情况 下 ,来 
研究 和 确定 应 设 的 监视 项 目 。 

关于 GIS 的 监视 项 目 已 想 出 了 多 种 方 
法 ， 其 中 有 的 已 经 实施 ， 从 中 选 定 能 够 应 用 
于 在 线 诊 断 是 构成 监视 系统 的 主攻 方向 。 另 
IMR GIS 这 样 复合 型 密封 设备 万 一 发 生 了 
内 部 事故 ， 即 使 采用 现代 的 保护 方式 有 时 也 
难以 掌握 其 事故 点 ， 恢 复 送 电 花 费时 间 长 成 
为 问题 。 为 此 ， 关 于 事故 点 的 定位 方法 也 需 
讨论 研究 。GIS 监视 系统 实例 如 下 表 所 示 。 

以 上 监测 均 处 研究 阶段 ， 随 着 GIS 的 发 
Re. 对 其 监测 的 研究 将 更 加 深入 。 

21 世纪 将 是 我 国 高 电压 技术 赶 上 发 达 
国家 的 关键 时 期 ， 这 一 时 期 的 战略 发 展 计划 
需要 更 加 细致 地 研究 和 讨论 。 例 如 除 以 上 论 
述 的 特 高 压 发 展 之 外 ， 还 有 城 网 、 农 网 改造 
种 规划， 是 否 24kV 为 城 网 网 架 为 最 优等 问 
题 





















































GIS 的 监视 项 目 实 例 
监视 项 目 监视 项 日 内 容 
绝缘 热 片 法 分 合 时 间 传 感 器 
HÆR) 低速 驱动 法 
由 部 电学 外 披 环 电极 法 冲程 测定 装置 
振动 检 出 法 (条 型 码 法 ) 
气体 检测 器 法 
分 解 气体 气相 色谱 分 析 仪 法 X 光 透 视 
异 音 REUTER 压力 表 /密度 开关 
耐 电压 特性 气体 试验 仪 | 气相 色谱 分 析 仅 
| 红外 线 显 像 装置 
温 逢 me | 电解 式 水 分 表 等 
接地 电流 检 出 法 
EAREN 闪 络 光 检 出 法 


冲击 压力 检 出 法 
振动 检 出 法 
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转变 市 场 营 销 观 念 ， 提 高 企业 综合 竞争 力 


机 械 工业 规划 审议 委员 会 一 
东北 输 变 电 设备 集团 公司 董事 长 


东北 输 变 电 设 备 集 团 公 司 (以 下 简称 集 
团 公司 ) 组 建 于 1985 F, 1991 年 在 国家 计划 
中 实施 单列 ， 是 国家 120 家 试点 企业 集团 之 
一 。 集 团 公司 拥有 一 家 上 市 子 公 司 ( 含 四 家 
合资 子 公司 和 一 家 控股 子 公司 、 一 家 参股 公 
司 )、 五 家 控股 子 公司 , 十 家 全 资 子 公司 。 其 
H EHAR 沈 
阳 变 压 硕 有限 责任 公司 、 沈 阳 高 压 开 关 有 限 
责任 公司 .锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公 司 .时 
新 封闭 母线 有 限 责 任 公 司 ， 均 为 国内 同行 业 
的 排头 兵 或 骨干 企业 。 经 过 十 余年 发 展 ， 集 
团 公司 已 经 发 展 成 为 多 层次 、 多 行业 、 蜂 地 
区 、 跨 所 有 制 、 全 方位 的 大 型 企业 集团 ， 是 
我 国 输 变 电 设 备 制造 行业 最 大 的 集团 公司 。 

集团 公司 的 发 展 经 历 了 成 立 实体 性 公 
司 、 改 革 和 改造 、 建 立 现代 企业 制度 三 个 阶 
段 ， 即 成 立 之 初 的 以 成 套 产 品 为 目的 的 企业 
横 癌 联合 体 通 过 股份 制 改造 与 产权 制度 改 
革 , 最 后 于 1998 年 经 由 沈阳 市 国资 局 对 国有 
资产 进行 了 重新 确认 与 授权 经 营 ， 成 也 了 国 
有 独资 公司 ， 设 立 了 董事 会 、 监 事 会， 重新 
聘任 了 经 理 班 子 ， 大 胆 聘任 和 使 用 一 大 批 年 
轻 干 部 ， 并 以 资产 为 纽带 对 企业 重新 确立 了 
考核 办 法 ; 与 此 同时 , 推进 民主 决策 进程 , 成 
六 了 投 、 融 资 等 六 个 咨询 、 参 谋 和 议事 委员 
会 ， 从 而 保证 集团 公司 在 今后 决策 中 避免 可 
能 发 生 的 失误 。 到 1998 ER, 集团 公司 发 展 
成 为 一 个 拥有 812 110 万 元 资产 , 278 962 万 
元 净 资 产 的 大 型 企业 集团 ， 为 国家 电力 事业 
建设 做 出 重大 责 献 。 目 前 ， 公 司 规范 化 运作 
MEAE AAAA ee 
制度 的 建立 ， 市 场 观念 及 意识 、 企 业 综 合 竞 
争 力 都 有 了 一 定 程度 的 增强 。 ELAS. 
有 关 企 业 如 何 开拓 市 场 ， 提 高 竞争 力 等 方面 
谈 谈 一 些 体 会 与 看 法 。 

一 、 企 业 毅 要 市 场 ， 市 场 是 企业 赖 以 生 
存 的 土壤 ;市 场 开 发 首先 是 要 有 优良 的 产品 ， 
以 此 为 前 提 ， 营 销 思维 及 方式 决定 产品 进入 








市 场 的 速度 和 能 力 


市 场 对 于 企业 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 
近年 来 ， 电 力 工业 供求 形势 发 生 了 变化 ， 买 
方 市 场 形 成 ,全 国 发 电量 增长 趋 缓 ，1998 年 
工业 用 电量 首次 出 现 了 人 负增长， 全国 新 增 电 
站 装机 容量 继续 下 降 。 与 此 同时 ， 由 于 国家 
机 械 工 业 结构 的 不 尽 合 理 ， 大 量 重 复 建 设 致 
使 工业 产品 生产 能 力 过 剩 ， 总 体 上 讲 市 场 竞 
争 是 愈演愈烈 的 。 针 对 这 一 情况 ， 集 团 公 司 
及 企业 着 重 从 以 下 几 个 方面 开展 工作 。 

1. 要 牢固 树立 市 场 观念 

企业 各 方面 工作 都 应 以 市 场 为 导向 ， 尤 
其 是 企业 经 营 者 ， 应 当 投 入 相当 多 的 精力 去 
了 解 市 场 需求 ,分析 市 场 走势 ， 判 断 自 喘 在 
市 场 中 所 处 的 地 位 ， 只 有 这 样 企业 各 方面 工 
作 才 能 做 到 有 的 放 矢 ; 与 此 同时 ， 企 业经 营 
者 市 场 意识 强 淡 与 否 ， 还 直接 影响 该 企业 各 
部 门 领导 甚至 员工 对 市 场 的 认识 程度 ， 企 业 
经 营 者 应 当 通 过 各 种 渠道 使 职工 清醒 地 意识 
到 企业 在 市 场 中 会 面临 到 各 种 各 样 的 不 同形 
势 , 这 样 才 能 一 方面 提高 职工 工作 认真 程度 ， 
确保 产品 质量 、 降 低 成 本 ; 男 一 方面 形成 上 
下 共同 开拓 市 场 、 销 售 产品 的 合力 ， 最 终 形 
成 全 员 销 售 力量 。 

2. 要 注意 营销 思维 、 方 式 的 转变 与 创新 

进入 市 场 经 济 以 来 ， 大 多 企业 通过 切身 
参与 ， 都 能 够 对 市 场 有 了 一 定 重 视 ， 但 营销 
方式 并 没有 太 多 的 转变 ， 这 大 多 要 归咎 于 企 
业 对 由 计划 经 济 向 市 场 经 济 转型 的 不 适应 。 
几 年 来 ， 集 团 公司 一 直 着 手 此 方面 的 改革 与 
完善 ， 努 力 发 挥 集 团 整体 销售 优势 ， 完 善 企 
业 销 售 体制 变革 ， 努 力 拓展 加 强 新 的 销售 渠 
道 与 网 络 。 

(1) 基于 所 属 企 业 各 地 区 都 设 有 营销 网 
络 , 但 强 弱 不 均 这 一 状况 , 我 们 于 1998 年 开 
始 按 大 区 组 建 企业 销售 网 络 联 合体 ， 确 定 该 
地 区 销售 领导 单位 ,要 求 各 办 事 处 互通 信息 ， 
通力 合作 ， 并 配套 以 各 项 激励 措施 ， 收 到 和 
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好 成 效 。 与 此 同时 , 集团 公司 还 十 1999 年 初 
成 立成 套 工程 公司 ， 旨 在 发 挥 集团 企业 产品 
成 套 优势， 开拓 国际 、 国 内 成 套 市 场 ， 目 前 
该 公司 已 与 国内 多 家 设计 单位 、 上 游 产 品 生 
产 单位 .电力 系统 等 建立 了 良好 合作 关系 , 确 
定 了 长 期 协作 意向 ， 保 证 集团 公司 在 做 好 单 
项 产品 销售 的 同时 ， 参 与 和 扩展 成 套 项 目 市 
场 。 

(2) 实践 工作 证 明 企 业 现 行销 售 模 式 无 
论 是 从 自身 各 项 制度 建设 方面 ， 还 是 从 销售 
渠道 方面 都 存在 一 定 的 不 足 与 缺憾 。 我 们 在 
逐步 提高 销售 人 员 素 质 ， 增 加 销售 人 员 比 例 
的 同时 ， 还 将 销售 体制 的 转变 做 为 一 项 重要 
工作 内 容 。 部 分 企业 销售 部 门 已 经 开始 实施 
模拟 独立 法 人 运作 ， 成 立 销售 公司 ， 依 据 销 
售 产品 数额 核定 其 人 员工 资 及 各 项 费用 ， 以 
此 来 调动 广大 销售 人 员 的 积极 性 。 其 中 值得 
注意 的 是 对 产品 价格 与 货款 回收 的 核定 ， 我 
们 通过 成 立 价格 管理 委员 会 及 建立 前 盖 任 款 
回收 的 评价 指标 体系 来 解决 这 一 问题 .另外 
我 们 还 通过 代理 制 及 “ 亚 代理 制 ” 的 实施 来 
进一步 拓宽 我 们 原 有 的 销售 渠道 。 代 理 制 对 
于 我 们 来 讲 并 非 是 一 个 新 鲜 事 物 ， 但 由 于 其 
在 资金 占用 、 影 响 本 企业 销售 人 员 积 极 性 等 
方面 存在 的 缺陷 而 未 能 被 企业 所 充分 接纳 。 
销售 体制 的 变革 与 营销 观念 的 不 断 转 变 为 企 
业 代 理 制 的 实施 黄 定 了 良好 基础 ， 我 们 已 经 
制定 了 一 整套 代理 本 企业 产品 销售 办 法 ， 如 
集团 某 企 业 便 出 台 了 按 销 售 额 百 分 之 一 核定 
中 介 费 用 ， 超 过 企业 指定 价格 部 分 两 方 分 成 
的 办 法 。 代 理 制 的 实施 无 疑 增强 了 企业 销售 
能 力 ， 为 企业 谋求 了 一 条 魏 新 的 销售 途径 . 

3. 企业 在 做 好 产品 销售 工作 同时 , 应 当 
注重 市 场 的 培育 与 维护 

良好 的 产品 安装 调试 及 售后 服务 是 企业 
培育 和 维护 市 场 的 重要 途径 ， 并 被 纳入 企业 
销售 全 过 程 . 企 业 市 场 的 取得 是 相当 不 易 的 ， 
需要 有 一 个 耐心 细致 的 培育 过 程 ， 集 团 公司 
经 常 性 地 针对 某 一 地 区 市 场 状况 组 织 大 型 座 
谈 会 、 新 产品 推介 会 ， 以 此 为 企业 下 一 步 实 
现 销售 做 好 铺垫 。 同 时 ， 企 业 也 须 将 产品 现 
场 安装 调试 及 优质 售后 服务 列 为 销售 工作 一 
项 重点 内 容 来 抓 。 目 前 ， 集 团 公司 各 企业 者 
已 针对 该 项 工作 成 立 了 专门 部 门 和 队伍 ， 选 
拔 了 一 批 懂 技 术 、 懂 实践 操作 人 员 充 实 这 方 


面 力量 ， 通 过 耐心 的 现场 指导 安装 ， 建 立民 
好 客户 关系 。 通 过 完善 及 时 的 售后 服务 ， 维 
护 良好 客户 关系 ， 取 得 很 好 收效 。 


二 、 企 业 竞 争 力 体现 在 诸多 方面 ， 企 业 
能 否 具 有 良好 而 广阔 市 场 的 前 提取 决 于 其 综 
合 的 市 场 竞争 能 力 . 具体 讲 , CBS Yon. 
质量 成本、 价格 等 一 系列 方面 的 管理 内 容 ， 


并 最 终归 结 为 人 才 的 竞争 
1. 企业 有 没有 市 场 , 关键 在 于 企业 有 没 
有 违 应 市 场 需要 的 产品 


集团 公司 成 立 十 余年 来 ， 一 直 坚 持 将 每 
年 销售 收入 一 定 百分比 用 于 新 产品 研究 与 开 
发 ， 目 前 已 经 形成 了 变压器 、 互 感 希 、 高 压 
断路 器 、 电 线 电缆 等 200 多 个 系列 , 1 600 多 
个 品种 ，43 000 多 个 规格 ， 产 品 总 体 水 平和 
主要 经 济 技术 指标 均 达 国内 行业 领先 地 位 . 
与 此 同时 ， 我 们 不 断 增 大 了 围绕 市 场 需要 的 
新 产品 开发 力度 。1998 FE, 国家 已 明确 三 
年 内 斥资 2 500 亿 元 用 于 电网 改造 ， 加 大 城 
乡 电网 建设 投入 ， 集 团 公司 适时 开发 六 氟 化 
硫 系列 产品 、 完 善 提高 中 小 电压 等 级 产品 已 
取得 重大 发 展 , 其 中 国内 首 台 720MV，A 变 
压 器 试制 成 功 为 集团 公司 下 一 步 进 牢 二 峡 工 
程 疯 定 良 好 基础 。 另 外 ,我们 还 十 分 注重 与 
国际 先进 技术 的 接轨 ,集团 公司 自 80 年 代 充 
分 引进 吸收 日 本 制造 技术 后 ， 目 前 正 进 一 步 
加 大 合资 、 合 作 力 度 ， 并 确定 合资 合作 应 以 
BR SE ey A eS YY 

2. 质量 是 企业 的 生命 

集团 公司 及 企业 多 年 来 围绕 产品 质量 的 
提高 采取 了 大 量 行 之 有 效 的 措施 。 集 团 所 属 
六 个 主要 企业 截至 1998 年 底 已 全 部 通过 
1SO9000 质量 认证 体系 。 许 多 企业 都 根据 目 
身 产 品 特点 针对 质量 上 存在 的 问题 加 强 了 管 
理 ， 突 出 在 发 挥 党 群 力量 、 提 高 产品 一 次 试 
验 合 格 率 、 加 强 现场 管理 等 方面 做 了 大 量 工 
作 ， 牙 到 良好 成 效 。 应 该 说 ， 质 量 管理 是 一 
项 长 抓 不 懈 的 管理 ， 车 间 洁 净 程 度 、 工 艺 合 
理性 、 设 计 可 靠 程度 等 都 将 对 产品 质量 产生 
重大 影响 ,需要 我 们 不 断 地 子 以 关注 与 完善 ， 

3. 加 强 成 本 管理 是 提高 企业 经 济 效益 
的 重要 途径 

在 市 场 、 价 格 一 定 的 前 提 下 ， 成 本 成 为 
左右 企业 效益 的 主要 因素 。 我 们 集团 公司 及 
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企业 主要 是 学 习 和 借鉴 了 其 钢 成 本 科学 管理 
的 经 验 ， 并 根据 自身 产品 特点 ， 研 究 、 制 定 
了 一 套 切实 可 行 的 成 本 管理 措施 。 首 先 ， 我 
们 提出 了 以 目标 利润 为 刚性 指标 ， 倒 推 企业 
各 项 成 本 费用 支出 的 指标 核定 办 法 ， 改 变 了 
以 往 企 业 国有 资产 保值 、 增 值 观念 淡薄 ， 只 
重 眼前 利益 ,不 顾 长 远 发 展 的 错误 思想 倾向 ， 
将 成 本 管理 观念 贯彻 到 企业 每 一 项 决策 和 日 
常生 产 经 营 当 中 去 。 集 团 公司 每 年 初 据 此 核 
定 企业 各 项 成 本 支出 ， 并 将 其 作为 考核 企业 
经 营 者 业绩 的 重要 内 容 ， 以 此 推动 企业 各 方 
面 的 改革 与 管理 工作 。 例 如 我 们 根据 企业 既 
定 目 标 利润 ， 核 定 其 当年 工资 总 额 ， 企 业 为 
确保 利润 实现 ， 就 必须 在 减员 增 效 、 分 流 富 
余人 员 方 面 实施 切实 可 行 的 措施 ， 也 就 是 说 
通过 “点 ”的 管理 带动 其 整体 的 制度 完善 和 
变革 。 其 次 ， 我们 根据 自身 产品 特点 ， 提 出 
了 降低 成 本 需 从 设计 着 手 的 新 思路 ， 要 求 设 
计 部 门 应 在 保证 产品 质量 前 提 下 ， 据 弃 产 品 
多 余 功 能 、 提 高 材料 利用 率 、 节 约 其 他 不 必 
要 的 成 本 支出 。 我 们 制定 了 设计 部 门 降低 成 
本 的 奖惩 办 法 ， 以 此 充分 调动 了 设计 人 员 参 
与 成 本 管理 的 积极 性 ,截至 1999 年 上 半年 已 
初 见 成 效 。 第 三 ， 加 强 对 企业 供应 部 门 的 管 
理 ， 完 善 和 健全 企业 原材料 采购 及 库存 管理 
体系 ， 要 求 企 业 大 宗 原 材料 订货 都 要 采取 公 
开 招 、 投 标 方式 ， 以 打破 原来 过 份 依赖 单一 
进货 渠道 ,致使 价格 居 高 不 下 的 不 利 局 面 , 同 
时 配套 以 相应 监督 、 控 制 制 度 ， 杜 绝 各 种 腐 
败 事件 的 发 生 , 使 企业 采购 做 到 公开 、 公 正 、 


公平 、 有 法 可 依 、 有 法 必 依 。 再 有 就 是 提高 


资金 使 用 效率 ， 加 强 最 佳 库存 量 的 界定 与 管 
理 ， 并 以 成 立 废 料 处 理 中 心 做 为 一 项 重要 辅 
助 措 施 ， 从 而 保证 对 企业 供应 部 门 科学 管理 
的 实现 。 

4. 现代 企业 竞争 归根 到 底 是 人 才 的 竞争 

目前 , 集团 员工 总 数 51 393 A, 其 中 各 
类 专业 技术 人 员 8 227 人 ， 占 员工 总 数 的 
16%; 工程 技术 人 员 3 625 人 , 占 各 类 专业 人 
员 的 44 站 。 以 上 数据 表明 ,企业 人 才 结 构 仍 
是 未 钳 合 理 。 多 年 来 参与 市 场 竞争 的 实践 表 
明 ， 国 有 企业 缺少 思维 创新 的 各 类 人 才 ， 这 
与 其 贯 行 的 体制 .机 制 有 着 相当 紧密 联系 。 我 
们 缺乏 一 种 能 够 留 住 人 才 、 发 挥 人 才 优 热 . 人 
尽 其 才 的 内 部 人 事 管理 机 制 ， 这 一 点 在 我 们 


多 次 组 织 与 各 层次 人 才 座 谈 中 得 到 证 实 。 集 
团 公司 目前 正 厦 手机 构 改 革 , 模拟 “三 资 ” 企 
业 管理 方案 已 经 出 台 、 部 分 企业 在 技术 与 国 
际 知 名 公司 相 接 轨 的 同时 ， 更 将 其 管理 模式 
列 为 接轨 的 重要 环节 ， 希 望 借 此 能 够 达到 精 
简 高 效 的 目的 。 同 时 ， 我 们 还 在 诸如 设计 等 
关键 部 门 实行 项 目 承包 制度 ， 每 年 划拨 一 部 
分 资金 用 于 奖励 有 突出 贡献 或 完成 指定 科研 
项 目的 科技 人 员 ， 以 此 为 人 才 创 造 一 个 较为 
宽松 的 工作 环境 。 


三 集团 公司 是 国有 资产 授权 经 营 单位 ， 
肩负 国有 资产 保值 、 增 值 责 任 。 集 团 公司 在 
做 好 各 方面 管理 工作 同时 ， 应 将 资本 运营 作 
为 一 项 重要 工作 内 容 ， 以 更 好 地 服务 于 企业 
发 展 

东北 输 变 电 设 备 集团 公司 自 成 立 以 来 ， 
一 直 以 服务 、 扶 持 企 业 发 展 为 宗旨 。 多 年 来 ， 
我 们 在 干部 考核 任命 、 日 常 经 营 管 理 、 组 建 
业务 、 营销 、 技 术 中 心 等 方面 做 了 大 量 工作 ， 
满足 了 企业 在 不 同 发 展 时 期 不 同 需要 ， 不 断 
增强 了 自身 实力 与 集团 公司 整体 市 场 竞 争 能 
力 ， 其 间 资 本 运营 工作 一 直 是 我 们 工作 的 一 
项 重要 内 容 。 集 团 公司 首先 于 1991 年 发 行内 
部 职工 股 ， 并 于 1995 年 经 过 一 年 多 的 努力 ， 
将 沈 变 、 沈 高 、 锦 容 、 阜 封 等 四 家 企业 组 建 
东北 输 变 电机 械 制造 股份 公司 ,分别 在 香港 、 
深圳 两 地 成 功 上 市 ， 融 资 6 亿 元 ， 有 力 地 支 
持 了 企业 持续 发 展 。 同 时 ， 伴 随 上 市 公司 不 
渐 规范 化 运作 ， 和 集团 公司 已 形成 了 有 关 资 产 
进一步 剥离 、 重 组 的 资本 运作 思路 ， 通 过 集 
团 公司 与 上 市 公司 之 间 资 产 转换 达到 进一步 
扶持 上 市 公司 及 企业 长 足 发 展 的 最 终 目 的 。 
HET, SAA EMO LEH. & 
业 兼 并 、 更 高 层次 上 的 资本 运营 工作 有 条 不 
北 ， 一 方面 促使 企业 轻装 上 阵 ， 加 速 不 良 资 
产 的 剥离 ;一 方面 为 企业 转轨 换 制 提供 良好 
的 外 部 环境 ， 最 终 促 进 企业 市 场 竞争 能 力 的 
不 断 提 高 。 

目前 , 输 变 电 行 业 市 场 竞 争 十 分 激烈 , 企 
业 为 占领 市 场 竞相 压价 , 仅 1998 年 集团 公司 
因 价 格 下 跌 造 成 损失 就 高 达 1.5 亿 元 ; 同时 
行业 重复 建设 和 对 外 合资 步伐 的 加 快 ， 使 本 
来 就 有 限 的 市 场 更 加 剧 了 竞争 的 局 面 。 集 团 
及 企业 在 昔 练 内 功 、 加 强 管 理 、 促 使 营销 观 
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念 转变 等 方面 加 大 工作 力度 的 同时 ， 也 希望 
国家 在 保护 民族 工业 、 和 制止 重复 建设 、 协 调 
行业 价格 等 方面 加 强 宏观 调控 与 管理 。 我 们 
深信 ， 在 党 的 十 五 大 正确 精神 指引 下 ， 凭 借 


国家 及 社会 各 界 大 力 支 持 ， 途 借 企 业 自 身 不 
汤 自 我 完善 与 改进 ， 国 有 企业 必 将 拥有 一 个 
妇 好 而 广阔 的 发 展 前 景 ， 我 们 也 愿意 为 民族 
工业 的 振兴 做 出 更 多 更 大 的 贡献 。 


不 断 创新 是 企业 开拓 市 场 ， 提 高 竞争 力 
的 根本 保证 


机 械 工 业 规划 审议 委员 会 委员 
东方 电气 集团 公司 副 董事 长 


东方 电气 集团 公司 成 立 于 改革 开放 不 断 
深化 的 1984 年 ,是 以 发 电 设 备 制 造 和 电站 设 
备 成 套 ， 电 站 工程 总 承包 为 主 业 的 国有 特大 
型 企业 集团 。 现 有 总 资产 108 亿 元 ， 净 资产 
24 亿 元 (不 含 8 亿 元 少数 股东 权益 ) 。 集团 公 
” 司 有 全 资 的 东方 电机 厂 、 东 方 汽轮机 厂 、 东 
方 锅炉 厂 、 东 风电 机 厂 、 中 州 汽轮机 厂 、 天 
山 锅 炉 三 和 9 家 全 资 专业 子 公 司 , 14 个 地 区 
公司 以 及 由 东方 电机 厂 控 股 的 东方 电机 股份 
有 限 公 司 ， 东 方 锅 炉 厂 控股 的 东方 锅炉 股份 
有 限 公 司 两 家 上 市 公司 。 现 集团 共有 员 二 
36 000 ZA, 已 形成 年 产 水 电 1 6OOMW, K 
电 3 600MW 的 实际 生产 能 力 ， 可 以 生产 1 
000MW 级 部 分 核电 设备 。 和 集团 在 国内 发 电 
设备 中 约 占有 40% 的 水 电 和 30% 的 火电 市 
场 份额 ,产品 出 口 到 20 余 个 国家 ,到 1998 年 
FE. 已 累计 为 国家 提供 了 50 480MW 各 型 发 
电 设备 。 从 1993 一 1998 年 , 国有 资产 净值 由 
9. 3 亿 元 增 至 24 亿 元 , 年 均 增长 21%; 销售 
收入 由 17. 1 亿 元 增 至 39. 9 亿 元 ， 年 均 增 长 
18.4%; 实现 利税 由 1.1 亿 元 增 至 2.7 亿 元 ， 
年 均 增长 20%; 发 电 设备 产量 由 3 254MW 
增 至 4 653MW ,年 均 增长 7.4%; 出 口 创汇 
由 4 271 万 美元 增 至 1. 2 亿美 元 ， 年 均 增长 
23.1%, 

集团 公司 是 国家 120 家 试点 企业 集团 、 
512 家 国家 重点 联系 企业 和 四 川 省 37 家 扩 
张 型 企业 之 一 ， 是 全 国 最 大 的 大 型 机 电 成 套 
设备 出 口 基地 之 一 。 


一 、 深 刻 认识 企业 外 部 环境 的 变化 ， 
真正 树立 市 场 经 济 观念 


过 去 ， 在 计划 经 济 体制 下 企业 仅仅 是 产 
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品 的 生产 制造 者 ， 任 务 由 国家 给 ， 销 售 由 国 
KE, 企业 的 产品 是 否 好 销 , 有 无 竞争 力 , 经 
营 者 无 须 操心 ， 头 脑 中 几乎 没有 “市 场 ” 这 
个 概念 。 企 业 所 处 的 外 部 环境 可 说 是 风 平 浪 
静 。 现 在 ， 情 况 不 同 了 ， 随 着 社会 主义 市 场 
经 济 的 全 面 建立 ， 企 业 在 社会 经 济 环境 中 的 
地 位 和 角色 已 发 生 了 根本 性 的 变化 ， 从 过 去 
RUTH eye “SEAS. ERAS. A 
我 发 展 、 目 我 约束 ”的 市 场 竞 争 主体 。 改 革 
对 企业 的 影响 是 多 方面 的 ， 最 显著 的 是 它 根 
本 改变 了 企业 生存 的 市 场 环境 ， 这 种 变化 主 
要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

1. 市 场 是 企业 生存 的 土壤 , 用 户 是 企业 
的 衣食 父母 

企业 的 生产 任务 和 产品 几乎 完全 靠 市 场 
来 决定 ， 任 务 要 到 市 场 中 去 找 ， 去 争 ， 产 品 
要 到 市 场 中 去 推销 。 企 业 的 生存 与 市 场 变化 
姑姑 相关 ,市 场 导向 的 作用 日 趋 重要 和 明显 ， 

2. 买方 市 场 的 形成 ， 竞 争 不 可 避免 

由 于 经 济 的 高 速 发 展 ， 供 求 逐 渐 趋 于 平 
衡 . 不 少 商品 甚 至 供过于求 , 形成 买方 市 场 。 
同行 业 的 企业 对 手 林 立 ， 竞 争 激烈 。 拿 我 们 
发 电 设备 制造 行业 来 讲 ， 全 国 大 中 型 企业 就 
有 十 余 个 , 每 年 仅 不 足 10 000MW 的 市 场 份 
人 额 ， 和 全 国 目前 拥有 的 生产 能 力 15 000MW 
相 比 ， 有 限 的 需求 与 相对 过 剩 的 生产 能 力 之 


AY ASEH 
3. 国内 市 场 的 国际 化 竞争 , 使 国企 面临 
更 大 的 挑战 


随 着 市 场 的 扩大 开放 ， 全 球 经 济 更 趋 一 
体 化 ， 国 外 大 和 公司、 大 企业 纷 至 踏 来 ， 成 为 
我 国企 业 面 临 的 强劲 对 手 。 这 种 国内 市 场 国 
际 化 ， 使 我 国 的 企业 在 国内 市 场 上 就 面 对 着 


外 商 的 强大 竞争 ， 这 种 竞争 包括 贸易 和 直接 
投资 ， 更 具 契 胁 的 是 外 商 直接 投资 ， 它 强化 
了 国内 市 场 包括 产品 、 资 源 和 人 才 等 方面 的 
竞争 。 改 革 开 放 后 外 商 在 我 国 的 直接 投资 总 
额 近 2 000 亿美 元 ，1996 年 外 商 直 接 投资 占 
全 社会 固定 资产 总 投资 的 比重 为 14.8%， 外 
资 企 业 产 值 约 占 国内 生产 总 值 的 12% , 其 出 
口 占 全 国 出 口 额 的 40% 。 世 界 500 家 最 大 的 
跨国 公司 已 有 200 多 家 来 我 国 投资 。 在 我 们 
发 电 设备 领域 , 就 有 美国 GE、 德 国 西门 子 、 
瑞士 的 ABB 等 一 些 若 名 的 跨国 公司 。 国 内 企 
业 面 对 的 竞争 形势 日 益 严峻 。 

4. 市 场 经 济 的 发 展 , 深化 了 竞争 的 内 涵 
和 层次 

由 于 买方 市 场 的 形成 ， 同 行业 间 的 竞争 
内 涵 和 层次 也 发 生 了 变化 ， 从 过 去 一 般 的 质 
量 、 价 格 、 按 期 供 货 竞争 延伸 到 售 前 售后 完 
善 服务 上 的 竞争 ， 从 过 去 较 低 层次 上 的 生产 
经 营 手 段 竞争 发 展 到 较 高 层次 上 的 技术 产品 
创新 能 力 、 生 产 集 约 化 水 平 、 资 本 运营 水 平 、 
企业 增长 方式 手段 上 的 竞争 ， 现 实 的 市 场 竞 
争 态 势 愈 来 愈 证 明 :一 个 企业 如 果 仅 在 质 优 、 
价 廉 、 服 务 完善 等 传统 方面 保持 优势 已 远 远 
不 角 ， 还 必须 在 经 济 规模 、 经 济 实力 、 独 特 
技术 、 独 特产 品 方面 取得 优势 ， 才 能 立 于 不 
WZ Hh 

5. 市 场 竞争 的 加 剧 , 必然 带 来 经 济 结构 
的 调整 

由 于 长 期 计划 经 济 体制 ， 条 块 分 割 等 因 
素 的 影响 , 同行 业 生 产 厂 家 过 多 、 分 工 过 细 、 
低 水 平 、 重 复 建 设 的 现象 十 分 严重 ， 经 济 结 
构 失 调 , 加 之 较 长 时 期 以 来 , 企业 只 生 不 死 ， 
众多 企业 争 占 有 限 的 市 场 , 必 然 僧 多 粥 少 , 竞 
争 加 剧 ， 优 胜 劣 汰 的 市 场 竞 争 法 则 随时 在 发 
挥 作用 ， 优 势 企业 将 获得 长 足 发 展 ， 劣 势 企 
业 将 被 淘汰 出 局 。 竞 争 中 企业 稍 有 不 愤 ， 出 
现 重 大 失误 , 就 可 能 面临 灭顶 之 灾 。 近 两 年 ， 
由 于 东南 亚 金融 危机 和 国内 有 效 需求 不 足 的 
影响 ， 企业 生存 外 部 环境 进一步 困难 ， 经 营 
风险 随 之 加 大 ,在 动荡 复杂 的 市 场 环 境 中 , 企 
业 生 存 的 理念 正如 海尔 集团 总 裁 张瑞敏 说 的 
那样 ， 永 远 战 战 欧 移 ， 永 远 如 履 菏 冰 。 

6. 经 济 、 科 技 的 发 展 , 改变 了 市 场 消 费 
的 格局 

科技 的 高 速 发 展 ， 高 新 技术 产品 的 不 断 


问世 ， 使 市 场 消费 格局 也 产生 了 变化 。 传 统 
的 低 水 平 . 低 技术 含量 的 产品 市 场 日 趋 疲软 ， 
而 高 水 平 、 高 技术 含量 的 高 精 尖 产 品 市 场 旺 
Re. ERR, 1996 年 我 国 进口 设备 折合 人 民 
币 5 250 亿 元 ， 占 国内 机 械 产品 市 场 份额 的 
1/3 以 上 ,近年 来 , 每 年 投资 设备 的 进口 额 都 
相当 于 全 社会 固定 资产 投资 中 设备 投资 的 
60%， 说 明 不 少 高 档 机 械 产 品 ， 国 内 生产 制 
造 不 了 ， 满 足 度 还 很 低 。 加 大 科技 投入 ， 提 
高 技术 、 产 品 创新 开发 能 力 ， 应 是 企业 当 务 
之 急 。 

7. 生产 要 素 市 场 的 建立 和 完善 , 为 企业 
生存 发 展 提供 了 机 遇 

市 场 在 资源 配置 中 的 基础 性 作用 明显 增 
强 ， 资 本 市 场 的 逐步 发 育 和 完善 ， 为 企业 直 
接 融 资 、 收 购 和 兼并 ， 实 行 低 成 本 扩张 开辟 
了 途径 。 资 本 流动 性 的 增强 ， 有 利于 调整 产 
业 结 构 和 经 济 结构 ;劳动力 市 场 的 建立 和 完 
善 ， 为 企业 实施 劳动 人 事 改革 ， 科 学 使 用 人 
力 资源 创造 了 条 件 ; 社会 保障 体制 的 建立 和 
see, ADU PRAT, WAR, He 
营 效 益 提 供 了 保障 等 等 ， 有 利于 企业 目 主 经 
营 、 目 我 发 展 的 客观 外 部 环境 ， 这 种 外 部 环 
境 正在 逐步 改善 。 


二 、 不 断 创新 ， 提 高 适应 市 场 能 力 ， 
提高 市 场 竞争 力 

当前 ,国有 企业 的 改革 已 进入 攻坚 阶段 ， 
国有 企业 正面 临 三 年 实现 两 个 大 多 数目 标的 
关键 时 刻 ， 党 中 央 对 搞 好 国有 企业 下 了 很 大 
的 决心 。 搞 好 国有 企业 的 改革 和 发 展 具 有 午 
大 的 政治 意义 和 经 济 意义 ， 我 们 必须 坚定 国 
有 企业 是 可 以 搞 好 的 决心 ,转变 观念 ， 义 无 
反 顾 地 走向 市 场 ， 通 过 深化 改革 ， 扩 大 企业 
生存 发 展 的 空间 。 企 业 面 临 外 部 市 场 环 境 的 
变化 ， 要 和 生存、 发展 ， 唯 有 实现 企业 制度 的 
创新 , 企业 经 营 的 创新 , 企业 管理 的 创新 , E 
业 技 术 的 创新 ， 企 业 产品 的 创新 ， 企 业 发 展 
的 优势 有 赖 于 对 现状 的 永 不 满足 和 和 孜孜 不 倦 
的 创新 活动 。 美 国 著名 企业 家 老 约翰 。 洛克 
菲 勒 说 过 :“ 如 果 你 想 获 得 成 功 , 你 应 辟 出 新 
路 , 而 不 是 沿 着 过 去 的 老路 走 .” 又 一 位 美国 
学 者 吉 福 德 ， 平 肖 第 二 在 他 撰写 的 一 本 《 创 
新 者 与 企业 革命 一 一 2000 年 的 总 经 理 与 内 
企业 家 》 书 中 写 到 :“ 我 们 生活 在 这 样 一 个 时 
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代 ， 即 进行 有 效 的 创新 能 力 已 经 成 为 事业 成 
功 的 基本 决定 因素 。 如 果 竞 争 就 是 创新 ， 就 
是 创造 和 改进 产品 、 服 务 和 加 工 过程 ， 那 么 
不 创新 就 是 死亡 .” 这 里 提 到 的 “内 企业 家 ” 
是 指 企业 内 具有 自力 更 生 、 冒 险 进取 和 刻意 
创新 等 集 企业 家 精神 之 精华 的 创新 者 。 

1. 企业 制度 创新 与 现代 企业 制度 

企业 制度 创新 就 是 要 打破 传统 的 国有 企 
业 的 产权 制度 制约 企业 市 场 竞争 力 提高 的 制 
度 障 碍 ， 建 立 符合 现代 化 大 生产 和 市 场 经 济 
相 适 应 的 “产权 清晰 、 责 权 明 确 、 政 企 分 开 、 
管理 科学 ”的 现代 企业 制度 ， 建 立 规范 的 法 
人 治理 机 构 ， 使 企业 真正 成 为 “四 自 ” 的 法 
人 实体 和 市 场 竞争 主体 。 中 央 提 出 到 本 世纪 
末 ， 大 多 数 国 有 大 中 型 企业 普遍 建立 现代 企 
业 制 度 ,就 是 对 企业 制度 创新 的 具体 要 求 。 我 
们 东方 电气 集团 现 正 按 国 务 院 国 发 (97) 15 
号 文件 和 国 经贸 委 企 改 (95) 520 号 文件 要 求 
进行 深化 改革 试点 方案 制订 工作 ， 通 过 改制 
转机 ,提高 企业 适应 市 场 能 力 和 市 场 竞争 力 。 
现在 国内 不 少 企 业已 改制 ,从 运作 实践 来 看 ， 
要 取得 实效 关键 要 在 规范 化 上 下 功夫 ， 真 正 
做 到 转换 经 营 机 制 ， 不 能 穿 新 鞋 走 老 路 

2. 企业 经 营 的 创新 内 容 

创新 内 容 是 多 方面 的 ， 从 经 营 内 容 ， 到 
经 营 方式 ， 到 经 营 手 段 等 都 有 创新 的 内 容 和 
任务 。 从 经 营 内 容 来 讲 ， 不 少 企 业 为 了 开拓 
市 场 ， 提 高 效益 ， 已 从 单纯 的 产品 经 营 扩 展 
到 资产 、 资 本 经 营 ; 从 单元 的 产业 经 营 转 同 
多 元 化 经 营 。 这 几 年 ， 我 们 集团 也 作 过 这 方 
面 的 党 试 ， 有 些 切 吴 感受 和 体会 ， 概 括 起 来 
说 就 是 对 经 营 内 容 的 创新 要 取 慎 之 又 慎 的 态 
度 ， 切 忌 跟 风 言 进 。 应 当 看 到 我 们 有 相当 多 
的 企业 在 经 营 者 的 知识 、 掌 握 的 信息 、 决 策 
和 控制 能 力 以 及 资金 实力 都 是 有 限 的 ， 要 想 
在 市 场 上 站 稳 脚 跟 ， 求 得 生存 和 发 展 ， 提 高 
竞争 力 ， 首 要 的 是 把 有 限 的 资源 尽量 地 用 于 
强化 企业 的 主导 产业 或 核心 能 力 上 上， 把 它 做 
强 做 精 , 这 才 是 比较 稳妥 、 现实 的 竞争 策略 。 
为 此 ， 我 们 集团 制订 了 巩固、 发 展 、 提 高 电 
站 设备 和 工程 核心 主 业 ， 加 快 发 展 高 新 技术 
产业 ， 发 电 设 备 坚 持 以 大 为 主 ，“ 大 、 中 、 
小 ”,，“ 水 、 火 、 核 ”并 举 的 发 展 战略 ， 通 过 
减员 增 效 、 加 强 管理 、 提 高 产品 的 价格 竞争 
能 力 ; 通过 贯彻 GB/T19000 (1SO9000) 质保 
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体系 ， 建 立 质量 奖惩 考核 制度 ， 加 大 技 改 投 
入 ,引进 先进 加 工 设 备 和 加 工 技 术 ， 提 高 产 
品质 量 的 竞争 能 力 ; 通过 实行 24 小 时 服务 和 
终身 服务 精神 ， 建 立 驻 工地 总 代表 制 ， 成 立 
备品 备件 管 委 会 ， 开 展 用 户 技术 培训 ， 提 高 
售 前 售后 完善 服务 的 竞争 能 力 ; 通过 加 强生 
产 计 划 调 度 , 强化 内 部 管理 , 提高 信守 合同 ， 
按期 履约 的 竞争 能 力 ， 从 而 在 国内 、 外 市 场 
中 树立 了 以 600MW 火电 、700MW 水 电 、 
1 000M 双 核电 及 工程 成 套 为 主 业 的 特大 型 
电站 设备 及 工程 集团 形象 ， 为 开拓 国内 外 电 
力 市 场 ， 提 高 市 场 竞 争 力 黄 定 了 产业 、 产 品 
基础 。 

在 经 营 手 段 上 ， 加 强 经 销 工作 ， 以 市 场 
开发 部 和 进出 口 公司 为 龙头 ,广泛 收集 信息 ， 
积极 参与 项 目 投标 竞标 活动 ， 在 全 国 十 多 个 
省 市 和 部 分 国外 城市 设立 地 区 公司 和 商务 机 
构 ， 开 展 全 方位 的 经 销 活动 。 针 对 国内 需求 
有 限 的 市 场 状况 ， 我 们 提出 了 “努力 开拓 国 
内 外 两 个 市 场 ， 重 点 开拓 国际 市 场 ” 的 经 铺 
方针 , 集团 公司 成 立 15 年 以 来 , 共 承 接 巴 基 
HE., AIR BREE, PHASER E 
型 工程 9 项， 累计 创汇 5. 2 亿美 元 ; 承揽 国 
内 大 中 小 型 电站 项 目 37 个 , 共 完 成 销售 收入 
208 亿 元 人 民 币 。1997 年 ， 由 美国 《工程 新 
逆 纪 录 》 困 志 评 出 的 全 球 最 大 225 家 工程 承 
包公 司 排名 中 ， 东 方 电气 集团 公司 列 为 第 
117 名 ， 并 连续 四 年 进入 最 大 国际 承包 公司 
行列 。 实践 说 明 , 一 个 企业 必须 具备 鲜明 、 强 
大 的 核心 主 业 ， 才 有 利于 开拓 市 场 ， 提 高 市 
场 竞 争 力 , 没有 个 性 的 企业 , 难以 生存 发 展 . 

在 动荡 多 变 的 市 场 环境 中 ， 企 业 产业 多 
元 化 的 经 营 发 展 策略 ， 不 失 为 一 种 企业 开拓 
市 场 , 扩大 生存 空间 的 良 方 。 由 十 历史 原因 . 
我 国企 业 分 工 过 细 , 低 水 平 的 重复 建设 严重 . 
企业 适应 变化 市 场 的 能 力 普 遍 很 弱 ， 有 一 定 
综合 经 济 实力 的 大 型 企业 和 企业 集团 ， 在 强 
化 主 业 的 同时 ， 适 当地 开展 多 元 化 经 营 是 必 
要 的 ,因为 在 经 济 长 期 稳定 增长 的 情况 下 , 供 
给 不 断 增加 ， 原 有 产业 的 市 场 将 趋 于 饱和 其 
至 过 剩 ， 企 业 无 法 再 在 这 些 领 域 获得 有 效 发 
展 ,为 了 取得 更 快 的 发 展 和 更 好 的 经 济 效益 ， 
企业 必须 转向 新 产业 , 开拓 新 市 场 . 其次, 大 
型 企业 生产 多 元 产品 ， 可 以 利用 人 和 们 在 产品 
的 商标 和 可 靠 性 之 间 产 生 联 想 ， 利 于 产品 销 





售 ， 占 领 新 的 市 场 ， 提 高 利润 ， 尤 其 是 有 关 
联 度 的 多 元 经 营 可 以 提高 资源 利用 率 ， 利 用 
闲置 设备 ， 降 低 生 产 成 本 ， 还 可 更 有 效 的 利 
用 现 有 销售 渠道 ， 降 低 销 售 成 本 。 纵 观 国际 
上 发 达 国 家 产业 多 元 化 的 企业 比比 丝 是 。 据 
有 关 资 料 介绍 ， 美 国 排 名 前 500 家 的 企业 中 
有 94% 实 行 产 业 多 元 化 经 营 。 我 们 电力 行业 
熟知 的 美国 通用 电气 公司 ， 既 生产 工业 及 民 
用 电气 产品 ， 也 生产 航天 航空 设备 、 医 疗 央 
械 和 金融 服务 等 。 发 展 多 元 化 产业 ， 必 须 把 
握 好 两 点 ,一 是 要 从 企业 自身 的 资源 能 力 出 
发 ， 切 忌 育 目的 求 多 求全 ; 二 是 要 有 战略 意 
图 ， 最 好 选择 与 主 业 关联 度 大 的 行业 ， 完 全 
陌生 的 行业 不 易 揪 足 。 这 几 年 ， 我 们 东方 集 
团 正 在 按 “ 一 业 为 主 ， 多 种 经 营 ” 的 发 展 方 
针 ， 积 极 探索 ， 进 行 实 践 ， 在 以 电站 工程 为 
主 的 同时 ， 努 力 开 拓 城 市 污水 、 环 保 工 程 和 
土建 厂房 、 基 建 工 程 领域 ;在 重点 抓 好 发 电 
设备 制造 生产 的 同时 ,努力 开拓 环保 产品 、 汽 
车 电机 、 农 用 水 泵 及 其 他 高 新 技术 产品 ， 为 
企业 培育 新 的 经 济 增长 点 ， 开 所 市 场 ， 增 强 
适应 市 场 能 力 起 了 积极 作用 。 

3. 产品 技术 的 创新 内 容 

产品 技术 创新 随 着 近年 来 市 场 饱 和 、 竞 
争 加 剧 和 需求 结构 变化 已 成 企业 当务之急 。 
尤其 对 生产 装备 的 机 械 行业 ， 更 是 关乎 机 械 
行业 生存 迫在眉睫 的 大 问题 ,前 面 已 提 到 ,多 
数 或 大 多 数 工业 消费 品 依赖 进口 设备 ， 说 明 
我 国 的 装备 工业 还 很 落后 ， 产 品 技术 创新 任 
重 而 道 远 , 日 本 松下 公司 认为 : “新 产品 是 公 
司 成 长 的 唯一 法 宝 和 命脉 所 在 ”可见 产品 技 
术 创 新 对 一 个 企业 的 至 关 重 要 。 这 几 年 ,我 
们 公司 在 扩大 产品 系列 、 品 种 满足 市 场 产 品 
”多样 化 需求 的 同时 ， 十 分 注意 新 产品 、 新 技 
术 的 引进 开发 工作 ， 集 团 先 后 引进 了 大 型 循 
环流 化 床 锅炉 、“W” 火 焰 锅 炉 制造 技术 、 表 
面 凝 汽 器 技术 、 水 电 转 轮 技术 及 核电 常规 色 
技术 等 ， 提 高 了 产品 技术 水 平 ， 开 发 出 了 适 
应 环保 和 节能 要 求 的 大 型 循环 流 化 床 锅炉 产 
品 ， 为 企业 开拓 新 的 市 场 葛 定 了 基础 。 但 由 
于 投入 不 足 ， 企 业 自 身 的 创新 开发 能 力 还 十 
分 有 限 ， 成 为 我 们 扩大 市 场 份 人 额 ， 提 高 国内 
外 市 场 竞争 力 的 制约 因素 ， 和 希望 国家 给 予 有 
力 的 支持 和 帮助 。 

4. 企业 管理 的 创新 内 容 


管理 创新 是 企业 适应 市 场 ,走向 市 场 , 真 
正 实现 科学 管理 的 重要 举措 ， 国 内 不 少 企业 
在 这 方面 都 有 创举 。 最 典型 的 是 邯 钢 的 以 市 
场 价格 为 目标 成 本 ， 在 企业 内 “模拟 市 场 核 
算 ， 实 行 成 本 否决 ”的 管理 方法 ， 使 邯 钢 摆 
脱 了 困境 ,成 为 钢铁 行业 效益 最 好 的 企业 。 应 
当 看 到 ， 在 市 场 经 济 环境 中 的 企业 管理 与 计 
划 经 济 体制 下 的 企业 管理 ， 从 内 容 到 办 法 存 
在 着 很 大 的 差异 ， 企 业 要 适应 市 场 就 必须 对 
传统 的 管理 进行 改革 创新 ， 因 循 守旧 ， 垒 守 
陈规 , 企业 就 会 失去 活力 , 难以 占领 市 场 。 如 
何 设置 精简 、 有 效 、 反 应 灵敏 的 管理 体系 ; 如 
何 加 强 财务 、 成 本 管理 ; 如 何 加 快 资金 周转 ， 
提高 融资 能 力 ; 如 何 控 制 对 外 投资 和 完善 投 
资 项 目 管理 ， 如 何 强化 营销 体系 ， 提 高 售后 
服务 水 平 ， 如 何 建立 有 效 的 激励 约束 机 制 等 
等 ， 都 是 企业 管理 面临 解决 的 谋 题 。 美 国电 
报 电话 公司 前 任 总 经 理 卡 贝 对 企业 的 衰退 提 
出 了 七 个 方面 的 危险 预兆 ， 其 中 之 一 就 是 面 
对 外 部 环境 的 变化 ， 企 业 仍 固守 老 的 作业 方 
法 。 因 此 企业 只 有 依据 市 场 的 变化 ， 针 对 目 
身 不 适应 的 管理 环节 ， 创 新 改革 ， 才 能 使 企 
业 充 满 活力 ， 在 市 场 经 济 的 大 潮 中 去 搏击 。 

5. 企业 组 织 创新 内 容 | 

企业 的 组 织 创新 从 大 的 方面 来 说 ， 面 临 
两 个 任务 。 一 是 从 企业 内 部 来 讲 ， 鉴 于 我 国 
企业 长 期 以 来 重生 产 、 轻 开发 、 轻 服务 ， 形 
成 “大 而 全 ”、“ 小 而 全 ”“ 两 头 小 中 间 大 ”的 
“橄榄 型 ”结构 特征 ,企业 生产 辅助 部 门 齐 全 ， 
人 员 设 备 不 少 ， 但 使 用 率 不 高 ， 企 业经 营 效 
益 差 ， 造 成 资源 的 重复 配置 浪费 ， 不 运 应 社 
会 化 大 生产 的 要 求 。 原 机 械 工业 部 提出 “ 打 
好 组 织 结构 优化 战役 ”, 就 是 要 解决 企业 组 织 
结构 不 合理 的 这 一 突出 矛盾 。 要 实施 企业 组 
织 结构 从 “橄榄 型 ”向 “哑铃 型 ”的 转轨 变 
型 ,把 企业 的 工作 重点 调整 到 加 强 开发 能 力 ， 
提高 售后 服务 水 平 上 来 ， 按 “两 头 在 内 ， 中 
间 在 外 ”的 要 求 调整 企业 结构 ， 组 织 专 业 化 
生产 或 提高 生产 集中 度 ， 降 低 成 本 ， 提 高 效 
益 和 竞争 力 。 当 前 ,我 集团 各 企业 ， 正 按 
“精干 主 业 , 分 离 辅 助 ”的 要 求 ; 进行 剥离 改 
组 , 把 一 些 有 特定 产品 , 有 经 营业 务 的 部 门 、 
单位 ， 从 企业 母体 中 分 离 出 去 ， 成 为 面向 全 
社会 ， 独 立 经 营 、 目 负 熏 亏 的 经 营 实体 和 市 
场 欧 争 主体 ， 减 轻 了 企业 优 担 ， 提 高 了 存量 
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资产 的 产 出 效益 。 

AIh SABA DEBRA, BEY El a 
流 的 变化 ， 通 过 资产 联合 、 重 组 、 收 购 兼 并 
组 建 跨 地 区 、 跨 行业 、 跨 所 有 制 和 跨国 经 营 
的 、 苋 争 力 较 强 的 大 企业 集团 。 当 前 国际 上 
发 达 国 家 中 企业 的 兼并 联合 明显 地 显现 出 强 
强 联 合 的 趋势 ， 波 音 与 麦 道 的 合并 ， 日 本 东 
束 银 行 与 三 鞭 银 行 的 联合 ， 能 源 公 司 “ 埃 殉 
和 森 ” 对 美孚 的 收购 ， 西 门 子 与 西屋 的 融合 等 
就 是 例证 。 这 种 强 强 联合 的 结果 ， 使 得 本 来 
实力 不 弱 的 企业 犹如 猛虎 添 细 ， 资 产 实力 更 
加 增强 ， 资 产 配 置 更 为 合理 ， 经 营 效益 进 一 
步 提高 ,市 场 竞争 力 和 市 场 份额 也 随 之 上 升 。 
随 着 我 国 市 场 经 济 体制 的 全 面 建立 ， 中 国 加 
A WTO 组 织 ,全 球 经 济 更 趋 一 体 化 ,我 国企 
业 面 临 的 市 场 竞争 形势 更 为 严峻 。 因 此 ， 加 
快 培育 、 构 建 实力 雄厚 的 ， 能 参与 国际 市 场 
苋 争 ， 与 国外 大 公司 、 企 业 一 争 高 下 的 “ 国 
家 代表 队 ” 企 业 ， 亦 是 企业 组 织 结 构 调 整 的 


重要 任务 ， 也 是 企业 开拓 市 场 ， 提 高 竞争 力 
的 必由之路 .海尔 集团 依靠 自己 的 名 牌 产品 ， 
技术 创新 , 管理 创新 的 优势 , 进行 扩张 兼并 ， 
取得 了 只 好 的 业绩 ， 成 为 在 国际 市 场 上 享有 
声誉 的 家 电 集 团 ， 值 得 我 们 学 习 、 仿 效 。 我 
们 东方 电气 集团 是 全 国 120 家 企业 集团 和 四 
川 省 37 家 扩张 型 企业 之 一 ,一 直 受 到 国家 有 
基部 门 和 地 方 政府 的 关注 和 重视 ， 在 改组 联 
合 方面 做 了 一 些 工 作 ， 但 鉴于 我 们 自身 实力 
不 够 强 ， 集 团 工作 的 重点 仍 放 在 深化 自身 改 
革 发 展 上 ， 使 集团 真正 从 大 变 强 ， 只 有 集团 
目 身 强壮 了 ， 综 合 竞争 力 提 高 了 ， 才 能 更 好 
发 挥 骨 于 和 示范 作用 ， 才 能 有 所 作为 ， 不 事 
负 国 家 对 我 们 的 愿望 。 

当前 ， 急 剧变 化 的 外 部 环境 考验 着 我 们 
每 个 企业 ， 唯 有 转变 观念 ， 走 向 市 场 ， 勇 于 
创新 ， 我 们 才能 求 得 生存 和 发 展 。 让 我 们 紧 
跟 党 中 央 的 部 署 ， 深 化 改革 ， 努 力 排 捕 ， 为 
搞 好 国有 企业 而 共同 努力 奋斗 。 


建设 过 硬 的 领导 班子 
是 搞 好 搞活 国有 企业 的 关键 


机 械 工 业 规划 审议 委员 会 委员 
大 连 冰 山 集团 公司 董事 长 


当前 ,就 如 何 搞 好 搞活 国有 大 中 型 企业 ， 
如 何 利用 三 年 时 间 实 现 国 有 企业 改革 与 脱困 
目标 , 是 党 中 央 、 国 务 院 十 分 重视 的 问题 .也 
是 整个 社会 普遍 关注 的 问题 。 党 的 十 五 大 明 
确 指 出 ,国有 企业 是 我 国 国民 经 济 的 支柱 , 搞 
好 国有 企业 改革 ， 对 建立 社会 主义 市 场 经 济 
体制 和 巩固 社会 主义 制度 ， 具 有 极为 重要 的 
意义 。 到 底 如 何 搞 好 国有 企业 ? 党 的 十 五 大 
在 实事 求 是 从 理论 到 实践 的 结合 上 上 上， 总 结 了 
党 的 十 四 大 以 来 杭 好 国有 企业 的 成 功 经 验 
后 ， 又 提出 了 本 世纪 万 至 下 个 世纪 十 年 搞 好 
国有 企业 的 整体 思路 ， 提 出 了 一 系列 搞 好 搞 
活 国 有 企业 的 政策 和 措施 。 十 五 大 在 论述 关 
于 加 强 党 的 建设 中 ， 又 特别 强调 ， 按 照 革 命 
化 、 年 轻 化 、 知 识 化 、 专 业 化 方针 ， 建 设 一 
支 适 应 社会 主义 现代 化 建设 需要 的 高 素质 十 
部 队伍 ,是 我 们 的 事业 不 断 取 得 成 功 的 关键 。 
RARA MALERE) F. ain 
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加 强 企业 领导 班子 建设 作 了 重要 论述 ， 并 多 
次 强调 指出 : “进一步 加 强 企业 领导 班子 建 
设 ， 特别 是 配备 好 一 把 手 。 这 是 搞 好 企业 的 
关键 .参照 国内 外 企业 集团 发 展 的 成 功 经 验 
和 大 连 冰 山 集团 多 年 来 发 展 的 实践 ， 我 们 认 
为 ， 企 业 改 革 发 展 干 头 万 绪 ， 搞 好 搞活 国有 
企业 各 项 政策 措施 的 具体 落实 最 终 还 是 要 由 
DOR EBM, SHEA, 因此， 建设 过 硬 的 领 
导 班 村 ， 是 搞 好 搞活 国有 企业 的 关键 


一 、 国 际 化 市 场 竞争 形势 对 企业 班子 成 
A. 尤其 是 一 把 手 ， 提 出 了 能 力 和 素质 的 更 
高 标准 

在 计划 经 济 条 件 下 ， 企 业 的 经 济 运行 是 
靠 日 上 而 下 无 所 不 包 的 经 济 计划 和 高 度 集中 
的 行政 权力 来 推动 的 ， 企 业 生产 什么 、 生 产 
多 少 吏 由 政府 决定 ,产品 也 由 政府 统购 统销 ，。 
在 这 种 情况 下 ， 企 业 同 没有 竞争 ， 企 业 的 焦 


点 在 于 如 何 组 织 好 生产 ， 保 证 完成 下 达 的 计 
划 指 标 。 这 时 的 企业 厂 长 及 班子 成 员 ， 只 要 
执行 好 政府 指令 ， 保 证 完成 计划 指标 ， 就 是 
一 个 好 厂 长 ， 一 个 好 班子 。 这 种 情况 下 的 厂 
长 经理 ) 只 是 一 个 生产 组 织 者 。 

在 市 场 经 济 条 件 下 ， 企 业 成 为 市 场 竞 争 
的 主体 ,每 个 企业 不 仪 要 和 国内 同行 业 竞 争 ， 
还 要 与 国际 同行 业 况 争 。 企 业 产 品 不 仅 要 生 
产 出 来 ， 还 要 想方设法 卖 出 去 。 在 你 死 我 活 
的 竞争 中 ， 要 求 企 业 班 子 尤其 是 一 把 手 不 仅 
能 够 带领 广大 职工 参与 竞争 ， 而 且 能 够 在 竞 
争 中 求生 存 、 求 发 展 。 这 种 情况 下 ， 企 业 厂 
长 (经 理 ) 不 再 是 一 个 生产 组 织 者 ， 而 应 该 
是 一 个 由 产品 到 资本 ,再 到 品牌 的 运营 者 。 因 
上 此， 残酷 的 竞争 形势 ， 就 对 企业 班子 ， 尤 其 
是 一 把 手提 出 了 更 高 的 要 求 。 结 合 大 连 冰 山 
集团 多 年 来 参与 国内 外 市 场 竞 争 的 实践 来 
看 ， 我 们 认为 ， 作 为 一 个 企业 班子 ， 尤 其 是 
一 把 手 ， 应 该 具有 如 下 八条 标准 : 

(1) 要 有 雄心 壮志 的 干事 业 的 精神 ; 

(2) 要 有 在 竞争 中 取胜 的 信心 和 招 法 ; 

(3) 要 求 一 心 扑 在 工作 上 的 人 敬业 拼命 精 
神 ; 

(4) 要 有 懂得 企业 经 营 的 全 面 素质 ; 
(5) 要 有 会 管 、 敢 管 、 严 管 和 不 怕 得 罪人 
的 管理 精神 ， 

(6) 要 有 坚持 “两 手 抓 ” 和 在 廉洁 自律 上 
的 表率 作用 ，; 

(7) 要 有 党 性 强 和 善于 团结 同志 一 道 共 
事 的 工作 作风 ; 

(8) 要 坚持 在 市 场 中 考核 和 聘用 干部 的 
原则 。 

以 上 八条 进一步 简化 ， 可 以 用 六 个 字 表 
iA, BIIH., Bim, EI. 


二 、 企 业 建 立交 又 任职 的 领导 体制 ， 是 
企业 适应 市 场 经 济 规律 的 内 在 要 求 


在 市 场 经 济 条 件 下 ， 企 业 的 一 切 行为 都 
是 为 了 竞争 并 占有 市 场 ， 因 此 ， 市 场 是 企业 
的 出 发 点 和 归宿 点 ， 企 业 党 政工 团 的 一 切 工 
作 都 要 围绕 市 场 来 开展 。 也 只 有 将 企业 党 政 
工 团 的 一 切 工作 都 溶 于 到 市 场 中 去 ， 才 能 反 
过 头 来 用 市 场 指 导 各 项 工作 有 方向 、 有 目的 
的 开展 。 如 果 将 企业 党 群 工作 与 行政 工作 绝 
然 分 开 ， 势 必 造 成 两 层 皮 现象 。 这 就 要 求 每 


个 班子 成 员 不 管 分 管 哪 方面 工作 ， 首 驳 必 须 
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管 的 工作 。 建 立 企 业 班 子 交 叉 任 职 、 一 人 多 
职 的 领导 体制 , 正 是 为 了 一 切 有 利于 市 场 ,也 
是 企业 适应 市 场 经 济 规律 的 内 在 要 求 。 
冰山 集团 近 些 年 来 ， 苹 足 市 场 ， 不 管 是 
母 公 司 , 还 是 子 公司 , 都 实行 了 交叉 任职 ,一 
人 多 职 的 领导 体制 。 目前 , 集团 公司 董事 长 、 
党 委 书 记 一 人 兼 ， 副 总 经 理 同 时 兼 党 委 副 书 
记 、 工 会 主席 。 在 冰山 集团 所 属 的 国有 企业 
中 ， 也 都 实行 了 交叉 任职 、 一 人 多 职 的 领导 
体制 ， 一 般 采 取 厂 长 兼 党 委 书 记 ， 人 事 副 厂 
长 兼 纪 委 书 记 ， 党 委 副 书记 兼 副 总 经 理 、 工 
会 主席 。 我 们 还 明文 规定 ， 每 个 企业 的 班子 
会 抓 市 场 , 会 签 合同 , 否则 就 是 不 称职 干部 ， 
就 要 调整 下 来 。 有 了 这 样 一 种 交 文 任职 的 复 
合 型 领导 班子 ， 在 市 场 上 就 会 左右 办 源 。 比 
如 ， 去 年 以 来 ， 由 于 受 宏观 国际 、 国 内 环境 
的 影响 , 冰 出 集团 各 企业 的 市 场 十 分 艰难 , 面 
对 这 种 情况 ， 集 团 号 召 各 企业 班子 成 员 要 用 
百分之百 的 精力 抓 市 场 ， 各 企业 班子 不 论 是 
行政 领导 ， 还 是 管 党 群 工作 的 领导 ， 都 纷纷 
走向 市 场 第 一 线 ， 抓 市 场 ， 谈 项 目 ， 有 的 企 
业 只 留 一 位 领导 在 家 主持 工作 ， 其 余 各 班子 
成 员 都 走向 了 市 场 。 由 于 企业 每 位 班子 成 员 
都 具有 懂 业 务 和 抓 市 场 的 素质 ， 并 加 大 了 市 
场 开 拓 的 力度 ， 尽 管 目 去 年 以 来 市 场 难度 很 
大 ,各 企业 仍然 实现 了 年 初 制定 的 各 项 指标 ， 
而 且 每 个 企业 都 有 不 同 程度 的 增长 幅度 。 


三 、 强 烈 责任 心 、 事 业 心 和 拼命 精神 是 一 
个 班子 搞 好 企业 的 前 提 和 必 备 的 素质 


在 竞争 激烈 的 市 场 经 济 条 件 下 ， 企 业 如 
同 逆水行舟 ， 不 进 则 退 。 不 用 说 一 个 老 的 企 
业 ， 即 使 是 一 个 好 的 企业 ， 稍 有 不 愤 ， 也 会 
在 短 时 间 内 由 好 变 差 。 市 场 竞 争 的 激烈 与 残 
Be. 决定 了 市 场 经 济 不 拼命 就 没有 出 路 。 火 
车 跑 得 快 ， 全 靠 车 头 带 ”一 个 企业 的 好 坏 ， 
关键 在 于 班子 ， 重 点 在 于 一 把 手 。 因 此 , 一 
个 班子 ， 尤 其 是 一 把 手 搞 好 企业 的 前 担 ， 必 
须 具 有 强烈 责任 心 、 事 业 心 和 拼命 精神 。 

从 冰山 集团 近 几 年 的 发 展 来 看 ， 依 照 国 
家 关于 “ 抓 大 放 小 ”的 政策 ， 冰 山 集团 作为 
大 连 市 重点 扶持 的 企业 集团 之 一 ， 在 进行 低 
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成 本 扩张 中 ， 先 后 整体 收购 了 两 个 企业 ， 兼 
并 了 四 个 亏损 企业 ， 并 入 了 两 个 企业 。 在 对 
四 个 亏损 企业 进行 调查 分 析 时 发 现 ， 这 些 企 
业 亏 损 的 主要 原因 在 于 班子 无 力 ， 一 是 有 些 
班子 成 员 根 本 不 符合 市 场 经 济 的 要 求 ， 离 我 
们 制定 的 领导 干部 “八条 标准 ”和 “六 字 ” 要 
求 差 得 很 远 ， 二 是 企业 班子 缺乏 责任 心 、 事 
业 心 和 拼命 精神 。 于 是 我 们 本 着 治 三 先 治 人 
的 原则 ， 按 照 集团 制定 的 “八条 标准 ”和 和 
“六 字 ” 要 求 , 加 大 对 这 四 家 亏损 企业 班子 的 
调整 力度 ， 结 果 这 四 家 亏损 企业 有 的 半年 后 
就 招 亏 ， 有 的 用 一 年 时 间 就 扭亏 ,截至 1998 
年 末 , 这 四 家 亏损 企业 全 都 变 成 了 伪 利 企业 。 
比如 ，1997 年 兼并 金 州 重型 机 严 厂 时 ， 这 个 
企业 亏损 额 已 连年 累计 达 1. 4 亿 元 .亏损 的 
主要 原因 是 班子 缺乏 管理 、 缺 乏 敬 业 拼 命 精 
神 ， 于 是 我 们 对 该 厂 原 班子 进行 了 调整 ， 并 
派出 了 年 仅 36 岁 的 刘 建 君 同志 担任 党 政 一 
把 手 。 他 走马 上 任 以 后 ， 带 领班 子 成 员 发 扬 
拼命 精神 , 住 在 该 厂 招待 所 一 个 多 月 不 回 家 ， 
层 夜 和 职工 摸 爬 滚 打 在 一 起 。 有 一 位 老 职工 
感叹 地 说 : “新 班子 带 来 了 过 去 老 八 路 的 作 
风 , 这 样 下 去 , 金 重 厂 就 有 救 了 。” 在 班子 成 
员 的 共同 拼搏 努力 下 ， 结 果 该 厂 利 用 一 年 时 
ay HHS A A 
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冰山 集团 之 所 以 发 展 这 么 快 ， 能 够 在 竞争 中 
取胜 ， 很 关键 的 一 条 就 是 我 们 始终 如 一 的 按 
照 “ 八 条 标准 ”和 “六 字 ” 要 求 选 配 班子 , 按 
照 区 义 任 职 的 形式 建立 领导 体制 ， 以 遍 度 的 
责任 感 、 事 业 心 、 拼 命 精神 ， 全力 抓 好 企业 
的 改革 与 发 展 , 企业 1984 年 与 1998 EHE. 
由 原来 总 资产 不 足 4 000 万 元 , 发 展 到 58 亿 
元 ;销售 收入 由 原来 的 6 000 万 元 ,发 展 到 30 
(Coc; 企业 由 原来 的 大 冷 三 发 展 到 日 前 拥有 
10 个 全 资 子 公司 ,1 个 股份 上 市 公司 ,5 个 控 
股 会 司 ，23 个 中 外 合资 公司 ， 产品 由 原来 单 
一 生产 制冷 机 发 展 到 目前 具有 生产 六 大 成 套 
系列 产品 能 力 ， 即 冷冻 冷藏 、 工 业 制 冷 、 中 
eS, AYE ALR. BURR HILAR. e 
低压 电 控 六 大 系列 成 套 产 品 的 跨 地 区 、 跨 行 
业 、 跨 所 有 制 和 跨国 经 营 的 大 型 企业 集团 .从 
1984 年 到 现在 ， 连 续 15 年 保持 了 年 均 26% 
的 速度 增长 ， 


四 、 关 于 下 一 步 对 搞 好 企业 班子 
建设 的 几 点 思考 


党 中 央 国 务 院 已 明确 提出 利用 三 年 时 间 
实现 国有 企业 改革 与 脱困 目标 ， 这 对 于 搞 好 
国有 经 济 具 有 战略 性 意义 。 因 此 ， 如 何 更 进 
一 步 加 强 企 业 班子 建设 ， 直 接 关 系 到 国有 企 
业 三 年 改革 与 脱困 目标 的 实现 程度 。 从 有 利 
于 企业 家 队伍 成 长 和 企业 班子 建设 的 角度 出 
发 ， 我 们 认为 ， 应 从 如 下 几 个 方面 加 强 企 业 
班子 建设 ， 并 为 经 营 者 创造 出 更 有 利 的 环境 
PZ EF 

1. 要 用 历史 的 观点 充分 认识 当前 国有 
企业 面临 的 困难 ， 进 一 步 坚 定 搞 好 国有 企业 
的 信心 

一 是 充分 认识 到 ， 从 计划 经 济 转化 到 社 
会 主义 市 场 经 济 , 是 一 个 深刻 的 变革 过 程 ,不 
管 从 观念 转变 ,还 是 机 制 和 体制 的 转变 来 看 ， 
这 - -过 程 中 企业 暂时 出 现 一 些 困难 也 是 正常 
的 ;二 是 要 坚信 ， 国 有 企业 是 国民 经 济 的 文 
柱 ， 搞 好 国有 企业 改革 ， 对 于 建立 社会 主义 
市 场 经 济 体制 和 巩固 社会 主义 制度 ， 具 有 极 
为 重要 的 意义 。 正 因为 如 此 ， 这 些 年 来 ， 和 党 
中 央 、 国 务 院 制定 了 若干 政策 措施 使 国有 企 
业 改 革 确 实 取得 了 很 大 进展 。 从 扩大 企业 自 
主权 到 理 顺 国家 与 企业 的 关系 ， 开 始 实行 减 
税 计 利 ， 后 来 搞 承 包 制 ， 然 后 是 分 税制 ， 再 
到 党 的 十 四 大 提出 要 建立 社会 主义 市 场 经 济 
体制 、 十 四 届 三 中 全 会 又 提出 建立 现代 企业 
制度 . 强调 政 企 分 开 ， 又 到 党 的 十 五 大 提出 
了 若 十 搞 好 国有 企业 的 政策 措施 、 包 括 提 出 
混合 经 济 的 概念 ,各 种 所 有 制 共 同 发 展 等 ,每 
“个 历史 时 期 ， 党 中 央 、 国 务 院 都 及 时 地 提 
出 了 搞 好 国有 企业 的 奋 干 政策 措施 。 大 连 冰 
山 集 团 之 所 以 发 展 这 样 快 ， 也 关键 在 于 企业 
发 展 的 每 一 步 都 得 到 了 国家 有 关 政 策 措施 的 
引导 与 支持 ， 在 困难 中 一 步 步 走 过 来 。 党 的 
十 五 届 四 中 全 会 将 要 重点 研究 下 一 步 如 何 搞 
好 国有 企业 问题 。 诸 如 以 上 所 述 ， 我 们 作为 
企业 经 营 者 ， 没 有 理由 不 坚定 搞 好 国有 企业 
的 信心 。 

2. 企业 经 营 者 要 对 自 吴 承担 责任 重要 
性 进行 再 认识 ， 进 一 步 增强 搞 好 国有 企业 的 
责任 感 
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一 方面 我 们 要 认识 到 ， 企 业 的 资产 是 国 
家 的 重要 资源 ， 资 源 是 有 很 的 ， 作 为 国有 企 
业经 营 者 来 说 ， 没 有 对 资源 的 占有 权 ， 但 有 
对 资源 的 文 配 权 ， 资 源 支 配 在 我 们 手 里 ， 如 
果 不 去 尽心 尽力 的 发 挥 资源 优势 ， 增 加 社会 
财富 ,反而 使 自己 支配 的 资源 渍 死 或 缩减 , 那 
我 们 就 不 称职 ， 另 一 方面 ， 国 家 将 这 人 么 多 的 
资产 交 给 我 们 经 营 ， 这 本 身 就 是 对 我 们 的 极 
大 信任 ， 企 业经 营 的 好 坏 ， 直 接 关系 到 国家 
利益 和 广大 职工 群众 的 利益 ， 作 为 经 营 者 来 
说 ， 既 然 国家 授予 了 经 营 权 ， 上 要 对 得 起 党 
和 国家 ， 下 要 对 得 起 职工 群众 ， 所 以 ， 必 须 
以 高 度 的 责任 感 去 经 营 好 企业 。 

3. 进一步 实现 政 企 分 开 , 让 政府 与 企业 
各 目 履 行 好 自己 的 职能 

政府 是 国有 资产 的 代表 者 ， 政 府 将 国有 
资产 授权 给 企业 经 营 后 ， 企 业 成 为 国有 资产 
的 经 营 者 。 政 府 应 该 加 大 对 企业 尤其 是 企业 
集团 政策 引导 与 扶持 的 力度 ， 给 企业 创造 一 
个 宽松 的 外 部 经 营 环境 ， 并 放手 让 企业 去 经 
最 终 实 现 资产 保值 、 增 值 为 目的 ， 去 创造 性 
MA EAS. 

4. 要 进一步 建立 和 完善 监督 制约 机 制 ， 
使 企业 能 够 健康 同上 发 展 

一 方面 ， 随 着 政府 职能 与 企业 职能 的 进 
一 步 分 开 ， 企业 自 主权 进一步 加 大 ， 这 有 利 
于 企业 自主 经 营 ， 面 对 市 场 ， 加 快 决 策 自 我 
发 展 , 男 一 方面 , 随 着 企业 自主 权 的 加 大 ,还 
必须 进一步 建立 和 完善 对 企业 班子 的 监督 制 
约 机 制 ， 防 止 危 害 国 家 利益 的 行为 发 生 。 这 
两 者 之 间 是 辩证 统一 的 关系 ,目的 只 有 一 个 ， 
就 是 使 企业 能 够 健康 快速 发 展 。 一 是 要 加 强 
对 国有 资产 保值 增值 的 监督 与 考核 。 政 府 作 
为 国有 资产 代表 者 ， 应 根据 具体 情况 ， 派 人 
进入 企业 董事 会 或 监事 会 ， 对 企业 经 营 行为 
进行 有 效 的 监督 ， 同 时 ， 针 对 企业 情况 的 不 
同 ， 对 企业 经 营 者 实行 经 营 目标 责任 制 ， 并 
加 强 考 核 ， 以 保证 国有 资产 的 保值 增值 ， 并 
以 此 决定 对 经 营 者 聘任 或 解聘 ， 二 是 要 建立 
和 完善 民主 科学 决策 制度 。 决 策 失误 是 企业 
经 营 上 的 最 大 失误 ， 也 是 造成 国有 资产 流失 
的 主要 原因 。 决 策 失误 往往 是 由 十 权力 过 于 
集中 在 一 个 人 手 里 ， 在 决策 时 ， 没 有 很 好 地 
发 挥 集体 决策 作用 ， 个 人 说 了 算 造 成 的 。 所 


以 为 避免 决 筑 失误 ， 应 建立 和 完善 有 效 的 民 
主 科学 决策 制度 ， 充 分 发 挥 一 班 人 集体 的 智 
注 ， 使 企业 决策 更 加 民主 科学 化 ;三 是 建立 
和 完善 对 企业 经 营 状况 和 经 营 活动 审计 和 民 
主 监督 制度 。 要 坚持 对 企业 派驻 稽 察 特派 员 
制度 ， 对 企业 经 营 状况 和 经 营 活 动 进行 专项 
审计 、 年 度 审计 ， 及 时 查 排 各 种 问题 ， 企 业 
内 部 还 要 进一步 认真 贯彻 落实 党 中 央 的 重要 
决定 ， 充 分 发 挥 职 代 会 对 企业 领导 干部 的 民 
主 评议 和 民主 监督 作用 ， 扩 大 职工 参政 议政 
的 渠道 ,防止 和 抑制 腐败 现象 的 滋生 和 蔓延 。 

5. 聘任 一 个 企业 的 班子 要 从 长 远 考虑 ， 
保持 一 班 人 的 稳定 ， 以 保持 企业 经 营 的 连续 
性 


同时 ， 对 有 所 作为 的 企业 家 应 不 受 退休 
年 龄 限制 。 一 个 企业 的 发 展 关键 在 于 这 个 企 
业 发 展 的 长 期 性 和 后 劲 ， 如 果 一 个 企业 班子 
换 得 太 频 ， 势 必 造 成 企业 的 短期 行为 。 由 于 
前 任 和 后 任 班子 之 间 经 营 思路 有 别 ， 使 本 来 
企业 长 期 行为 的 事情 变 为 短期 行为 ， 使 企业 
的 改造 投入 等 决策 失去 连续 性 ; 由 于 退休 年 
龄 的 限制 ， 也 会 使 得 在 职 三 长 〈 经 理 ) 过 于 
追求 其 在 职 期 间 的 短期 行为 ， 而 影响 企业 以 
后 的 长 远 发 展 。 

6. 建立 公平 合理 的 激励 机 制 , 调动 国有 
及 国有 控股 企业 经 营 者 的 积极 性 

为 了 使 经 营 者 能 够 保持 旺盛 的 热情 ， 以 
高 度 的 责任 心 、 事 业 心 始终 如 一 的 经 营 好 企 
业 , 还 应 该 尽快 建立 起 公平 合理 的 激励 机 制 ， 
要 制定 必要 的 政策 ， 在 收入 、 待 遇 、 有 荣誉 等 
方面 ,充分 体现 经 上 车 者 的 劳动 价值 和 页 献 ,一 
是 可 以 实行 年 薪 制 ， 按 照 经 营 者 的 经 营业 绩 
合理 兑现 经 营 者 的 收入 ， 二 是 可 以 用 股权 的 
形式 兑现 经 营 者 的 劳动 价值 ， 使 经 营 者 的 利 
益 与 企业 资产 的 增值 保值 和 收益 融合 在 一 
起 ， 有 利于 经 营 者 尽心 尽力 去 经 营 好 企业 。 

以 上 观点 、 做 法 和 思考 是 我 们 近 些 年 来 
就 如 何 加 强 班子 建设 ， 结 合 冰 山 集 团 的 发 展 
实际 而 进行 的 探索 和 实践 ， 不 妥 之 处 ， 敬 请 
大 家 指正 。 党 的 十 五 大 提出 了 者 干 搞 好 国有 
企业 的 措施 、 办 法 和 加 强 企 业 班子 建设 的 思 
路 。 下 一 步 ， 我 们 将 继续 以 市 场 为 导向 ， 结 
合 企业 发 展 实际 ， 就 如 何 加 强 班子 建设 进行 
大 胆 探索 和 实践 ,加 快 企业 改革 和 发 展 步伐 。 
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国有 机 械 企业 生死 线 
许昌 继电器 集团 公司 总 经 理 ” 王 纪年 


1， 员 工 的 流动 和 海 汰 率 低 于 2% 是 “死亡 线 ”，6% 为 “生存 线 ”， 


2. KAP EMEA IKE “MOR”, 


40% “ER”; 


3. 中 高 级 技术 和 管理 人 才 供 于 10% “ATR”, 2064 MEER”, 


一 、 企 业 概 况 


许 继 集团 50 多 年 来 谱写 了 不 旦 困难 、 力 
争 一 流 的 奋斗 史 。1970 年 从 东北 迁 至 许昌 ， 
成 立 许 虽 继电器 三 ， 为 中 国 自 行 研 制 了 第 一 
代 新 型 保护 继电器 及 其 装置 ， 结 束 了 仿 苏 产 
品 “ 老 、 大 、 黑 、 粗 ”的 时 代 ; 1984 年 以 来 ， 
认真 贯彻 国家 改革 开放 的 方针 政策 ， 深 化 内 
部 机 制 改 革 ， 率 先 走 向 市 场 ， 不 断 开 发 高 新 
技术 产品 ， 不 断 完善 和 创新 管理 制度 ， 提 高 
企业 整体 素质 ,市场 竞争 能 力 迅速 增强 :1993 
年 许昌 继电器 厂 改 组 成 立 许 继 电 气 股份 有 限 
公司 ; 1996 年 建立 了 母子 型 的 许 继 集团 有 限 
公司 ， 从 此 许 继 集团 开始 向 现代 化 大 型 企业 
集团 迈进 ; 1997 年 4 月 ,“ 许 继 电 气 ”股票 面 
问 社 会 公开 发 行 ， 并 在 深交 所 挂牌 上 市 。 许 
继 集团 十 余年 来 经 济 效益 以 年 均 35 闻 的 速 
度 递增 ， 一 年 一 个 台阶 ， 迅 速 发 展 成 为 拥有 
国有 资产 市 值 16 亿 元 以 上 的 集 科 、 工 、 贸 为 
一 体 的 大 型 一 档 企业 。 

许 继 集团 努力 将 成 熟 的 科研 成 果 转 化 为 
系列 化 、 成 套 化 、 多 样 化 拳头 产品 进入 市 场 ， 
目前 拥有 1 000 多 个 品种 , 10 000 多 个 规格 ， 
是 中 国电 力 装 备 行业 中 品种 最 和 多、 规格 最 全 、 
配套 能 力 最 强 的 专业 化 研制 、 生 产 企业 。20 
多 年 来 先后 为 三 峡 工 程 、 葛 洲 坝 工程 、 龙 羊 
峡 工 程 、 秦 山 核 电站 等 国家 重点 工程 和 建设 
项 目 提供 了 600 多 万 台 S) 高 质量 的 电力 
系统 自动 化 、 保 护 和 控制 产品 ， 并 远 销 到 法 
El. FRA, PRB, wat, BAE, mR 
大 利 亚 、 巴 西 等 20 多 个 国家 和 地 区 ， 

国家 对 许 继 集团 的 总 投资 为 1 200 万 
Ti。 

许 继 集团 1984 年 利润 总 额 为 210 万 元 ， 
1998 年 达到 1.4 亿 元 ,15 年 增长 了 66.7 fF. 

许 继 集 团 1984 年 销售 收入 为 1 920 万 

元 ，1998 年 达到 10.1 亿 元 ，15 年 增长 了 
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52. 6 倍 。 

1998 年 实现 利润 、 销 售 收入 分 别 比 1997 
年 增长 了 66%% 与 54 中 ,各 项 经 济 技术 指标 均 
创 历 年 最 高 水 平 。 人 均 利润 3 万 元 ， 高 新 技 
术 产 品 销售 晤 已 占 总 收入 的 67%. 

许 继 集团 在 长 期 发 展 的 过程 中 培育 、 形 
成 了 独 具 特 色 、 内 涵 丰 富 的 企业 文化 ， 不同 
时 期 体现 了 不 同 的 精神 ，70 年 代 是 “团结 一 
BY UR ANE, FL”: 80 年 代 中 期 又 相 
继 提 出 了 “质量 第 一 、 用 户 至 上 ”的 企业 宗 
利和“ 理想、 纪律 、 勤 奋 、 向 上 ”的 企业 精 
神 。 企 业 文 化 的 建设 ， 成 为 许 继 集团 凝聚 力 
ALD AFR GA A. BOCA ee eR oh 
THR, 90 年 代 从 实践 中 明确 提出 了 判断 企业 
CEEI” 的 三 条 标准 , 并 逐条 逐条 的 努力 贯 
彻 执 行 ， 大 力 用 改革 促 企 业 发 展 。 


二 、 问 题 的 提出 
如 何 尽快 适应 新 的 形势 ， 以 求 得 企业 快 


速 健康 的 发 展 ， 许 继 和 其 他 企业 一 样 都 面临 
着 严酷 的 考验 。 国 有 企业 在 计划 经 济 时 期 为 
国民 经 济 的 发 展 做 出 了 贡献 ， 也 在 人 才 、 资 
金 、 设 备 等 方面 积累 了 一 部 分 优势 。 但 是 由 
于 国有 企业 内 部 在 分 配制 度 、 用 工 机 制 、 干 
部 体制 等 方面 存在 的 大 锅 饭 、 铁 饭碗 、 铁 交 
椅 等 浆 端 ， 使 国企 在 面 对 社 会 主义 的 市 场 经 
济 时 ， 显 得 苍白 无 力 ， 与 莲 勃 发 展 的 “三 
资 ”企业 和 乡镇 企业 相 比 ， 内 部 机 制 方面 存 
在 的 弊端 是 显而易见 的 。 国 有 企业 在 内 部 机 
制 方面 存在 的 弊端 ， 其 根本 的 表现 是 压制 了 
每 个 职工 积极 向 上 的 活力 ， 这 是 国有 企业 致 
命 的 弱点 。 这 个 弱点 不 克服 ， 国 有 企业 在 人 
才 、 资 金 、 设 备 等 方面 积累 的 优势 很 快 就 会 
丧失 。 面 对 这 种 形势 ， 怎 么 办 ? 邓小平 同志 
RRN: GETH, RAIAR, 大 胆 地 
闻 . 没有 一 点 冒险 的 精神 , 没有 一 股 气 呀 、 劲 
OF 就 走 不 出 一 条 好 路 , 走 不 出 一 条 新 路 , 就 


干 不 出 所 有 事业 ”。 为 此 , 许 继 集团 认真 、 严 
肃 地 提出 了 员工 的 流动 和 淘汰 率 低 于 2% 是 
企业 “死亡 线 ”，6% 为 企业 “生存 线 ”; 收入 
中 活 的 部 分 低 于 15% 是 企业 “死亡 线 ”, 40% 
为 企业 “生存 线 ”; 中 高 级 技术 和 管理 人 才 低 
于 10% 是 企业 “死亡 线 ”, 20% 为 企业 “ 生 和 在 
线 ”, 并 以 此 作为 进行 内 部 机 制 改革 的 指导 思 
想 ， 坚 定 不 移 地 执行 下 去 。 目 我 和 否定， 有 目 我 
革命 。 目 己 向 目 己 的 病灶 开刀 , 是 一 件 痛 荷 、 
艰难 的 事 。 但 一 旦 病灶 切除 ， 阵 痛 过 后 ， 便 
会 精神 焕发 ， 轻 装 上 阵 。 
三 、 判 断 国 有 机 械 企业 活 与 死 的 三 条 标准 

1， 员 工 的 流动 和 淘汰 率 低 于 2%% 是 “ 死 
亡 线 ”，6% 为 “生存 线 ”。 

“一 个 企业 ,首先 遇 到 人 员 的 流动 和 淘汰 
问题 ”。 我 认为 , 一 个 企业 在 其 经 营 正常 的 时 
期 , 其 员工 的 流动 和 淘汰 率 如 果 低 于 2%, 这 
是 企业 走 回 残废 的 一 个 界线 。 国 有 企业 为 什 
么 这 样 困 难 ， 关 键 在 于 员工 没有 形成 优胜 劣 
汰 的 流动 机 制 .如 果 企业 内 员工 流动 不 起 来 ， 
这 样 静态 的 沉 省 ， 积 标的 只 能 是 惰性。 市 场 
的 经 济 规律 就 是 这 样 ， 如 果 企业 没有 适量 淘 
汰 就 会 被 市 场 全 部 淘汰 。 多 数 企 业 的 垮台 都 
说 明 这 个 问题 。 在 对 比 了 国际 上 成 功 企 业 的 
经 验 后 ， 我 们 确定 了 5%~10% 的 不 同 层次 
的 范围 内 的 末 位 淘汰 制 ， 使 大 家 的 积极 性 始 
终 处 于 在 一 种 激活 的 状态 。 资 本 主义 国家 用 
6% 一 8% 的 失业 率 来 调整 整个 国民 的 素质 。 
因此 ， 和 失业 率 低 了 会 养 懒汉 ， 失 业 率 高 了 社 
会 不 稳定 , 企业 如 辣 社会 , 一 定 要 经 常 调整 ， 
所 以 我 们 一 直 在 调整 这 个 比例 。 

到 目前 ， 许 继 已 建立 了 量化 动态 的 人 事 
管理 制度 ， 这 个 制度 具备 两 大 特点 : 

一 是 全 集团 从 领导 到 职工 都 处 在 一 个 科 
学 、 严 格 、 公 正 、 公 开 的 考核 、 评 价 体系 之 内 ; 

二 是 全 集团 的 每 个 单位 和 层面 都 有 年 度 
的 量化 的 流动 、 淘 汰 比例 。8 名 集团 领导 每 两 
个 尾数 淘汰 1 名 , 90 多 名 中 层 干部 每 年 层 数 
淘汰 5% 一 7 中 ，4 258 名 员工 每 年 度数 淘汰 
6%, 由 正式 合同 工 转 为 临时 工 待遇 , 进行 转 
岗 培 训 与 提高 技能 ， 以 便 参 加 下 一 轮 岗位 竟 
争 ， 财 务 、 销 售 人 员 每 年 尾数 淘汰 10%; 技 
术 人 员 每 年 有 7% 的 转岗 。 人 人 都 处 在 不 进 
则 退 的 竞争 环境 之 中 ， 这 样 就 把 市 场 加 在 企 


业 身 上 的 千斤 重担 ， 通 过 内 部 这 种 管理 机 制 
传递 到 每 位 员工 身上 ， 并 转化 为 动力 ， 大 大 
地 增强 了 企业 的 竞争 能 力 。 

2.“ 收 入 中 活 的 部 分 低 于 15% 是 ' 死 亡 
R, LAA ERR”, 

进行 企业 内 部 机 制 的 改革 ， 说 到 底 ， 是 
企业 内 部 生产 关系 的 调整 ， 是 改革 那些 已 经 
陈旧 ， 阻 碍 生产 力 发 展 ， 不 能 充分 调动 全 体 
员工 积极 性 的 分 配制 度 、 用 工 机 制 、 干 部 体 
制 以 及 有 关 规 章 制度 .改革 那些 常年 执行 .大 
家 已 经 习以为常 ,表面 已 经 平衡 的 生产 关系 ， 
对 于 一 个 经 营 管理 者 来 讲 , 无 异 于 自 找 麻烦 ， 
但 是 不 改革 ， 不 调整 那些 生产 关系 ， 对 企业 
来 讲 是 慢性 目 杀 。 当 大 多 数 同志 习 惯 于 靠 效 
年 头 长 工资 的 分 配方 式 时 ， 许 继 认为 这 种 分 
配制 度 的 弊端 在 于 鼓励 懒汉 ， 便 努力 推行 了 
超 定 额 工 时 奖励 办 法 ， 初 步调 动 了 大 家 生产 
的 积极 性 。 在 总 收入 中 活 的 部 分 大 大 小 于 固 
定 部 分 ,是 国有 企业 内 部 分 配制 度 中 的 缺陷 。 
认识 到 这 一 点 后 ， 许 继 遵照 邓小平 同志 关于 
“ 重 在 鼓励 、 重 点 在 奖 ” 与 “ 讲 按 劳 分 配 ” 的 
指示 精神 ,提出 奖励 向 超 定 额 倾斜 的 原则 ,加 
大 对 超 定额 劳动 的 奖励 ， 并 从 每 人 每 月 的 固 
定 工 资中 拿 出 100 元 ， 参 与 超 定额 奖励 的 分 
配 ， 这 就 使 大 家 工作 的 积极 性 得 到 了 充分 的 
发 挥 。 主 动 加 班 加 点 ， 完 成 急 、 难 、 重 的 生 
产 任务 已 成 为 职工 的 自觉 行动 。 

企业 内 部 的 分 配 问题 。 就 是 分 配 当 中 固 
定 部 分 (基本 工资 部 分 ) 与 活 的 部 分 (奖金 
部 分 ) 的 比例 ， 它 的 死亡 线 是 多 少 呢 ? 活 的 
部 分 低 于 15% 是 个 死亡 界线 , 因为 奖金 是 对 
超额 劳动 的 报酬 ， 你 拿 出 很 少 一 部 分 来 奖励 
超额 劳动 ， 谁 也 不 去 超额 劳动 ， 那 就 只 干 计 
划 内 的 一 点 工作 , 谁 的 积极 性 都 调动 不 起 来 。 
现在 我 们 也 参考 国际 上 的 一 些 公司 ， 美 国 大 
多 数 公 司 是 三 七 开 , 三 十 固定 ,七 十 活 的 。 日 
本 是 五 五 开 ， 五 十 固定 ， 五 十 活 的 。 我 们 党 
得 中 国 尤 其 像 我 们 的 企业 四 六 开 较 适宜 ， 四 
十 是 死 的 ， 六 十 是 活 的 。 现 在 经 过 这 么 多 年 
的 改革 ,年 年 不 断 地 增加 活 的 部 分 的 比例 ,在 
绝对 值 增 加 的 时 候 ， 我 们 加 大 活 的 部 分 的 比 
例 ， 慢 慢 形 成 到 现在 的 死 的 部 分 占 45%, I 
的 部 分 占 55% ,与 四 六 开 基 本 接近 了 ， 有 的 
子 公 司 已 经 达到 三 七 开 了 。 要 做 到 这 一 点 在 
国有 企业 里 可 以 说 相当 难 , 因 为 要 得 罪人 ,我 
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们 采取 跟 职工 代表 讨论 的 办 法 ， 把 企业 发 展 
的 前 景 和 涨 工 资 怎样 才能 调动 职工 的 积极 
人 性， 企业 的 工资 机 制 应 该 是 什么 样 的 ， 企 业 
面临 的 市 场 压 力 等 原原本本 讲 给 员工 ， 最 刻 
员工 接受 了 .这 说 明 员 工 是 能 通 情 达 理 的 ,你 
只 要 把 企业 的 前 景 和 他 自己 的 切 导 利益 结合 
起 来 ， 他 们 能 接受 ， 但 是 恰恰 这 些 东 西 在 很 
多 企业 里 推行 不 了 。 

3.“ 中 高 级 技术 和 管理 人 才 低 十 10% 是 
‘死亡 线 ' ，20% 为 “生存 线 '”， 

为 适应 高 新 技术 产品 发 展 需要 、 对 工程 
技术 人 员 ， 通 过 竞争 、 考 核 分 成 两 大 类 ， 一 
类 是 产品 研究 开发 人 员 ， 要 求 专业 对 口 、 大 
学 本 科 以 上 文化 程度 集中 优势 力量 开发 局 
新 技术 产品 ; 另 一 类 为 工程 设计 及 服务 人 员 ， 
重点 负责 高 新 技术 产品 的 调试 、 安 闭 、 产 师 
推销 及 售后 服务 ,条件 为 大 专 以 上 文化 程度 . 
目前 已 有 1/3 左右 的 设计 人 员 分 流 到 工程 设 
计 及 服务 岗位 。 再 一 类 是 用 科学 方法 选拔 德 
才 兼 备 的 中 高 级 管理 人 才 。 

制定 条 件 并 不 唯 条 件 论 ,具有 鼻 才 实学 、 


业 芳 精通 ， 但 文化 程度 不 够 的 人 员 . 也 可 以 
通过 竞争 来 代替 比 自己 学 历 高 但 实际 工作 能 
力 平平 的 管理 或 科研 人 员 ,到底 企业 内 中 .高 
级 技术 和 管理 人 才 占 全 体 员 工 的 比例 多 少 为 
Ag? REH. 中、 高 级 技术 和 管理 人 才 
直人 金 体 员工 的 比例 低 于 10% 也 是 个 死亡 寞 
线 . 低 于 10%% 以 后 ,工程 技术 人 员 形 成 不 了 
一 种 大 家 相互 支持 的 良性 循环 ， 现 有 不 少 国 
和 企业 一 两 千 人 ， 就 三 四 个 本 科 生 ， 或 者 三 
加 十 个 本 科 生 的 单位 也 不 少 ， 这 样 企业 绝 对 
得 死活 不 成 。 因 为 他 形 不 成 良性 循环 ， 留 
不 和 主人 才 ， 人 才 也 不 会 再 来 。 没 有 高 科技 人 
A. 消化 不 了 新 技术 , 产品 更 新 跟 不 上 上 时代， 
你 就 完 卫 .现在 许 继 已 发 展 成 一 个 员工 总 数 
1258 大. 各 种 专业 技术 人 才 1 850 人 人, B 
计 工 总 数 43 纪 的 高 科技 企业 集团 ,今后 还 准 
A tt 200 多 重点 大 学 毕业 生 , 两 年 内 硕士 、 
fa 上、 博士后 人 数 要 达到 150 人 以 上 上 上。 有 了 
这 些 我 们 就 有 了 发 展 的 后 劲 。 许 继 人 才 的 结 
构 支 撑 了 许 继 的 发 展 。 
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正厅 集团 公司 


发 展 战略 选择 的 正确 与 个、 对 企业 集团 
来 说 是 生死 存亡 至 关 重 要 的 头 竺 大吾， 

正泰 创业 十 五 年 来 ， 从 家 庭 小 作坊 到 现 
代 化 企业 ， 资 产 从 5 万 元 到 7 亿 元 ,产值 从 
1 万 元 到 20 亿 元 ， 员 工人 数 从 5 人 到 5 000 
余人 .形成 了 以 科技 、 工 业 、 贸 易 、 售 息 业 
为 一 体 的 企业 集团 ， 主 要 是 通过 实施 “内 重 
管理 、 外 求 联 合 、 开 折 创 新 、 名 牌 制胜 ”的 
发 展 战 略 ， 在 发 挥 企 业 群 体 优势 、 扩 天 经 营 
规模 、 加 强 科 学 管理 、 体 现 名 有 牌 战略 、 弘 扬 
企业 精神 、 提 高 整体 效益 方面 . 取 香 了 显著 
成 效 ， 主 要 体现 于 ， 以 资产 为 纽带 ， 不 断 发 
展 成 员 企 业 ， 壮 大 了 集团 规模 ; IREE ir 
为 主体 ， 发展 了 通信 、 汽 配 、 仪 表 、 成 套 等 
行业 ， 产 品 结构 得 以 初步 调整 ， 通过 狠 抓 许 
可 证 、 安 全 认证 和 ISO9001 体系 认证 管理 . 
产品 质量 不 断 提 高 : 营销 管理 锋 步 从 被 动 走 
向 主动 , 营销 网 络 基 本 形成 ; 注重 企业 文化 、 
推进 两 个 文明 建设 ， 弘 扬 了 企业 精神 ;通过 
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业 优 势 互 补 ， 提 高 了 整体 效益 。 下 面 结合 我 
企业 集团 发 展 战略 、 资 本 营运 和 品牌 创建 等 
方面 、 谈 谈 创 新 是 企业 发 展 的 永恒 主题 ， 


一 、 企 业 发 展 战略 的 探讨 


在 面 对 逐 渐 成 熟 的 顾客 、 和 白炽 化 的 竞争 
利 隔 时 随地 发 生 的 变化 ,我 们 体会 到 ， 无 系 
统 规 划 和 计划 是 最 大 的 浪费 . 

当 我 们 逐步 由 生产 型 向 经 营 型 、 粗 放 型 
问 集约 型 转变 ， 并 开始 挺进 瞬 昌 万 变 的 国际 
市 场 ， 参 与 国际 竞争 时 。 企 业 集团 的 发 展 战 
晤 问题 尤 晶 突出 和 重要 。 

止 泰 集团 的 发 展 战 略 、 是 以 科技 创新 为 
龙头 ,优化 产品 结构 ; 以 营销 创新 为 根本 ,. 提 
高 市 场 占 有 率 ; 以 管理 创新 为 突破 口 ， 强 化 
SHER, 以 人 本 管理 为 保证 ， 优 化 人 才 结 
fy; 以 机 制 创新 为 手段 ， 调 整 产 权 结 构 ， 实 
现 从 兰 量 投资 走向 产业 投资 、 从 企业 经 营 走 


向 资产 经 营 的 转变 。 因 此 ， 我 们 在 制订 企业 
发 展 规划 时 ， 主 要 抓 以 下 三 方面 的 主线 。 

1. 科技 创新 是 企业 发 展 的 原动力 

企业 的 发 展 和 工业 化 的 进程 表明 企业 要 持 
续 、 稳定 发 展 , 就 要 把 落脚 点 放 在 技术 创新 上 ，。 

通过 以 科技 为 龙头 ， 建 立 和 完善 开放 式 
的 产 、 学 、 研 结合 的 科技 开发 体系 ， 创 造 条 
件 创立 国家 级 技术 开发 中 心 ， 眶 准 国 际 先 进 
水 平 ， 切 合 中 国 工业 化 进程 ， 加 大 技术 创新 
和 产品 开发 力度 ,加 快 产品 升级 和 产业 升级 ， 
实现 产业 科技 化 。 

正泰 正 将 实施 以 温州 为 基地 ， 以 上 海 为 
总 部 ,以 美国 硅谷 为 研究 所 的 合理 配置 资源 、 
优势 互补 的 区 域 拓展 规划 。 

通过 健全 和 完善 开放 式 的 产 、 学 、 研 结 


合 的 科技 开发 体系 ， 形 成 以 各 专业 的 子 公 司 


为 主体 ， 以 生产 公司 为 实体 ， 以 全 国 相关 研 
究 所 、 大 专 院 校 为 依托 ， 垂 直 和 横向 交叉 结 
合 的 三 级 科技 开发 展 次 ， 确 保 各 专业 公司 和 
分 公司 的 科技 开发 ， 既 兼顾 全 面 启动 又 照顾 
重点 的 产品 开发 思路 。 
” ”我们 将 积极 引进 国外 先进 技术 及 装备 ， 
不 断 吸 收 、 消 化 和 研制 开发 ， 推 进 融合 现代 
机 电 、 测 量 、 控 制 和 微机 技术 为 一 体 的 技术 
创新 ， 把 技术 创新 、 产 品 创新 和 过 程 创 新 有 
机 绪 合 、 重 视 小 批 试 制 、 中 间 试 验 和 批量 生 
产 的 程序 链 , 对 生产 公司 相关 的 工艺 组 织 、 管 
理 机 制作 相应 的 调整 和 优化 ， 形 成 研发 、 产 
销 一 体 化 ， 促 进 新 老 产 品 的 更 新 换代 ， 形 成 
产品 的 行业 优势 。 

同时 ， 以 质量 为 生命 ， 大 力 推进 标准 化 
管理 ， 加 快 IJSO14000 环保 管理 体系 的 认证 ， 
加 大 ISO9000 质量 认证 体系 的 覆盖 面 ， 强 化 
全 过 程 受 控 ， 坚 持 “ 质 量 一 票 否 决 制 ”， 完 
质量 保证 体系 。 确 保 产 品 可 靠 性 和 质量 稳定 
性 ， 在 质量 、 标 准 化 和 产品 认证 上 加 快 与 国 
际 接轨 的 进程 ， 实 现价 值 最 优化 。 

2. 营销 创新 是 企业 致胜 的 法 宝 

在 市 场 经济 条 件 下 ， 市 场 活 ， 企 业 才 兴 
旺 ， 市 场 是 企业 的 根本 。 

首先 ， 在 市 场 创 新 上 将 充分 利用 地 缘 经 
济 优势 ， 借 助 温州 百 万 供销 大 军 跑 天 下 ， 在 
当地 开店 、 办 公司 形成 的 全 国营 销 人 才 ， 在 
全 国 组 建 销售 公司 ， 吸 引 了 一 大 批 温 州 在 全 
国 各 地 的 优秀 营销 人 员 ， 利 用 授权 经 销 ， 买 


源 经 营 实 行 了 产销 分 离 、 优 化 资源 配置 ， 坚 
持 风 险 和 利益 对 等 的 原则 ， 使 营销 代理 商 在 
市 场 驱动 和 利益 激励 下 ， 达 成 厂商 联手 ， 使 
企业 依托 网 络 ， 把 市 场 铺 向 全 国 。 

男 外 ， 依 托 企业 形象 、 品 牌 效 应 ， 以 点 


” 带 面 深 动 开发 ， 通 过 网 络 化 的 电子 商务 网 的 


建设 ,使 正泰 的 营销 网 络 融 为 一 个 产销 结合 
体 , 利益 共同 体 , 加 强 分 销 通路 的 凝聚 力 , 增 
强 市 场 的 开拓 能 力 和 竞争 抗衡 能 力 。 

同时 ,在 观念 上 改变 传统 营销 的 束缚 , 建 
立 一 个 以 市 场 为 导向 ,以 产品 开发 为 龙头 , 生 
产 管理 为 保证 ， 市 场 营 销 为 根本 的 三 维 一 体 
化 的 “整合 营销 ”机 制 ， 整 体 协 同 ， 紧 密 配 
合 ， 以 综合 实力 的 提高 ， 面 对 挑战 ， 稳 住 阵 
脚 ， 巩 固 阵地 ， 扩 大 战果 。 

在 国际 质 易 上 ,克服 东南 亚 危机 的 影 啊 ， 
将 重点 转向 亚 、 非 、 拉 等 地 , 并 将 在 欧洲 、 北 
美 、 南 美 、 中 东 等 地 建立 营销 机 构 ， 为 今后 
构建 大 营销 的 格局 实现 营销 全 球 化 打下 基 
础 。 

3. 机 制 创新 是 企业 长 盛 的 保证 

随 着 企业 规模 的 不 断 壮 大 ， 势 必 带 来 体 
制 的 不 适应 ， 家 族 式 的 机 制 已 很 难 适 应 企业 
的 发 展 ， 如 何 规划 好 体制 是 企业 可 持续 发 展 
的 关键 。 

股份 制 改 造 是 私营 企业 发 展 的 必然 趋 
势 ， 是 企业 不 断 发 展 的 内 在 需要 ， 也 是 企业 
走 癌 规范 化 的 必由之路 。 

我 们 将 根据 产权 明晰 的 要 求 ， 依 照 《 公 
司法 》 建 立 科 学 的 母子 公司 体制 和 规范 的 法 
人 治理 结构 ,从 而 真正 达到 产权 关系 清晰 、 法 
人 制度 健全 、 所 有 权 和 经 营 权 分 开 、 经 营 机 
制 灵活 、 管 理 规范 科学 。 通 过 “三 改 一 加 
强 ” 优 化 资产 结构 、 产 业 结构 和 产品 结构 , 进 
一 步 使 企业 效益 最 大 化 ，。 

通过 规范 化 体制 改革 后 ， 将 以 产权 连接 
为 主要 纽带 ,采取 母子 公司 形式 ， 和 完善 各 子 
公司 的 法 人 治理 结构 ， 建 立 集团 内 部 权 责 明 
确 、 团 结合 作 、 互 相 制 衡 的 机 制 ， 使 各 子 公 
司 成 为 依法 自主 经 营 、 自 负 僵 亏 的 企业 法 人 
实体 和 市 场 竞 争 主体 。 

我 们 将 按照 现代 企业 制度 ， 进 一 步 完善 
产权 结构 ， 健 全 组 织 机 构 ， 细 化 企业 运行 机 
制 , 加 者 百年 企业 的 战略 目标 , 水 续 经 营 、 持 
续 发 展 ， 争 取 公 司 的 股票 上 市 ， 实 现 股份 社 
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会 化 , 使 正泰 朝 着 产业 科技 化 、 股 份 社会 化 、 
产销 全 球 化 方向 发 展 。 


二 、 资 本 经 营 是 正泰 迅速 扩张 的 捷径 


在 全 球 经 济 一 体 化 、 国 内 市 场 国 际 化 ,经 
济 竞争 日 趋 剧烈 的 今天 ， 增 强 企 业 的 竞争 实 
力 已 迫在眉睫 ,而 增强 企业 竞争 实力 靠 什 么 ? 
主要 靠 改 变 经 营 战 略 ， 实 施 资 本 经 营 。 正 泰 
的 资本 经 营运 作 主 要 有 以 下 几 种 形式 ， 

d) 资本 积累 和 集中 。 正 泰 前 身 为 求 精 
开关 厂 , 创办 于 1984 年 , 开始 为 家 庭 作 坊 式 
生产 , 资本 廖 廖 无几, 几 个 友人 合作 出 资 , 从 
5 万 元 起 家 , 采用 目 我 积累 的 办 法 , 把 分 红 转 
作 资 本 , 以 七 年 的 时 间 , 到 1991 年 , 销售 收 
入 从 8 000 元 上 升 到 1 000 万 元 , 净 资 产 从 5 
万 元 增 至 138 万 元 。 完 成 了 原始 积累 。 

(2) 资本 的 投资 和 扩张 。 正 泰 不 但 靠 目 
号 积累 ， 同 时 吸收 外 来 资本 ，1991 年 加 美国 
的 亲友 募集 ， 组 建 中 美 合资 正泰 电器 有 限 公 
司 。 继 而 启用 已 积累 的 资本 向 外 投资 ， 运 用 
有 形 资 本 和 无 形 资本 , 采用 联合 兼并 、 控股 、 
持 股 的 形式 ， 发 展 成 员 企 业 ， 回 外 扩张 、 纵 
横 联 合 , 滚动 发 展 , 走向 社会 化 的 资本 积累 。 
于 1994 年 初 组 建 了 正泰 集团 . 是 年 , 销售 收 
入 达到 ?7 900 HIC, 净 资 产 达 到 2 903 万 元 ， 
形成 了 一 定 规 模 。 

(3) 资本 的 重组 和 优化 。 集 团 化 导致 销 
SULA GEER. AMAR TT 
扩大 ， 原 来 以 股份 合作 制 为 基础 的 公司 已 不 
适应 ， 按 照 《 公 司法 》 进 行 企业 规模 化 改造 
势 在 必 行 。 集 团 公司 采取 股份 制 的 形式 ， 以 
产品 为 龙头 ， 进 行 资 本 重组 和 优化 。1997 年 
初 ， 首 先 将 生产 断路 器 的 9 家 分 公司 与 持 股 
层 企业 重组 为 浙江 正泰 电器 股份 有 限 公司 ， 
接着 又 将 生产 交流 接触 器 的 6 家 分 公司 与 持 
股 层 企 业 组 建 为 正泰 机 床 电 器 股份 有 限 公 
本。 成 区 一 个 、 组 建 一 个 ,逐步 走 癌 规 范 化 
道路 。 经 过 重组 , 企业 按照 专业 化 组 织 生产 ， 
避免 重复 投资 ， 使 资本 得 到 进一步 集中 和 优 
化 ， 把 资金 投入 到 增添 先进 的 设备 、 开 发 高 
科技 含量 的 产品 上 , 仅 1997 年 就 研制 开发 出 
新 产品 10 大 系列 、80 多 个 品种 , 提高 了 资金 
利用 率 ， 又 进一步 促进 企业 上 规模 。 

正泰 发 展 的 历程 表明 ， 资 本 经 营 是 有 其 
客观 规律 性 的 ， 它 是 按照 积累 、 扩 张 、 优 化 
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二 个 阶段 (简称 三 段 式 〉 进行 运作 ， 资 本 在 
运作 中 既 有 其 阶段 性 ， 又 是 紧密 联系 、 相 互 
渗透 、 相 辅 相 成 的 ， 不 能 机 械 地 、 人 为 地 子 
以 分 割 。 

资本 经 营 是 市 场 经 济 发 展 的 一 种 高 级 运 
作 形 式 ， 其 作用 十 分 显著 ， 主 要 表现 在 : 

首先 ， 资 本 经 营 冲 破 了 传统 的 企业 营运 
模式 ， 抓 住 资 本 价值 这 一 根本 ， 把 产品 变 为 
价值 载体 和 实现 手段 ， 促 使 其 优化 配置 ， 提 
高 其 市 场 价值 ,使 静态 资本 变 为 动态 资本 ,以 
此 来 拥有 市 场 。 

其 次 ， 资 本 经 营 以 市 场 为 主导 ， 同 竞争 
剧烈 变化 快速 的 现代 企业 经 营 环 境 相 适 应 ， 
它 符 合 企业 经 营 综合 化 、 立 体 化 、 多 元 化 的 
KER, 能 促进 社会 资本 结构 ,企业 结构 、 产 


本 结构 及 企业 经 营 方向 的 优化 ， 降 低 企业 经 


营 风 险 。 

第 三 ， 资 本 经 营 有 助 于 企业 确定 大 效益 
观念 ， 以 最 适应 的 技术 和 装备 ， 以 最 有 效 的 
方式 和 合理 的 成 本 取得 满意 的 效益 。 搞 好 资 
本 经 营 比 活 化 单个 产品 或 上 一 个 新 项 目 经 济 
MU tat. ENEE. 

实践 证 明 : 进行 资本 经 营 有 利于 优化 资 
源 的 配置 、 促 使 企业 增 效 。 其 效应 

(1) 资本 的 集聚 , 有 助 于 推动 大 公司 、 大 
集团 的 形成 和 发 展 。 从 速度 上 ， 单 靠 企业 产 
品 钥 利 积累 进行 发 展 ， 速 度 慢 ， 时 间 长 ， 通 
过 资本 经 营 ， 能 在 短期 内 获得 迅速 发 展 。 从 
效益 上 来 说 ， 存 量 资产 的 滚动 ， 使 资本 从 分 
敢 转 为 集中 ， 从 小 规模 过 渡 到 大 规模 ， 使 产 
品 和 经 济 集中 度 提高 。 

(2) 资本 扩张 ， 推 动 企 业 管理 水 平 的 不 
汤 升 级 ,市 场 对 企业 资源 配 首 效应 日 益 增 强 ， 
使 企业 资本 构成 日 益 多 元 化 ， 资 本 的 功能 范 
围 就 会 不 断 问 社会 扩张 ， 企 业 管理 也 随 之 以 
实现 资本 增值 的 目的 。 

(3) 资本 重组 , 推动 企业 产品 结构 的 不 断 
优化 . 通过 调整 和 优化 产品 结构 , 使 生产 更 好 
地 适应 国内 外 需求 的 变化 ,这 是 提高 企业 经 济 
效益 的 关键 环节 。 当 产品 不 能 为 资本 带 来 最 大 
市 场 机 会 时 ，、 资 本 必然 会 与 这 种 品种 相 分 离 ， 
而 裂变 到 其 他 名 优 产品 的 载体 上 去 。 

总 之 ， 资 本 运营 是 我 们 正泰 集团 迅速 扩 
张 的 捷径 。 在 计划 经 济 条 件 下 ， 企 业 发 展 主 
要 靠 商品 经 营 来 积累 ;而 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 


企业 发 展 主要 靠 资本 经 营 来 扩张 。 因 此 ， 在 
当前 的 形势 下 ， 要 抓 住 资 本 经 音 的 机 遇 ， 促 
进 企 业 稳定 、 持 续 、 快 速 地 向 前 发 展 。 


三 、 正 泰 如 何 创 品牌 


“作为 中 国人 ,我 们 更 喜欢 自己 的 牌子 !1” 

创业 艰难 ， 正 泰 人 的 脚下 ， 踩 出 一 段 不 
寻常 的 创 牌 之 路 ……: 

1. 质量 创 牌 ， 不 让 一 件 不 合格 品 出 厂 

名 牌 的 一 个 显著 特征 是 质量 好 ， 在 同类 
产品 中 ， 内 在 及 外 观 品质 上 乘 。 因 此 ， 名 牌 
之 本 是 质量 ， 质 量 不 好 ， 不 可 能 成 为 名 牌 。 

质量 创 牌 ， 成 为 正泰 人 品牌 战略 的 立足 
点 和 根本 点 。 

正泰 抓 质量 的 “绝招 ”: 一 是 重视 产品 实 
物质 量 ,“ 宁 可 少 做 亿 元 产值 , 也 不 能 让 一 件 
不 合格 品 出 厂 ”。 二 是 建立 各 种 标准 , 并 严格 
按照 标准 和 程序 文件 组 织 生产 。 三 是 全 员 介 
A, 开展 “质量 月 ”等 群众 性 的 质量 活动 , 让 
质量 意识 深入 人 心 。 

为 了 质量 ， 我 们 投入 巨 资 ， 最 早 建 立 了 
低压 电器 产品 检测 试验 站 ， 建 立 了 设备 一 流 
的 模具 加 工 中 心 和 理化 分 析 实 验 室 ， 最 早 通 
过 了 ISO9001 国际 质量 体系 认证 等 。 

我 公司 分 管 生 产 的 副 总 裁 吴 炳 池 有 过 一 
段 耐人寻味 的 谈话 ，: 

求 精 开关 厂 起 步 的 时 候 ， 基 础 并 不 比 别人 
好 。 当 时 许多 企业 已 初 具 规 模 ， 而 “ 求 精 ” 仍 
然 小 打 小 阅 。 但 “精益 求 精 ”的 精神 ， 使 我 们 
很 快 发 展 起 来 。 尤其 是 到 了 1998 F, 我 们 在 乐 
清 首 批 拿 到 机 电 部 颁发 的 三 个 规格 的 低压 电 希 
生产 许可 证 后 ， 客 户 分 至 省 来 ， 我 们 一 时 生意 
兴旺 ， 渐 渐 与 其 他 企业 拉 开 了 距离 …… 

来 自 江 苏 ， 长 期 担任 质量 保证 部 经 理 的 
季 九 如 工程 师 更 是 深 有 感触 .她 说 ;“ 在 正泰 ， 
从 上 到 下 ， 质 量 真正 成 了 头等 重要 的 工作 。?” 
出 口 的 产品 中 有 一 台 产 品 外 壳 色 泽 不 一 致 , 当 
时 交 货 期 限 在 即 , 是 发 还 是 不 发 ? LEARE 
不 定 主意 , 去 向 总 裁 南 存 辉 请 示 , 南 存 辉 当即 
责令 全 部 返工 重 检 。 为 保证 交 货 日 期 , 他 又 下 
令 将 产品 由 海运 改 为 空运 。 这 一 改 , 运费 增加 
80 万 元 。 南 存 辉 说 :“ 我 们 的 牌子 不 只 80 H, 
EADH 80 万 ， 为 保住 牌子 、 维 护 信誉 ， 龙 
再 多 的 钱 也 值 !'” 又 一 次 ， 寺 海 一 家 企业 来 信 


说 , 正泰 的 交流 接触 器 质量 未 达到 标准 。 南 存 
辉 当 即 派 人 飞 到 上 海 检 查 。 经 了 解 , 原来 是 客 
户 不 慎 , 使 产品 在 运输 途中 受 了 潮 。 责任 本 不 
在 正泰 , 但 仍然 帮助 返工 ,负责 到 底 , 使 产品 
合格 率 完全 达到 了 标准 。 去 年 8 月 , 质保 部 陆 
续 接 到 用 户 投诉 ,反映 所 属 几 家 分 公司 和 成 员 
企业 个 别 产 品 可 靠 性 差 , 合格 率 低 。 南 存 辉 为 
此 十 分 气愤 , 立即 召开 了 有 企管 、 质保 和 分 公 
司 经 理 等 几 十 人 参加 的 质量 整改 会 议 .会 上 严 
厉 批 评 了 存在 质量 问题 的 两 家 分 公司 和 成 员 
企业 。 限期 整改 , 并 当场 宣布 三 家 企业 的 三 个 
产品 停止 销售 ,所 有 放 在 集团 销售 中 心 的 存货 
全 部 退还 厂家 ,已 经 发 往 全 国 各 地 销售 公司 的 


活生生 的 事实 ， 目前 正泰 生产 的 100 BRA 
列 、4 000 多 个 规格 的 低压 电器 中 , 70% 的 产 
MAAT EER 90 年 代 初 先进 水 平 .“ 正 泰 产 
品 ” 在 国内 20 多 个 省 、 市 被 列 为 “免检 ” 产 
品 ， 并 畅销 世界 30 多 个 国家 和 地 区 ! 

2. 打假 保 牌 :经费 不 控制 

过 去 ， 柳 市 产品 因为 “假冒 仿 劣 ”而 遭 
国人 抵制 。 

曾经 ， 在 全 国 许多 大 型 商场 ， 一 度 出 现 
了 拒 售 “ 柳 市 货 ” 的 狂潮 。 

历史 挥 不 去 这 一 页 , 1990 年 5 月 30 日 ， 
国务 院 办 公 厅 转发 了 国家 技术 监督 局 等 六 部 
门 关 于 温州 市 乐清 县 生产 和 销售 无 证 伪劣 产 
品 的 调查 结果 及 处 理 建议 。 一 时 间 ， 柳 市 不 
少 靠 无 证 伪劣 产品 起 家 的 企业 ， 成 为 “ 主 
打 ” 对 象 ， 声 名 狼藉 ， 销 售 额 直 线 下 降 …… 

然而 ， 曾 几何 时 ， 历 史 翻 了 过 个 : 柳 市 
一 些 企 业 由 于 质量 上 乘 ， 品 牌 知 名 度 高 ， 反 
过 来 被 人 假冒 。 

正泰 首当其冲 ， 成 为 不 法 商家 们 频频 假 
冒 的 对 象 。 

创业 之 初 ， 正 泰 人 就 清醒 地 认识 到 产品 
质量 的 重要 性 。 从 小 打 小 闹 的 家 峰 作 坊 式 生 
产 到 现代 化 的 科学 管理 ， 从 争 创 民族 品牌 到 
争 创 世界 品牌 ， 正 泰 不 断 发 展 ， 成 为 中 国 低 
压 电器 的 龙头 企业 。 然 而 ， 一些 不 法 商贩 利 
用 各 种 途径 制 售 假冒 “正泰 电器 ”, 严重 损害 
了 正泰 的 声誉 ,也 损害 了 广大 消费 者 的 利益 ， 
无 疑 成 为 一 道 令 人 泪 丧 的 难题 。 
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南 存 辉 昔 事 长 坦言 :“ 创 名 牌 是 一 个 艰难 
的 过 程 。 如 果 不 加 以 保护 ， 任 由 不 法 商贩 姿 
意 仿冒 ， 劣 质 电 器 充斥 市 场 ， 久 而 久之 ， 我 
们 的 牌子 必然 倒 掉 ， 正 泰 人 的 努力 也 将 付 之 
东 流 。 所 以 ， 即 使 有 再 大 的 困难 和 压力 ， 我 
们 打假 保 牌 的 决心 是 坚定 不 移 的 。” 

自 1996 年 以 来 ,正泰 每 年 用 于 林 假 的 经 
费 超 过 200 Asc. RIV RARE VE 
“打假 基金 "， 专 款 专用 ， 从 而 使 打假 经 费 得 
到 了 源源 不 断 的 补充 。 

3. 文化 塑 牌 ，5000 一 1 二 0 

品牌 的 缘 后 是 文化 。 

纵 观 中 外 名 牌 产品 ， 无 不 蕴含 着 丰富 的 
文化 内 涵 0。 如 可 口 可 乐 的 美国 文化 、 劳 斯 ， 
莱 斯 的 贵族 文化 ， 万 宝 路 的 牛仔 文化 ,阿迪 
达 斯 的 运动 文化 ……… 

中 国 . 正泰 ， 则 是 一 个 充满 中 华 民 族 传 
统 文化 内 列 和 现代 企业 特征 的 品牌 .国门 打 
开 之 初 ， 取 洋 名 、 用 洋货 成 为 时 尚 。 而 南 存 
辉 等 却 给 自己 的 企业 取 名 “正泰 ”。 电器 的 第 
一 要 素 是 安全 , Rae, 企业 竞争 手段 要 正 
派 ， 质 量 要 正宗 ， 为 人 要 正直 ， 取 “ 正 ” 赴 
气 昂 然 ， 三 阳 开 泰 。 

FACE 1993 年 ,正泰 成 立 了 温州 第 一 家 非 
公有 制 企 业 党 支部 ， 时 有 正式 党 员 ?7 和 名。 两 
年 后 成 为 温州 第 一 家 非 公 有 制 企业 党 总 文 。 
去 年 12 月 13 日 ,以 经 中 共 乐 清 市 委 批准 , 党 
总 支 晋 升 党 委 ， 开 了 温州 非 公有 制 企业 建立 
党 委 之 先河 。 温 州 市 委 常 委 、 乐 清 市 委 书 记 
徐 令 义 称 ， 正泰 集团 党 委 的 成 立 ， 标 志 着 乐 
清 市 新 经 济 组 织 党 建 工作 进入 了 一 个 新 的 阶 
段 ,中 共 浙 江 省 委 书 记 张 德江 也 热情 勉励 : 非 
公有 制 企业 开展 党 建 工作 非常 必要 ， 和 希望 你 
们 大 胆 探索 ， 积 极 实 践 ， 作 出 成 绩 ， 

去 年 10 月 30 日 ， 集 团团 委 进 行 换 届 选 
举 ， 通 过 发 表 “ 施 政 演说 ”竞选 团 和 十、 同样 
引起 了 社会 各 界 的 广泛 关注 《浙江 青年 报 》. 
《乐清 青年 报 》《 乐 清 报 》 乐清 电视 台 等 新 
闻 媒 体 纷纷 聚焦 ， 引 人 注目 。 

此 外 ， 还 有 温州 民企 第 一 个 精神 文明 建设 
委员 会 、 第 一 个 工会 、 第 一 个 妇联 …… 等 等 。 
这 正 是 正泰 “文化 塑 牌 ”的 重要 保证 。 

几 年 来 , 我 们 紧 紧 围绕 “科学 、 文 明 、 求 
实 、 创 新 ”的 企业 精神 ， 因 地 制 宜 开展 思想 
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教育 ,将 来 自 天 南 地 北 的 打工 者 的 个 体 价值 
观 引 导 到 “为 振兴 民族 工业 而 奋斗 ”的 集体 
价值 观 上 来 ,“ 做 正泰 人 、 树 正泰 风 、 创 正泰 
业 ” 成 为 集团 上 下 共同 的 心声 。 

在 正泰 ,人 们 津津 乐 道 于 这 样 一 个 理论 : 
5000 一 上 一 0 

这 就 是 说 , 正泰 5000 名 员工 中 , 只 要 有 
一 个 人 行为 不 检 ， 犯 了 错误 ， 就 会 影 啊 整 个 
正泰 的 形象 。 同 样 的 道理 ， 正 泰 生 产 的 某 一 
个 产品 因为 质量 不 合格 ,给 用 户 造 成 了 损失 ， 
那么 整个 “正泰 电器 ”在 这 个 用 户 圈 内 的 忠 
信和 度 就 会 大 大 下 降 。 由 这 个 道理 引伸 出 来 的 
5000 一 1 二 0， 也 就 是 要 教育 每 一 个 人 严 于 律 
己 ， 不 生产 一 件 不 合格 产品 ， 不 做 一 件 的 损 
正泰 形象 的 事 。 

“正泰 在 生产 物质 产品 的 同时 ,也 塑造 了 
企业 家 和 员工 的 精神 风貌 ， 塑 造 了 一 种 新 型 
的 社会 生产 、 生 活 方式 和 做 人 方式 ”。 

但 是 ， 我 们 也 发 现 ， 随 着 企业 生产 规模 
的 不 断 壮 大 ， 企 业 也 逐渐 暴露 出 许多 不 足 之 
处 ， 出 现 了 四 个 “ 跟 不 上 ?”: 

(1) 老 产品 质量 水 平 提高 跟 不 上 ， 从 产 
品 设 计 和 水 平 上 看 ， 主 要 是 质量 不 稳定 、 人 性 
能 落后 ， 跟 国际 品牌 比 还 有 较 大 的 反差 ， 质 
量 改 进 工作 力度 不 够 强 。 

(2) 新 产品 开发 进度 跟 不 上 : 尽管 正泰 
开发 出 了 NN 系列 产品 ,但 由 于 科技 基础 薄 
弱 , 自主 开发 能 力 弱 , 产品 的 开发 周期 较 长 ， 
新 产品 面市 远 不 能 满足 国民 经 济 迅 速 发 展 的 
需要 ， 

(3) 人 员 整 体 素 质 跟 不 上 :， 企业 规模 扩 
大 后 ， 经 营 管理 人 员 和 科技 人 员 的 素质 已 开 
始 制约 企业 的 进一步 发 展 。 

(4) 现行 管理 水 平 、 体制、 机 构 跟 不 上 : 
随 着 企业 规模 的 不 断 壮 大 ,管理 更 加 复杂 化 ， 
决策 过 程 变 长 、 出 现 机 构 庞 大 、 效 率 低下 的 
现象 . 现行 的 管理 、 体 制 、 机 构 和 家 族 式 的 
经 营 模式 将 面临 进一步 的 变革 。 

同时 ， 为 避免 低层 次 的 竞争 和 重复 投资 
生产 格局 ， 我 们 还 面临 营销 体制 改革 和 产业 
结构 调整 的 问题 。 这 些 问 题 ， 我 们 将 努力 通 
过 深化 企业 内 部 改革 ， 用 不 断 创新 求 发 展 的 
精神 、 变 不 适应 为 适应 ， 变 跟 不 上 为 迎头 赶 
E. 
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一 \ 水 电 设备 的 发 展 过 程 


(一 ) 水 电 设 备 基本 概况 

我 国 水 电 设 备 是 随 着 我 国 水 电 建 设 事 业 
的 发 展 而 发 展 壮 大 的 。 

我 国 总 藏 着 极其 丰富 的 水 力 资源 ,全 国 
水 力 资源 理论 蕴藏 量 为 6.8X10kW ,年 电 
能 5. 9X10W。，h, 可 开发 资源 的 装机 容量 
为 3. 78 X 10° W , HE1 92 X 108k W 。h。 
丰富 的 资源 为 我 国电 力 建设 的 发 展 提供 了 可 
持续 发 展 的 清洁 再 生 能 源 。 但 在 解放 前 ,水 电 
建设 发 展 极 为 缓慢 ’ He 1949 年 ,全 国 水 电 
装机 容量 仅 有 360MW ,年 发 电 1.2X10°KW 

“Ph。 解 放 后 ,国家 对 发 展 水 力 发 电 事业 十 分 

重视 ,水 电 建设 取得 了 很 大 的 成 绩 。 到 1997 
年 底 全 国 水电 装 机 达 59 730MW , 占 全 国 发 
电 总 装机 容量 的 23. 49% ,为 1949 年 的 166 
倍 ,年 发 电 达 1.946 X10"kW 。h, 占 全 国 总 
发 电量 的 17.15% ,为 1949 年 的 162 倍 。 

丰富 的 资源 和 自力更生 的 建设 方针 ,给 
我 国 水 电 设备 制造 业 的 发 展 带 来 了 广阔 的 前 
景 。 我 国 水 力 发 电 设备 制造 业经 历 了 从 无 到 
有 ,从 小 到 大 的 发 展 过 程 。 到 目前 为 止 , 已 拥 
有 以 哈尔滨 电机 有 限 责 任 公 司 ( 原 哈尔滨 电 
机 厂 ) 和 东方 电机 股份 有 限 公 司 ( 原 东方 电机 
三) 为 代表 的 十 几 家 大 中 型 骨干 企业 和 二 .三 
十 家 主要 小 型 企业 ,具有 设计 、 人 研究 .开发 制 
造 的 完整 体系 ,成 为 能 够 适应 我 国 水 电 建设 
需要 的 制造 业 。 

到 1997 年 底 ,拥有 职工 56 000 多 人 ,年 
末 资 产 总 计 87.29 亿 元 ,流动 资产 合计 
56. 14 亿 元 ,年 产 水 电 设 备 3 260MW ,全 年 
完成 工业 总 产值 26.6 亿 元 ,工业 增加 值 
8. 34 亿 元 ,实现 销售 收入 27. 2 (LI ERA 
动 生产 率 为 1. 47 万 元 /人 。 截 至 1997 FJR, 
累计 生产 水 电 设 备 53 750MW, 占 水 电 装 机 
容量 的 90%% 。 

水 电 设 备 生产 的 特点 ,属于 单 台 、 小 批量 
生产 , 形 不 成 经 济 规模 ,再 加 上 产品 价格 偏 
低 , 所 以 行业 经 济 效 益 比 较 低 , 其 指标 低 于 全 
国 工 业 、 机 械 工 业 和 电工 行业 平均 水 平 。 但 


是 ,社会 效益 大 ,为 我 国电 力 建 设 事 业 和 国民 
经 济 发 展 作 出 了 应 有 的 贡献 ,是 我 国电 力 建 
设 所 不 可 缺少 的 。 

(二 ) 水 电 设 备 的 创建 与 发 展 

水 电 设备 的 创建 与 发 展 经 历 了 四 个 阶 
段 : 

1. 初 建 阶 段 (1950 一 1953 Æ) 

1949 年 中 华人 民 共 和 国 成 立时 ,只 有 重 
庆 上 海 机 器 厂 生 产 过 几 百 马力 的 小 型 卧 轴 混 
流 式 水 轮机 。1950 年 起 ,国家 首先 在 东北 工 
业 基 地 起 步 生产 水 电机 组 。1951 年 ,在 哈 尔 
滨 动 工 兴建 哈尔滨 电机 厂 , 于 1951 年 底 制 成 
两 台 我 国 第 一 个 800kW 立轴 混流 式 机 组 。 
1952 年 ,重庆 上 海 机 器 厂 等 几 家 私营 企业 合 
并 成 立 重庆 水 轮机 厂 。 开 始 水 电 设备 制造 业 
的 创建 。 

2. 迅速 发 展 阶段 (1954 一 1960 年 ) 

1954 年 ,哈尔滨 电机 广大 型 厂房 建成 投 
产 , 开 始 生 产 大 中 型 水 电机 组 。1959 年 ,自行 
设计 、 制 成 第 一 台新 安江 水 电站 72.5MW 混 
流 式 机 组 ,标志 着 我 国 水 电 设 备 制 造 进 入 了 
生产 100MW 级 大 型 混流 式 机 组 的 时 代 。 为 
适应 中 小 型 水 电机 组 生产 的 需要 ,从 1954 一 
1960 年 ,一 批 新 厂 如 重庆 水 轮机 厂 、 杭 州 发 
电 设 备 厂 、 天津 发 电 设 备 厂 .南平 电机 厂 E 
明 电 机 厂 和 金华 水 轮机 厂 等 中 小 企业 相继 建 
成 。1958 年 在 四 川 省 德阳 开始 建设 德阳 水 力 
发 电 设 备 厂 (东方 电机 厂 前 身 )。 这 段 时 间 兴 
建 的 工厂 ,为 我 国 水 电 设备 制造 业 的 发 展 打 
下 了 基础 。 

” 3. 自行 研究 开发 阶段 (1961 一 1976 F) 

为 了 自力 更 生发 展 水 电 建 设 ,建立 起 我 
国 自己 的 水 电 设备 科 人 研 试验 基地 ,1958 SENG 
尔 滨 大 电机 研究 所 成 立 。1963 年 ,第 一 批 水 
力 试验 台 ( 包 括 一 座 大 能 量 , 两 座 小 能 量 和 一 
座 小 汽 蚀 试验 台 ) ,通过 国家 监 定投 入 使 用 。 
为 适应 中 小 型 水 电站 建设 发 展 的 需要 ,1958 
年 成 立 一 机 部 七 . 八 局 水 电 设备 联合 设计 处 
(1963 年 并 入 天 津 电气 传动 设计 研究 所 ) , 开 
始 负责 组 织 我 国 中 小 型 水 电 设备 设计 、 研 究 
利 行 业 技 术 归 口 管理 工作 。1966 年 ,天 津 电 
气 传动 设计 研究 所 大 能 量 试 验 台 建成 。1970 
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年 ,东方 电机 厂 两 座 小 能 量 和 -一 座 汽 蚀 试验 
台 投入 使 用 ,运用 这 些 基本 试验 条 件 , 开 始 了 
我 国 自 主 的 研究 .试验 工作 。 

这 段 时 间 , 除 了 对 混流 式 、 轴 流 式 老 转 辊 
进行 改 型 和 新 转 轮 开发 外 ,还 研究 开发 了 贯 
流 式 机 型 ,双向 发 电 潮 汐 机 组 、 轴 伸 贯 流 机 组 
以 及 小 型 斜 击 式 、 双 击 式 等 机 型 ,同时 在 零 部 
件 结构 、 强 度 和 工艺 方面 建立 相应 的 试验 宇 
开始 试验 研究 。1973 年 ,编制 了 我 国 第 一 个 
自己 的 《反击 式 水 轮机 转 轮 暂行 系列 型 谱 》. 
并 且 开 发 设计 和 生产 与 水 电机 组 配套 的 水 轮 
机 调 速 器 、 油 压 装置 与 自动 化 元 件 、 阀 门 、 励 
人 磁 装 置 和 电气 控制 设备 等 系列 产品 。 

1967 年 1 月 ,东方 电机 乒 建成 投产 ,至 
此 ,建成 了 哈尔滨 ,东方 两 个 大 型 生产 企业 ， 
天 津 发 电 设 备 厂 、 重 庆 水 轮机 厂 .杭州 发 电 设 
备 厂 等 经 过 扩建 ,都 能 生产 10MW 以 上 的 水 
电机 组 ,哈尔滨 电机 厂 1968 年 制 成 采用 自己 
试验 成 功 转 轮 式 刘 家 峡 水 电站 225MW 机 
组 ,1972 年 投 运 改 进 型 的 300MW 机 组 ,并 
已 成 为 当时 世界 上 少数 生产 300MW 级 水 电 
机 组 的 国家 之 一 。 

随 着 水 电 设备 生产 的 发 展 , 在 满足 国内 
建设 需要 的 同时 ,我 国 水 电 设 备 开 始 援外 、 出 
口 到 蒙古 ,阿尔巴尼亚 等 国家 。 

4. 不 断 向 世界 先进 水 平 攀登 阶段 (1978 
年 一 现在 ) 

水 电 设 备 企业 多 建 于 50 年 代 , 虽 经 60 
年 代 扩建 发 展 ,但 在 “六 五 ”和 “七 五 ”期 间 技 
改 投入 很 少 , 因 此 ,企业 厂房 陈旧 ,设备 老化 。 
随 着 “ 八 五 ”水 电 建 设 的 发 展 ,生产 任务 的 增 
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改建 厂房 和 增添 、 更 新 设备 。 行 业 14 个 大 型 
骨干 重点 企业 ,“ 八 五 ”期 间 基 建 和 技 改 投资 
“8.24 亿 元 ,其 中 ,基建 投资 3. 42 亿 元 , 技 
改 投 资 约 4. 82 亿 元 。 

哈尔滨 电机 厂 结 合 国 家 重大 技术 装备 发 
展 需 要 ,于 1990 年 建成 滨海 大 件 生产 基地 ， 
解决 了 大 件 陆 运 的 困难 ,制造 了 岩 滩 4 台 机 
组 .直径 8m 的 转 轮 ,; 为 三 峡 机 组 生产 开辟 了 
途径 .同时 ,东方 电机 厂 通 过 修建 大 件 运输 公 
路 ,产品 可 从 德阳 运 的 乐山 ,经 岷江 到 达 长 
江 。 

“ 八 五 ”期 间 蛤 尔 滨 电机 厂 和 东方 电机 三 
的 扩建 改造 ,使 水 电 设 备 生 产能 力 由 
600MW 提高 到 800~1 000MW ,两 厂 还 分 别 
建成 了 30 000kN 和 10 000KN 推力 轴承 试 
验 台 。 

为 适应 生产 大 型 灯泡 贯 流 式 机 组 的 需 
要 ,重庆 水 轮机 厂 .韶关 发 电 设备 三 .南宁 发 
电 设 备 厂 都 扩建 了 大 型 重型 厂房 ,增添 了 一 
些 大 型 设备 ,使 水 电 设 备 行业 生产 能 力 上 了 
一 个 新 的 台阶 。 

1984 一 1991 年 期 间 , 引 进 国外 先进 测试 
技术 ,哈尔滨 大 电机 研究 所 中国 水 利水 电 科 
学 研究 院 、 东 方 电机 厂 、 富 春江 水 电 设备 总 三 
和 天 津 电气 传动 设计 研究 所 等 单位 先后 分 别 


试验 台 。 试 验 综合 误差 小 于 士 (0. 25~0. 3) % 
R 1 ) ,为 我 国 研制 世界 先进 水 平 的 转 轮 
提供 了 高 精度 的 试验 条 件 。 

这 一 时 期 ,东方 电机 三 和 哈尔滨 电机 广 


国内 高 水 头 水 力 机 械 试验 台 主 要 参数 
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于 1979 年 和 1980 年 分 别 为 葛洲坝 水 电站 制 
成 单机 容量 为 170MW , 转 轮 直径 为 11. 3m 
(世界 最 大 转 轮 直径 的 水 轮机 7 和 单机 容量 为 
125MW 转 轮 直径 为 10. 2m 的 转 奖 式 机 组 ， 
标志 着 我 国 大 型 转 桨 式 机 组 制造 达到 世界 先 
进 水 平 。1985 年 ,该 工程 与 机 组 的 研制 项 目 
获 国家 科技 进步 特等 奖 ,1987 年 ,125MW 机 
组 又 获 国 家 质量 奖金 质 奖 章 。 

1984 年 ,东方 电机 厂 为 龙 羊 峡 研制 了 
320MW 大 型 混流 式 机 组 , 1989 年 ,哈尔滨 电 
机 厂 为 岩 滩 水 电站 制造 单机 容量 
302. 6;MW 、 转 轮 直 径 8m 的 大 型 混流 式 机 
组 ,使 我 国 混 流 式 机 组 制造 技术 达到 世界 先 
进 水 平 ,为 将 来 立足 国内 制造 三 峡 机 组 奠定 
Tm. RWM EFE AE RER EN 


等 电站 机 组 的 投 运 , 标 志 着 我 国 水 电 设 备 设 
计 、 研 究 . 制 造 已 步 入 世界 先进 行列 。 

“ 九 五 ?继续 对 大 型 重点 企业 进行 技术 改 
造 , 以 提高 产品 水 平和 扩大 生产 能 力 。 哈 电 、 
东 电 经 扩建 改造 后 ,生产 能 力 要 提高 到 各 为 
1 600MW, 在 生产 三 峡 机 组 期 内 (年 产 
700MW 三 峡 机 组 各 两 台 ) 年 生产 能 力 可 各 
IX 2 000MW 。 重 庆 水 轮机 厂 等 大 型 重点 企 
业 , 重 点 对 企业 部 分 生产 条 件 改 .扩建 ,增添 
补 齐 大 型 关键 设备 和 现 有 设备 的 数控 改造 ， 
增强 科研 开发 手段 ,增加 科研 开发 投入 ,完善 
检测 手段 等 。 

到 目前 为 止 , 水 电 设备 行业 大 型 骨干 重 
点 企业 的 基本 情况 和 主要 经 济 指标 见 表 2 和 
表 3。 


表 2 水 电 设备 行业 主要 企业 基本 情况 (1997 年 ) 





















建 厂 时 间 
(Œ) 


哈尔滨 电机 有 限 责 任 公司 
东方 电机 股份 有 限 公 司 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
东风 电机 厂 

天 津 发 电 设备 总 厂 出 

HUN AIRES 

富 春江 水 电 设备 总 厂 
金华 水 轮机 厂 

南平 电机 厂 

湖南 零 陵 发 电 设备 有 限 公司 
韶关 发 电 设备 厂 

南 末 发 电 设 备 总 厂 

昆明 电机 有 限 责任 公司 


系 该 三 合资 前 1994 年 数据 。 
系 该 厂 合资 时 1995 年 数据 。 


Oooo 


系 水 轮机 产品 的 年 生产 能 力 。 


分 子 表示 火电 设备 .分母 表示 水 电 设备 的 年 生产 能 力 。 






















流动 资产 

合计 

(万 元 ) 
3 800/800® 214 225 144 785 
3 000/800® 243 411 194 805 
450 35 696 18 349 
440/3 000@ 54 967 30 574 
30 647 21 386 
32 072 19 624 
25 523 15 445 
5 942 3 365 
17 398 9 280 
300 8 891 4 133 
200 38 833 22 983 
150/120® 17 970 7 353 
200 27 969 12 197 





表 3 水 电 设 备 行业 主要 企业 经 济 指标 (1997 年 ) 








水 电 设备 产量 
(MW) 





哈尔滨 电机 有 限 责 任 公司 
东方 电机 股份 有 限 公司 
重庆 水 轮机 上 有限 责任 公司 





926 762 
894 923 
369 262 


工业 总 产值 
(万 元 ) 











产品 销 工业 
SKA | 增加 值 
(万 元 ) 


63 279 
71 960 
15 446 


55 007 
61 193 
16 182 


52 138 
62 464 
` 14 562 


9 610 
19 732 
5 896 
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水 电 设 备 产量 工业 总 产值 tise 
企业 名 称 | (MW) (万 元 ) ae 
| 1996 = | 1997 年 。 不 谈 价 | 当年 价 | (万 元 ;| (万 元 ) | (万 元 ) 
东风 电机 厂 163 而 十 一 25 1931 25 018 | 21 083 7 800 | 21 
KERERE BT 285 : 12000 12 608 12 263 | 2 612 —502 
杭州 发 电 设备 三 多 519 16715 15 058 | 14793 4 637 | 444 
富 春 江水 电 设 备 总 厂 150 157 | 8 656 11 355 11 111 4 075 55 
金华 水 轮机 三 57 70 | 3 303 4 062 3 306 | 2 440 429 
南平 电机 三 149 79 6 747 8 589 6 174 3 400 —1 204 
湖南 零 院 发 电 设备 有 限 公司 26 31 | 3 101 2 675 2 503 1 332 8 
MRA BRE | 105 78i 11 651 11 043 8 015 5 417 — 913 
南宁 发 电 设备 总 厂 | 75 65 6 58] 6 170 6 131 1 361 7 
昆明 电机 有 限 责 任 公 司 | 116 10 049 10 252 





DO 系 该 三 合资 前 1994 年 数据 。 
D 系 该 三 合资 时 1995 年 数据 ， 


二 、 水 电 设 备 典型 产品 的 开发 


我 国 大 量 的 各 种 不 同 水 力 条 件 水 电站 的 
建议， 给 水 电 设备 产品 的 开发 提供 了 广阔 的 
领域 ， 使 产品 种 类 和 品种 规格 相当 齐全 ， 是 
全 和 穷 上 能 生产 如 此 多 种 水 电疗 品 的 国家 之 





(一 ) 大 力 发 展 混流 式 、 轴 流 式 等 常规 产 
品 ， 机 组 容量 和 乒 寸 进入 世界 大 型 机 组 行列 

1. 混流 式 水 电机 组 

从 1952 年 生产 800kW 混流 式 水 电机 组 
起 ，1955 年 制 成 官厅 水 电站 10MW 水 电机 
组 , 到 1959 年 自行 设计 , 制 成 第 一 台新 安江 
水 电站 72. 5MW、 转 轮 直 经 4. 1m 大 型 混流 
式 水 电机 组 ,混流 式 水 电机 组 产品 的 发 展 进 
入 了 100MW 级 大 型 水 电机 组 设计 、 制 造 领 

1964 年 制 成 云 峰 水 电站 100MW 水 电 
机 组 ,1970 年 制 成 丹江口 150MW 、 转 轮 直 经 
5. 5m 机 组 , 1968 年 和 1972 年 制 成 刘 家 峡 水 
电站 225MW 和 300MW 混流 式 机 组 。 

1983 年 制 成 白山 水 电站 300MW 水 电 
机 组 ,1984 年 制 成 龙 羊 峡 320MW 、 转 轮 直 经 
6. Om 的 机 组 , 1991 年 制 成 岩 滩 302MW 、 转 
轮 直 经 8. 0m 的 混流 式 机 组 ，1995 年 制 成 李 
家 峡 400MW 混流 式 机 组 ，1998 年 制 成 一 滩 
550MW 混流 式 机 组 ， 我 国 混 流 式 机 组 产品 
进入 世界 先进 水 平 。 

在 高 水 头 混流 式 机 组 方面 , 1960 年 制 成 

90，。 中 国电 器 工业 辉煌 50 年 








设计 水 涉 304m、 单 机 容量 15MW 的 绿 水 河 
水 电站 机 组 , 1972 年 制 成 设计 水 头 270m, % 
机 容量 40MW 的 高 水 头 混流 式 机 组 。 

2. 轴 流 式 水 电机 组 

1958 年 制 成 我 国 第 一 台 单 机 容量 
16MW、 转 轮 直 经 3. 3m 的 转 浆 式 大 伙房 机 
组 , 1963 年 制 成 单机 容量 36MW 、 转 轮 直 经 
5. 5m 的 转 桨 式 青 铜 峡 机 组 ，1972 年 制 成 单 
机 容量 60MW、 转 轮 直 经 8. Om 的 大 型 转 桨 
式 富 春 江 机 组 。 

1979 年 和 1981 年 为 欧洲 坝 水 电站 制 成 
单机 容量 170MW 和 125MW、 转 轮 直 径 
11. 3m 和 10. 2m 的 转 桨 式 机 组 ，1993 年 制 
成 水 口 电站 200MW 转 浆 式 机 组 。 这 些 机 组 
容量 和 尺 才 均 进入 世界 大 型 转 桨 式 水 电机 组 
之 列 ， 标 志 着 我 国 低 水 头 转 桨 式 机 组 已 达到 
HKE. 

1975 年 制 成 我 国 水 头 最 高 的 右 门 转交 
式 机 组 , 最 大 水 头 78m, 单机 容量 12. SMW; 
1985 年 制 成 红 石 水 电站 单机 容量 SOMW, 转 
轮 百 径 6. Om 的 最 大 的 轴 流 定 桨 式 机 组 。 

3. 冲击 式 机 组 


1956 年 制 成 百丈 洗 水 电站 单机 容量 
12. 5MW、 最 大 水 头 356m 的 卧 轴 双 喷嘴 冲 
击 式 机 组 。 


1990 年 制 成 天 湖水 电站 单机 容量 
15MW 最 大 水 头 1 026m 立轴 双 喷 嘴 冲 击 式 
机 组 ， 这 是 我 国 水 头 最 高 的 冲击 式 机 组 ， 填 
补 了 我 国 干 米 水 头 段 冲击 式 水 轮机 产品 的 空 


d 
$ 1 
odo 


1996 年 制 成 云南 户 宁 河水 电站 单机 容 
量 21. 65MW 四 喷嘴 冲击 式 水 电机 组 。 

(二 ) 扩大 开发 品种 , 满足 水 电 建 设 对 不 
同 机 型 的 需要 

在 发 展 常 规 的 混流 式 、 轴 流 式 机 组 的 同 
时 ， 根 据 水 电 建 设 需要 ， 利 用 自己 的 研究 开 
发 条 件 ， 发 展 了 多 种 机 型 的 水 电机 组 。 

1. 贯 流 式 机 组 

从 60 年 代 起 , 开始 开发 贯 流 式 机 组 , 设 
计 、 制 造 了 200kW 贯 流 式 试验 机 组 , 1973 年 
开发 了 1 600kW HARILA. 

1980 年 , 设计 研制 了 白 垢 水 电站 单机 容 
量 10MW、 转 轮 直 径 5. 5m 的 我 国 第 一 台大 
型 灯泡 贯 流 式 机 组 ,之 后 相继 制造 了 都 平安 
居 、 马 鸡 滩 机 组 , 单机 容量 在 15~15. SMW, 

90 年 代 ， 江 口 电 站 20MW MAATE 
站 30MW 大 型 贯 流 式 机 组 研制 成 功 , 标志 着 
我 国 大 型 贯 流 式 水 电机 组 设计 、 制 造 技 术 已 
经 达到 了 世界 先进 水 平 。 

2. 潮汐 电站 机 组 

从 70 年 代 起 ， 开 发 潮汐 电站 用 贯 流 机 
组 , 1978 年 设计 制 成 单机 容量 160kW 、 转 轮 
直径 2. 0m ,采用 行星 齿轮 增 速 器 的 竖井 贯 流 
式 机 组 。1980 年 设计 、 制 成 江 厦 潮汐 电站 
500KW、 转 轮 直 径 2. 5m 的 双向 发 电 、 双向 泄 
水 贯 流 式 潮汐 机 组 ， 该 机 组 为 当时 仅 次 于 法 
国 郎 斯 电站 的 潮汐 机 组 。 

3. 斜 流 式 机 组 

1970 年 设计 制 成 容量 8 000kW., 转 轮 直 
径 1. 6m 的 毛 家 村 水 电站 机 组 ，1972 年 制 成 
密云 水 电站 容量 15MW、 转 轮 直径 2. 5m 的 
斜 流 式 抽 水 车 能 机 组 。 

4. 小 型 斜 击 式 、 双 击 式 机 组 

从 研制 开始 ， 现 已 形成 系列 产品 。 斜 击 
式 水 轮机 水 头 使 用 已 到 180m， 单 机 容量 到 
2000kW 。 

5. 轴 伸 贯 流 式 机 组 

第 一 台 单 机 容量 1 250kKW、 转 轮 直径 
1. 8m 的 轴 伸 贯 流 定 奖 式 机 组 ，1988 年 在 于 
桥 水 电站 投入 运行 ; 1994 年 制 成 广东 双 东 水 
电站 单机 容量 2 000kW、 转 轮 直 径 2. 75m 的 
轴 伸 贯 流转 奖 式 机 组 。 

(三 ) 不 断 自行 研制 高 技术 水 平 的 水 电机 
组 的 辅 机 设备 

我 国 年 生产 800~1 000 台 水 轮机 调 速 


器 ， 其 中 大 型 调 速 器 约 150 台 ， 以 微机 电 调 
为 主 ， 其 余 为 中 小 型 调 速 器 ， 小 型 调 速 器 以 
机 械 液压 调 速 器 为 主 。 

自 80 年 代 以 来 ， 不 少 单位 研制 微机 电 
调 ， 主 要 性 能 已 达到 国外 同类 产品 水 平 ， 其 
主要 特点 是 采用 双 微 机 宛 余 系统 ， 互 为 主 备 
用 , 采用 按 导 叶 开 度 变 参数 并 联 PID 调节 规 
律 和 开 度 前 僻 控 制 , 设置 了 诊断 、 容错 软件 ， 
但 可 靠 性 、 稳 定性 和 抗 干扰 能 力 差距 明显 .90 
年 代 初 ,各 单位 纷纷 开发 新 型 微机 调 速 器 ,其 
中 有 STD 工业 控制 总 线 结构 双 微 机 调 速 器 ， 
还 有 以 PLC 为 核心 的 微机 调 速 右 , 产品 可 靠 
性 有 了 较 大 提高 ， 但 仍 有 差别 ， 电 液 转换 器 
抗 油污 染 能 力 易 卡 阻 是 影响 微机 电 调 可 靠 性 
的 主要 因素 。 近 年 来 ， 不 少 单位 或 采用 增 大 
电 液 转换 句 控 制 电流 从 而 提高 其 电磁 力 以 提 
高 抗 油 污染 能 力 ; 或 开发 用 步 进 电 机 、 何 服 
电机 和 比例 伺服 内 戎 代 电 液 转 换 右 的 新 液压 
系统 ， 并 利用 组 合 结构 减少 管道 连接 ， 取 得 
可 喜 成 绩 ， 其 中 天 津 电气 传动 设计 人 研究 所 的 
TDBWT 型 微机 电 调 采用 以 PLC 为 核心 的 
电子 调 忆 器 驱 动 步 进 电机 及 廿 辊 机 构 取 代 电 
液 转换 器 ， 具 有 较 高 可 靠 性 和 频率 啊 应 ， 并 
用 触摸 屏 为 人 机 对 话 接口 。 

能 达 通 用 电气 公司 的 WBST 型 微机 电 
调 以 PLC 为 核心 , 驱动 取代 中 间接 力 器 的 步 
进 电机 螺杆 机 构 ,并 配 以 机 械 液压 随 动 系统 。 

武汉 (三联) 水 电 控 制 设备 公 司 和 武汉 
事 达 电气 有 限 公 司 生产 的 微机 电 调 均 以 
PLC 为 核心 ,同步 进 电机 和 螺纹 伺服 秆 取代 
电 液 转换 器 ， 其 输出 还 至 加 主 接力 需 位 移 机 
械 反 馈 ， 构 成 新 型 电 液 随 动 系统 。 

长 江 控 制 设备 研 究 所 的 DKT #1 DPT 
型 微机 电 调 采用 PLC 或 工控 机 并 以 力矩 电 
机 螺杆 机 构 取 代 中 间接 力 咒 或 以 电动 集成 阀 
控制 主 配 压 阀 ， 以 机 械 液 压 随 动 系统 驱动 主 
接力 器 。 

南京 电力 自动 化 研究 院 的 SWT 型 微机 
电 调 采用 Multi 一 Bus 多 总 线 的 双 微 机 元 余 
系统 ， 系 统 间 信息 交换 与 处 理 、 显 示 、 上 位 
机 通讯 由 工控 机 完成 ， 应 用 比例 伺服 阅 和 胞 
宽 调 制式 数字 阀 构成 的 液压 容错 控制 ， 使 电 
Wi ALA RANPE. 

东方 电机 股份 有 限 公 司 的 微机 电 调 采用 
双 工 控 机 宛 余 系 统 ， 并 配 以 平板 计算 机 供 人 
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机 对 话 及 与 上 位 机 通讯 用 ， 电 液 随 动 系统 配 
用 比例 伺服 阅 ， 并 设 有 液压 跟踪 手动 控制 阀 
供 手动 运行 用 。 

哈尔滨 电机 有 限 责 任 公司 生 产 的 WT 一 HC 
型 微机 电 调 采用 双 工 控 机 克 余 系统 ， 以 解 摸 屏 为 
人 机 界面 ， 电 液 随 动 系统 中 应 用 伺服 阅 ， 并 设 有 
SACRE PIU. Herons. 

华中 理工 大 学 自 80 年 代 初 开始 研制 微 
机 调节 器 ， 分 别 与 有 关 单 位 合作 ， 研 制 出 多 
种 多 微机 宛 余 系统 和 单 PLC 为 核心 的 微机 
调 速 器 ， 为 我 国 微机 电 调 产品 上 水 平 取得 可 
HWE, 

PEKEE ILA EEL E A H 9 
多 ,其 趋势 是 采用 PLC， 电 液 转 换 元 件 除 采 
用 步 进 电机 、 伺 服 电机 外 ， 还 有 比例 伺服 赣 
ACY, ALARA. 

水 电机 组 励磁 系统 和 水 轮机 调 速 器 一 样 
都 是 水 轮 发 电机 的 重要 辅 机 装备 之 一 ， 人 它们 
的 技术 性 能 和 可 靠 性 直接 关系 着 机 组 的 运行 
性 能 和 可 靠 性 ， 并 对 电力 系统 的 静 动 态 稳 和 定 
产生 重要 影 啊 。 

我 国 水 电机 组 可 控 硅 励磁 装置 技术 从 
60 年 代 未 期 起 步 ， 经 过 从 小 型 到 大 中 型 ， 从 
不 可 控 到 可 控 , 从 分 立 元 件 到 集 化 , 数字化， 
其 技术 性 能 及 功能 也 从 低 水 平 向 高 水 平 逐 步 
发 展 。80 年 代 中 期 ， 我 国 目 行 研制 的 数字 化 
微机 励磁 投入 运行 ， 趋 于 成 熟 。 

“ 八 五 ”期 间 , 随 着 主机 引进 了 一 些 励磁 
装置 ， 运 行情 况 较 好 ， 但 几乎 全 部 为 模拟 式 
调节 器 ， 采 用 分 立 元 件 和 集成 电路 组 合 的 
AVR。 近 期 又 随 主 机 引进 了 ABB Za], CGE 
AI SIEMENS 公司 励磁 系统 。 国 外 知名 厂家 
生产 的 可 控 硅 静止 励磁 系统 及 装置 工艺 精 
腿 、 可 靠 性 高 ， 其 励磁 调节 器 部 分 已 采用 32 
位 具有 RISC 技术 的 高 速 可 编程 控制 絮 全 双 
系统 ， 以 及 高 速 I/O。 

近年 来 ， 我 国 可 控制 硅 静 止 励磁 系统 已 
取得 长 是 进 步 ， 装 置 软件 丰富 、 调 市 保护 和 
限制 功能 齐全 ， 可 年 性 较 高 。 全 双 微 机 目 并 
激 可 控 硅 静止 励磁 系统 已 成 功 的 在 我 国 大 型 
机 组 上 投 运 。 . 

电力 自动 化 研究 院 电气 控制 研究 所 是 我 
国 较 早 研 制 微机 励磁 系统 的 单位 之 一 。90 年 
代 初 ， 已 形成 SJ 一 800 双 微 机 励磁 调节 器 系 
列 ， 其 后 又 研制 成 功 大 功率 晶体 管 IGBT 的 
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KWLT 开关 式微 机 励磁 调节 器 , 近期 由 微机 
励磁 调节 器 、 大 功率 可 控 硅 和 非 线 性 火 磁 组 
成 的 全 套 自 并 励磁 系统 相继 在 湖南 镇 发 电厂 
及 天 生 桥 一 级 电站 投入 运行 。 

哈 尔 洲 电机 有 限 责 任 公司 与 华中 理工 大 
学 合作 研制 的 HWLT 一 4 型 微机 励磁 装置 ， 
采用 两 台 MIC 一 2000 工控 机 组 成 的 双 微 机 
励磁 调节 器 ， 并 设 有 带 触摸 屏 的 PPC 一 102 
平板 式 工 控 机 ， 为 用 户 提供 显示 和 控制 、 数 
据 设 定 、 状 态 监 视 、 故 障 指示 和 故障 分 析 的 
人 机 界面 。 此 外 ， 还 配置 了 一 套 模拟 电路 磁 
场 电 流 调 节 器 , 它 与 数字 调节 器 互相 跟踪 ,月 
动 切换 。 

东方 电机 股份 有 限 公 司 生产 的 DWLS 
一 2C 型 双 微 机 励磁 调 市 装置 的 CPU 采用 
32 位 80486DX 一 100 微 处 理 器 ， 静 态 RAM 
电子 盘 512kB，4MB 内 存 ，2MB 的 
FLASHROM ， 励 磁 装 置 各 柜 与 调节 和 句 间 的 
通讯 、 各 见 余 单元 通讯 及 使 用 图 形 界面 应 用 
ARCNET 工业 区 域 网 , 该 装置 采用 高 速 工 OO 
RR bas A/D. 

河北 工学 院 电 工厂 生产 的 WLZ 系列 双 
微机 励磁 装置 采用 32 位 PC104 工控 制 机 ， 
CPU 为 80486DX66， 运 用 C 语文 实时 多 任 
务 浮 点 软件 体系 , 具有 交流 采样 、 交 流 给 定 、 
数字 余弦 移 相 、 和 定子 电流 限制 句 及 Windows 
界面 下 的 计算 机 调试 和 试验 软件 包 等 功能 。 
此 外 , 还 生产 运用 于 中 小 型 机 组 的 DWLZ 型 
RGA Oe ee FRAY 80C196 微机 控制 大 
及 超大 规模 系统 必 电 组 AE KT EI 
辑 )， 硬件 简单 ， 功 能 与 WLZ 相当 。 适 用 于 
中 型 机 组 的 KWLZ 系统 双 微 机 励磁 装置 采 
用 PL7 macro 高 速 可 编程 控制 器 ， 其 功能 设 
置 与 WLZ 系列 相当 ， 图 形 化 软件 易于 与 计 
算 机 监控 系统 交换 信息 和 易于 用 户 掌握 。 

广州 电 伏 科学 研究 所 生产 的 励磁 装置 的 
显著 特点 是 基 双 总 线 结构 的 调节 器 ， 该 总 线 
结构 还 包括 开关 量 总 线 和 模拟 量 总 线 ， 在 其 
上 既 可 挂 数 字 式 调节 器 也 可 挂 模拟 式 调 节 
器 ， 根 据 不 同 选用 组 成 双 通 道 或 参 通 道 励磁 
系统 ， 相 互 跟踪 切换 。 微 机 励磁 调节 人 硕 以 
PRO 一 LOG 公司 的 工控 机 为 核心 , 设 有 故障 
追忆 系统 ， 以 单片机 为 核心 的 检测 系统 供 调 
节 器 故障 诊断 用 ， 硅 元 件 、 快 熔 、 阻 容 吸 收 
右 、 脉 冲 放 大 右 等 组 成 一 个 组 件 ， 组 件 式 功 


率 柜 维 护 方便 。 

(四 ) 吸收 国外 先进 技术 , 使 大 型 机 组 在 
设计 、 制 造 技术 和 性 能 水 平 上 达到 世界 先进 
水 平 

近年 来 , 水 口 、 鲁 布 革 、 天生桥 1 级 、 隔 
河 岩 、 漫 湾 、 五 强 溪 、 李 家 峡 和 二 滩 电 站 等 
大 型 水 电机 组 陆续 投产 。 单 机 容量 250MW 
的 漫 湾 机 组 首次 在 国内 采用 直径 达 7450mm 
PA Ta. 220MW 的 天 生 桥 工 级 机 组 首次 
ERARA URRAN AASR ARAE 


204m KK FRCP ARBRE. 400MW 的 李 家 
峡 机 组 是 在 国内 首次 采用 双 列 式 机 组 布置 方 
式 。 二 滩 550MW 机 组 是 我 国 本 世纪 建成 投 
产 的 最 大 水 电工 程 的 单机 容量 最 大 机 组 。 

这 些 各 有 特色 的 大 容量 机 组 的 设计 、 制 
造 和 投 运 成 功 ,意味 着 我 国 水 电机 组 的 设计 、 
制造 技术 在 龙 羊 峡 、 白 山 、 葛 洲 坝 等 机 组 的 
基础 上 又 上 了 一 个 新 的 台阶 ， 性 能 接近 世界 
先进 水 平 。 

我 国 近期 主要 大 中 型 水 电机 组 见 表 4。 
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88. 东 电 公司 
107 蛤 电 公司 、 日 并 
125 东 电 公司 
88. 2 富 春 江水 电 设备 总 厂 
500 哈 电 公司 
107 哈 电 公司 
78.9 天 津 发 电 设备 厂 
88. 2 重庆 水 轮机 厂 
90. 9 富 春江 水 电 设 备 总 厂 
78.9 哈 电 公司 
125 东 电 公司 
78. 日 立 、 哈 电 公 司 
83. 东 电 公司 
300 金华 水 轮机 厂 

江西 电机 厂 
166.7 韶关 发 电 设备 厂 
118/500 金华 水 轮机 厂 
750 重庆 水 轮机 厂 
600 东 电 公司 
150 东 电 公司 
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三 、 水 电 设备 生产 技术 的 进展 


我 国 水 电 设 备 技术 经 过 几 十 年 来 的 研究 
开发 ， 再 加 上 改革 开放 以 来 ， 吸 收 国外 先进 
技术 ， 水 电 设 备 产 品 在 研究 、 设 计 和 制造 上 
取得 了 长 足 的 进步 。 

(一 ) 科研 设计 

1. 水 力 设 计 和 试验 

随 着 计算 技术 的 迅速 发 展 ， 应 用 计算 机 
辅助 设计 (CAD) 和 计算 机 辅助 测试 
(CAT) 技术 为 水 轮机 的 水 力 设计 和 转 轮 设 
计 研 究 提 供 了 先进 的 方法 。 在 转 轮 水 力 设 计 
方面 , 开发 应 用 了 混流 式 二 元 、 准 三 元 CAD 
系统 , 轴 流 式 奇 点 分 布 法 CAD 系统 ; 在 直流 
























表 5 我 国 研制 的 部 分 优秀 转 轮 主 要 参数 





动 分 析 和 和 性 能 预 估 方面 ， 开 发 应 用 了 导 水 机 
构 双 列 叶 栅 势 流 和 粘性 流动 分 析 ， 混 流 式 转 
轮 势 流 准 三 元 流动 分 析 ， 轴 流 式 转 轮 边 界 元 
法 流动 分 析 , 导 叶 压 力 分 布 的 水 力矩 的 预 估 ， 
转 轮 及 过 流体 损失 分 析 及 能 量 特性 预测 ， 蜗 
壳 与 固定 导 叶 水 力 损 失 优 化 设计 ; 转 轮 压力 
脉动 特性 预测 ， 进 行 转 轮 空 化 特性 预测 程序 
的 开发 和 粘性 流动 计算 方法 等 的 研究 . CAD 
技术 的 开发 和 应 用 提高 了 转 轮 设计 质量 ， 通 
过 计算 进行 初步 筛选 ， 缩 短 了 开发 周期 ， 加 
快 了 新 转 轮 的 开发 。 

经 过 多 年 试验 研究 ， 已 经 有 一 批 水 力 性 
能 优良 的 转 轮 成 功 地 应 用 于 国内 一 些 大 型 水 
电站 的 水 电机 组 和 一 些 出 口 国外 机 组 上 (网 
#5). 
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80 年 代 建立 的 高 精度 水 力 运 验 台 , 通过 
出 口 迪 斯 林 转 桨 式 机 组 和 卡 伦 1 混流 式 水 轮 
机 已 经 经 历 了 国际 见证 的 模型 验收 试验 ， 试 
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验 精度 和 结果 得 到 了 认可 ,使 国内 水 力 试 验 
台 的 知名 度 得 以 提高 。 
随 厦 机 组 尺寸 增 大 ， 比 转速 提高 ， 水 力 


稳定 性 问题 越 来 越 显 得 格外 重要 。 针 对 国外 
大 古 力 、 古 里 和 国内 洗浴、 五 强 溪 等 机 组 出 
现 的 水 力 不 稳定 问题 ， 开 展 了 尾 水 管 压力 脉 
动 引 起 的 水 力 稳定 性 预测 研究 。 混 流 式 水 轮 
机 部 分 负荷 下 水 力 稳 定性 试验 研究 ， 以 及 高 
水 头 大 负荷 转 轮 前 中 频 压 力 脉动 等 测试 和 消 
除 方 法 研究 ， 获 得 良好 效果 。 

2. 机 组 部 件 刚 强度 研究 

(1) 结构 优化 技术 。 应 用 最 速 下 降 法 和 
复合 形 法 等 优化 技术 ， 编 制 了 水 轮机 主要 部 
件 刚强 度 专 用 优化 计算 程序 ， 其 中 对 转 轮 这 
样 的 复杂 构件 还 采用 了 经 改造 的 复合 形 法 以 
加 快 收 敛 程序 ， 这 些 计 算 已 在 设计 制造 的 大 
型 机 组 中 得 到 应 用 ,并 取得 了 显著 经 济 效益 。 
与 此 同时 ， 还 开发 了 I 一 DEAS 大 型 通用 结构 
分 析 程 序 ， 利 用 该 程序 的 优化 功能 对 水 轮机 
主要 部 件 从 结构 拓 朴 因素 、 形 状 因素 ， 尺 寸 
因素 三 个 方面 进行 优化 计算 ， 从 而 可 找 出 上 
述 部 件 的 最 佳 结构 形式 。 

(2) 主要 部 件 刚 强度 分 析 计 算 技术 。 近 
年 来 ,利用 ANSYS 等 先进 软件 对 混流 式 、 轴 
流 式 主要 部 件 进行 刚强 度 分 析 计 算 ， 开 发 了 
适用 于 贯 流 式 机 组 的 计算 程序 ， 对 受 力 复杂 
的 贯 流 式 水 轮机 的 座 环 、 灯 泡 头 等 进行 刚强 
上 度 计算 .应 用 I 一 DEAS 程序 中 的 接触 单位 等 
特殊 单元 的 功能 进行 了 组 合 部 件 的 刚强 度 计 
算 。 由 于 可 以 模拟 滑动 、 过 般 等 配合 ， 可 较 
准确 地 计算 出 组 合 部 件 及 接触 表面 的 应 力 分 
布 ， 从 而 使 计算 结果 较 以 往 单 件 计算 更 为 精 
确 。 

(D 水 导 轴 承 支 持 刚 度 的 优化 。 应 用 
Nastran 程序 计算 了 大 型 机 组 水 导 轴 有 承 整个 
支持 系统 的 静 、 动 态 刚 度 ， 对 支持 系统 中 的 
各 环节 进行 优化 。 

(4) 机 组 整 机 动力 特性 的 分 析 。 为 更 好 
地 解决 大 型 机 组 轴承 在 重量 偏心 力 、 电 磁 不 
平衡 及 水 力 不 平 衡 力 等 作用 下 的 动力 啊 应 问 
el, .开展 了 轴 系 动 摆 度 计算 。 

(二 ) 新 材料 、 新 技术 和 新 结构 

1. 新 材料 

通过 合作 生产 角 布 单 水 轮机 ， 引 进 了 
OCr16Ni9Mo 不 锈 钢 ， 该 钢 的 机 械 性 能 和 工 . 
艺 性 能 都 优 于 0Cr13Ni5Mo 不 锈 钢 ， 可 焊 性 
更 好 。 目 前 ， 该 钢 种 已 完全 国产 化 ， 广 泛 用 
于 抗 蚀 耐 磨 要 求 较 高 的 大 型 高 水 头 水 轮机 组 


焊接 转 轮 上 。 

在 水 轮 发 电机 方面 ， 研 制 出 磁极 压板 用 
强度 较 高 的 20Mn5 材料 , BRE eS 
HERT, KER. CKO AEA A 
机 上 都 采用 了 这 种 材料 。 

REMA 1987 F. 开始 弹性 金属 塑料 瓦 
的 人 研制 与 试验 工作 。 由 于 其 具有 抗 磨 能 力 强 ， 
磨擦 系数 小 ， 可 在 超 低 速 下 运行 ， 并 满足 冷 
态 、 热 态 启 动 要 求 ， 安 装 检修 不 刮 瓦 ， 承 载 
能 力 高 , 安全 可 靠 运行 等 优点 , 已 在 新 安江 、 
丹江口 、 大 化 和 兰 滩 等 水 电机 组 上 使 用 。 现 
在 ， 国 产 弹 性 金属 塑料 已 完全 可 以 替代 进口 
产品 。 

2. 新 技术 

(1) 无 风扇 通风 系统 结构 。 哈 电 公 司 和 
东 电 公司 在 目前 运行 的 大 型 中 、 低 速水 轮 发 
电机 都 采用 过 无 风扇 、 固 定 挡 风 板 ， 端 部 回 
风 的 径 回 双 路 密闭 循环 系统 。 该 风 路 系统 具 
有 两 端 空 除 漏 风量 小 .风量 分 配 更 趋 均匀 、 所 
需 风量 更 接近 实际 需要 及 通风 损耗 小 等 特 
点 ， 以 满足 更 高 效率 的 要 求 。 

(2) 定子 线圈 空 换 位 技术 。 大 型 发 电机 
定子 线圈 来 用 最 佳 的 空 换 位 和 不 完全 换 位 ， 
以 降低 端 部 泼 磁 引起 的 股 线 环流 ， 从 而 可 降 
低 最 高 股 线 温 升 。 近年 投 运 的 岩 滩 、 水口 、 漫 
湾 和 隔 河 岩 等 水 电站 的 机 组 均 采 用 了 这 种 新 
技术 ， 运 行 效果 良好 ， 属 国内 首创 。 

(3) 氟 里 昂 冷 却 技术 。 东 方 厂 与 中 国 科 
学 院 电工 所 共同 研究 氟 里 昂 冷 却 技术 ， 并 在 

台 10MW 水 轮 发 电机 上 采用 了 所 里 昂 自 
然 循环 蒸发 冷却 方式 ,该 方式 冷却 效率 高 , 温 
FS, 使 电机 有 较 高 的 过 载 力 。 安 康 
50MW 机 组 采用 了 这 一 技术 , 现 正 在 李 家 峡 
400MW 机 组 的 4# 机 上 采用 这 一 技术 。 目 前 
国外 也 都 在 进行 研究 ， 在 这 方面 ， 我 国 居 领 
先 地 位 。 

3. 新 结构 

(1) 座 环 结构 。 由 于 平行 式 和 带 圆 弧 导 
流 环 的 箱 式 座 环 强度 好 ， 工 亏 简 单 ， 因 而 近 
年 来 设计 制造 的 大 型 混流 式 机 组 大 都 采用 这 
种 结构 ， 如 岩 浴 、 天 生 桥 、 隔 河 岩 、 李 家 上 峡 、 
大 朝山 等 。 所 有 座 环 的 平行 板 按 强度 要 求 均 
采用 抗 撕 裂 厚 钢板 制造 。 

在 五 强 溪 水 轮机 设计 中 采用 了 座 环 在 工 
地 割 出 与 顶 盖 、 底 环 设置 密 闭 圈 的 直径 ， 高 
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度 方 向 则 靠 在 顶 盖 、 底 环 处 在 工地 配置 适当 
尺寸 的 垫 片 进行 调整 。 在 一 些 中 、 高 水 头 的 
大 型 分 汐 座 环 上 广泛 使 用 分 瓣 面 在 工地 用 临 
时 法 兰 把 合 ， 随 后 用 受 力 焊 缝 焊 成 整体 ， 使 
座 环 的 可 靠 性 得 以 提高 。 

(2) 导 叶 摩擦 装置 。 为 防止 导 水 机 构 剪 
汤 销 剪断 时 导 叶 摆动 ， 近 年 来 在 机 组 设计 中 
在 导 叶 与 转 辟 间 采 用 了 摩擦 装置 .在 隔 河 宕 、 
五 强 溪 、 李 家 峡 、 啊 洪 馈 等 机 组 中 均 灯 用 了 
普 助 连接 板 的 夹 紧 力 在 摩擦 套 和 导 叶 辟 处 产 
生 的 不 摩擦 力矩 ; EE, KEH IRA 
水 口 机 组 中 则 采用 了 设置 于 导 叶 轴 头 与 连接 
WZ Ae RRB 

(3) 简 形 网 。 在 漫 湾 机 组 的 设计 中 ， 东 
电 公 司 采 用 了 了 从 加 拿 大 CGE 公司 引进 的 技 
AL. 设计 了 外 径 7 450mm MAE. Zi 
AES MAGS Zh. AMAR. A 
量 轻 、 可 进行 动 水 关闭 ， 作 事故 阀门 用 。 关 
向 简 岗 ， 可 使 导 水 机 构 漏 水 大 大 减少 ， 圈 人 简 
阀 重量 只 有 蝴蝶 阀 的 1/3~1/2. EE R 
室 ， 减 少 厂 房 宽 度 ， 降 低 电 站 工程 造价 。 

(4) 圆 盘 式 转子 文 架 。 磊 滩 、 铜 街 子 、 温 
湾 、 李 家 峡 、 大 朝山 等 机 组 发 电机 采用 了 圆 
盘 式 转子 支架 。 辆 盘 式 转子 支架 具有 结构 紧 
凑 ，、 刚 度 大 和 通风 良好 的 优点 。 圆 盘 式 转子 
支架 的 制造 ， 已 达到 国际 当代 水 平 ， 为 制造 
三 峡 机 组 大 型 圆 盘 式 转子 支架 积累 了 经 验 ，。 

(三 ) 制造 工艺 

L 大 型 混流 式 转 轮 制造 新 技术 

C) 转 辊 叶片 的 热 弯 成 形 。 哈 电 公 司 在 
吸收 合作 生产 鲁 布 革 转 轮 热 弯 成 型 叶片 经 验 
的 基础 上 ， 首 次 成 功 地 在 天 生 桥 -级 大 型 机 
组 转 轮 上 采用 了 热 弯 成 型 叶片 。 叶 片 板 坏 来 
用 电 渣 溶 铸 技 术 制 成 ， 压 模 曲 面 采用 五 轴 数 
控 加 工 。 东 电 公 司 在 混流 式 转 轮 叶 片 加 工 中 
也 采用 了 热 弯 模压 成 型 技术 。 

(2) 转 轮 时 片 数控 加 工 。1990 年 哈 电 广 
率先 在 国内 水 轮机 制造 上 掌握 了 叶片 数控 加 
工 新 工艺 ， 解 决 了 对 大 型 复杂 曲面 的 五 轴 数 
控 加 工 和 精确 测量 问题 , 已 在 刘 家 峡 2” 转 轮 
改造 中 ， 采 用 了 由 铸件 直接 进行 数控 加 工 的 
叶片 。 东 电 公 司 在 高 坝 洲 机 组 上 采用 五 轴 数 
控 加 工 全 部 叶片 。 

(3) 分 瓣 转 轮 工 地 加 工 。 兰 滩 机 组 转 轮 
是 世界 上 最 大 的 分 瓣 转 轮 ， 为 解决 大 型 分 辩 
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转 轮 在 工地 上 焊接 后 加 工 上 .下 止 漏 环 问 题 ， 
开发 了 大 型 转 轮 工地 加 工 专用 设备 ， 加 工效 
率 和 精度 达到 了 同类 设备 的 国际 先进 水 平 ， 

(4) 大 型 转 轮 静 平 衡 。 随 着 转 轮 重量 的 
增 大 ， 机 械 式 平衡 方法 已 很 难 达到 平衡 所 需 
的 精度 , 为 此 , 开发 了 静 压 球 轴承 平衡 装置 ， 
成 功 地 用 于 307t 岩 滩 转 轮 和 278t FR 
EHC EP 

(5) epee Re. 在 国内 , 中 、 
低 水 关 混 流 式 转 轮 中 广泛 来 用 由 转 轮 上 冠 为 
低 合 金 铸 钢 ZG20SiMn 及 下 环 和 叶片 为 低 
右 与 氏 体 不 锈 钢 组 全 的 异种 钢 焊 接 转 轮 ， 前 
后 焊接 了 龙王 峡 、 漫 湾 、 宕 滩 和 五 强 溪 机 组 
等 大 型 异种 钢 转 轮 ， 异 种 钢 转 轮 的 焊接 水 平 
处 于 世界 领先 地 位 。 

2. 主轴 装配 新 工艺 

哈 电 三 在 制造 岩 滩 机 组 时 采用 加 热 预 紧 
联 轴 曙 钉 的 新 工艺 ， 把 水 轮机 转 轮 与 主轴 的 
连接 由 销 子 联 轴 螺 钉 把 紧 传 递 扭矩 改 为 摩擦 
传递 扭 定 。 对 于 大 直径 螺钉 (M100 以 上 ), 解 
决 了 大 型 水 轮机 工地 主轴 装配 新 技术 ， 是 水 
轮机 制造 工艺 的 又 一 突破 。 

3. 定子 铁心 工地 整 圆 装 压 新 工艺 。 

国外 大 机 组 多 米 用 整 圆 装 压 定子 铁心 工 
艺 ， 国 内 的 白山 机 组 发 电机 、 大 化 机 组 发 电 
机 也 及 用 了 这 一 方法 ,可 提高 铁心 的 刚度 ,从 
而 降低 了 其 产生 的 振动 幅 值 ， 缓 和 由 于 铁心 
热膨胀 引起 的 铁心 昧 曲 等 ， 目 前 已 在 大 型 机 
组 普遍 推 广 应 用 。 

(四 ) 质量 与 质量 管理 

我 国 市 场 经 济 体制 的 建立 ， 把 企业 椎 问 
市 场 ， 在 激烈 的 市 场 竞 争 中 ， 企 业 领 导 和 职 
二 对 质量 的 认识 大 大 提高 ， 真 正 认 识 到 “ 质 
用 是 企 业 的 生命 ”企业 在 质量 管理 上 坚持 全 
面 质量 管理 ， 提 高 全 员 质 量 意 识 ， 使 全 体 职 
[牢固 树立 “质量 第 一 ”的 思想 ;企业 质量 
管理 工作 建立 以 厂 长 为 第 --- 质 量 负责 人 的 质 
证 管理 责任 制 ， 确 立 “ 以 质量 求生 存 ， 以 品 
种 求 发 展 ” “以 质量 求 信誉 ， 以 信誉 创 歼 
蕉 ”的 质量 工作 方针 ， 健 全 和 完善 质量 保证 
体系 ,严格 生产 现场 质量 控制 ， 加 强 工艺 纪 
fE. 在 关键 工序 建立 质量 控制 点 ;推行 产品 
名 牌 战 略 ， 抓 好 产品 实物 质量 ， 搞 好 售后 服 
务工 作 ， 启 得 了 用 户 的 信任 ，。 

国家 对 产品 质量 十 分 重视 ， 坚 持 开 展 产 











品质 量 监 督 抽查 工作 。 根 据 国家 技术 监督 局 
的 安排 ， 机 械 工业 部 中 小 水 电 设备 产品 质量 
监督 检测 中 心 于 1994 年 分 别 对 中 小 型 水 轮 
机 调 速 器 产品 质量 进行 国家 监督 抽查 ;对 中 
小 型 水 轮 发 电机 产品 质量 进行 统 检 。1996 年 
对 中 小 型 水 轮机 产品 质量 进行 国家 监督 抽 
查 。 1997 年 对 中 小 型 水 辊 发 电机 励磁 装置 产 
品质 量 国家 监督 抽查 。 通 过 几 年 来 多 次 的 产 
品质 量 抽查 ， 引 起 了 企业 领导 、 各 级 管理 职 
能 部 门 和 全 体 职 工 对 产品 质量 的 重视 ， 促 进 
了 产品 质量 的 不 断 提高 。 

1997 年 , 中 小 型 水 轮 发 电机 励磁 装置 产 
品 抽样 合格 率 为 93. 3% ,达到 了 较 好 的 水 平 。 
1997 年 险 电 公司 、 东 电 公 司 和 重庆 水 轮机 厂 


等 47 个 企业 , 本 着 “对 用 户 负 责 , 为 用 户 服 
务 ， 让 用 户 满 意 ” 的 宗旨 ， 在 设备 质量 、 交 
贷 、 技 术 服 务 、 价 格 和 违约 赔偿 等 五 个 方面 
问 广 大 用 户 公 开 进 行 质量 承诺 。 

在 企业 推行 全 面 质量 管理 的 基础 上 ， 按 照 
ISO9000 一 1994《 质 量 管理 和 质量 保证 》 国 际 
标准 的 要 求 ,建立 和 完善 企业 质量 保证 体系 .从 
1994 年 起 , 水 电 设备 行 业已 有 十 几 个 企业 先后 
通过 了 GB/T19000—1994 (ISO9000—1994) 
《质量 管理 和 质量 保证 》 国 家 标准 要 求 , 已 有 十 
用 个 企业 先后 通过 了 GB/T19001 (ISO9001) 
质量 体系 认证 〈 表 6) ， 从 而 使 产品 质量 进一步 
得 到 提高 和 保证 ， 增 强 了 企业 产品 在 国内 外 市 
场 上 的 竞争 能 力 。 


表 6 水 电 设 各 行业 通过 GB/T19001 〈ISO9001) 质量 体系 认证 的 企业 


哈尔滨 电机 有 限 责任 公司 
东方 电机 股份 有 限 公司 
富 春江 水 电 设备 公司 
南京 发 电 设备 总 厂 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 
江西 电机 有 限 责 任 公 局 
天 津 工 业 泵 修造 厂 
HARRERAN 
金华 水 轮机 厂 


天 津 市 水 电 控制 设备 三， 


天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 


LA AD 发 电 设备 有 限 公 司 


GB/T19001—1994 
(ISO9001-—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001-——1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—-1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001—1994 
(1SO9001-—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001—-1994 
(1S09001—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001--1994) 
GB/T19001—1994 
(ISO9001—1994) 


华 信 技术 检验 有 限 公司 1994 年 
1997 年 复评 
华 信 技术 检验 有 限 公司 1994 年 
法 国 国家 检验 局 (BUQI) 1996 年 
浙江 省 质量 体系 审核 中 心 1997 年 
出 口 商 品 生产 企业 质量 体系 西 | 1997 年 
南 评审 中 心 
华 信 技术 检验 有 限 公 司 1997 年 
中 国 进出 口 商 品质 量 认证 中 心 
中 国 方圆 标志 认证 委员 会 1998 年 
中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 | 1998 年 
中 国 方 丽 标志 认证 委员 会 1999 年 
中 国 机 械 工 业 质量 体系 认证 中 | 1999 年 
心 
英国 劳 氏 公司 1997 年 
中 国 进出 口 商 品质 量 认 证 中 心 | 1998 年 





\ 水 电 设备 制 造 业 对 外 合作 生产 
随 着 改 于 开放 的 发 展 ， 吸 引 T 了 外 国 诸多 


的 公司 进入 中 国 水 电 设备 市 场 ， 也 给 我 们 创 
造 了 与 国外 进行 合作 的 机 会 。 
哈 电 公司 从 80 年 代 开始 逐年 增多 水 电 


设备 的 国际 合作 生产 ,公司 于 1982 年 至 
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1985 年 承接 了 日 本 日 立 公 司 向 加 拿 大 尼 泪 
温水 电站 出 口 的 3 台 92MW 转 奖 式 水 轮机 
埋 入 件 和 导 水 机 构 的 分 包 加 工 ， 开 始 了 水 电 
设备 的 国际 合作 生产 。1985 年 起 , 鲁 布 革 水 
电站 4 台 150MW 高 水 头 混流 式 水 电机 组 设 
备 引 进项 目 中 ， 与 挪威 KB 公司 合作 生产 水 
轮机 ， 与 德国 西门 子 公 司 合作 生产 水 轮 发 电 
机 。 开 创 了 以 “ 技 贸 结合 ”为 特点 ,“ 三 合作 
一 一 合作 试验 、 合 作 设 计 、 合 作 制 造 ” 为 基 
本 内 容 的 合作 生产 方式 。 通 过 重 布 革 机 组 合 
作 和 生产， 填补 了 国内 高 水 头 混流 式 水 电机 组 
关键 技术 空 日 ， 并 成 功 地 将 这 些 技 术 应 用 到 
天 生 桥 二 级 水 电站 4 台 205MW 水 电机 组 的 
设计 与 制造 中 。1987 年 至 1988 年 水 口 电站 
前 两 台 机 组 国际 招标 ， 与 日 立 公 司 联合 投标 
而 中 标 。 通 过 此 项 目 使 转 桨 式 水 轮机 和 推力 
轴承 跃 居 志 界 先进 行列 。 清 江 隔 河 岩 共 装 2 
台 306MW 和 2 台 300MW 水 电机 组 ， 前 两 
台 由 用 户 向 加 拿 大 贷款 和 引进 设备 ， 后 两 台 
由 哈 电 供 货 。1989 年 与 加 拿 大 GE 公司 和 马 
林 公 司 组 织 了 换 货 方式 的 合作 生产 ， 互 相 为 
对 方 供 货 的 机 组 制造 部 分 部 件 ， 使 用 户 获 得 
了 较 高 质量 的 机 组 又 减少 了 后 两 台 的 投资 。 
1991 年 与 德国 伏 依 特 公司 联合 进行 了 五 强 
溪 5 台 240MW 水 电机 组 的 投标 ， 其 转 轮 系 
国内 最 大 的 混流 式 水 轮机 ， 前 三 台 水 轮机 以 
伏 依 特 公司 为 责任 方 ， 参 照 鲁 布 单项 目的 
“三 合作 ”方式 进行 生产 ，5 台 发 电机 以 及 后 
两 台 水 轮机 由 哈 电 公司 供 货 。 

东 电 公司 1985 年 与 日 本 东芝 公司 合作 
投标 ， 合 作 生 产 ， 向 前 南斯拉夫 维 斯 格拉 德 
电站 提供 3 台 105MW 转 奖 式 水 轮机 。 与 法 
国 阿 尔 斯 通 、Voith Za], GE 加 拿 大 、 ABB, 
挪威 Kaeverner 公司 等 合作 ， 在 广州 抽水 著 
能 300MW WLA., t= Be tk RE 200MW 
机 组 、 美 国 子 道 卡 11MW 水 电机 组 , 天 荒 坪 
HK BARE 300MW PLH. ZPE 550MW 水 电 
机 组 、 贵港 30MW 灯泡 式 机 组 等 项 目 中 , 进 
行 了 广泛 的 商务 技术 合作 。 在 李 家 峡 、 大 朝 
山 、 响 潜 旬 抽水 鞭 能 机 组 、 红 岩 子 贯 流 式 水 
轮 发 电机 组 ， 高 桥 冲 击 式 水 轮机 中 ， 东 电 公 
司 引 进 了 国外 公司 的 先进 转 轮 技术 ， 走 出 了 
一 条 技 贸 结合 、 引 进 技 术 、 消化 吸收 的 道路 ， 
并 在 此 基础 上 开发 自己 的 转 轮 ， 目 前 已 独立 
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研究 成 功 十 余 个 模型 效率 超过 93% 的 水 轮 
机 转 轮 。 

1993 年 哈 电 公司 和 东 电 公司 一 起 与 奥 
地 利 伏 依 特 及 依 林 公司 共同 进行 十 三 陵 抽 水 
车 能 机 组 的 首次 全 面 合 作 生产 ， 对 提高 我 国 
制造 大 型 抽水 蓄 能 机 组 的 技术 水 平 起 了 重要 
的 作用 。 从 1994 年 开始 , 哈 电 公司 和 东 电 公 
司 一 起 与 加 拿 大 GE 公司 进行 二 滩 水 电站 水 
电机 组 的 合作 生产 ， 二 滩 水 电站 装机 容量 达 
3 300MW, 单机 容量 550MW, 是 2000 年 前 
我 国 最 大 容量 的 水 电站 和 水 电机 组 。 

1995 年 , 哈 电 公 司 接受 了 设计 制造 天 生 
桥 一 级 4 台 300MW 机 组 的 合同 ， 其 水 轮机 
转 轮 由 法 国 奈 尔 波 克 公司 供 货 ， 并 提供 转 轮 
设计 资料 。 国 外 厂家 保证 水 轮机 模型 效率 和 
真 机 最 高 效率 分 别 高 达 94.8% 和 96. 27%. 
是 我 国 水 轮机 效率 的 最 高 值 ,在 国外 亦 少 见 ， 
合作 试验 和 合作 设计 已 全 部 完成 ， 正 在 制造 
中 (1* 机 1998 年 投入 试 运行 )。 同 时 ， 哈 电 
公司 还 与 日 立 公 司 合作 为 凌 津 滩 水 电站 生产 
9 台 直 径 6. 9m、 单 机 容量 为 30MW 的 贯 流 
式 机 组 ， 合 作 试 验 和 合作 设计 的 内 容 已 全 部 
完成 ， 现 正在 制造 中 。 

仅 哈 电 公 司 十 多 年 来 ， 已 与 国外 知名 三 
家 在 水 电 设备 制造 方面 进行 了 11 项 国际 合 
作 和 生产, 机 组 总 容量 达 10 104MW ,机 组 总 台 
数 48 台 ， 公 司 承 包 份额 约 1. 64 亿美 元 。 

通过 国际 合作 生产 在 水 电机 组 设计 制造 
的 关键 技术 上 有 重大 收获 ， 培 训 了 ~-- 批 技术 
骨干 , 提高 了 产品 质量 , 扩大 了 生产 能 力 , 改 
进 了 工厂 生产 管理 ,增加 了 工厂 经 济 效益 ,用 
户 获得 了 世界 一 流 技术 质量 的 水 电 设 备 ， 其 
投资 又 明显 减少 。 

实践 证 明 ， 我 国 拥有 巨大 的 湾 在 的 水 电 
市 场 ， 世 界 上 各 著名 的 大 公司 都 看 准 了 了 中国 
这 个 市 场 。 因 此 ， 我 们 完全 有 条 件 通过 国际 
间 项 目 合作 , 引进 资金 、 吸 收 国外 先进 技术 ， 
制造 出 高 性 能 、 高 质量 的 水 电 设 备 ， 叉 扩大 
了 我 国 水 电 设 备 生 产 的 能 力 ， 这 是 发 展 我 国 
水 电 设备 制造 的 最 有 效 的 途径 。 

在 政府 引进 外 资 工作 的 安排 下 , 1994 年 
以 米 ， 水 电 设 备 行业 已 有 4 个 外 方 控股 的 合 
资 企业 在 国内 建立 ,投资 总 额 为 1.2 亿美 元 ， 
企业 情况 见 表 7。 





表 7 水 电 设备 行业 
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五 、 水 电 设备 了 业 与 国外 的 差距 和 
发 展 趋势 


过 去 50 年 来 ,我 国 水 电 设备 虽然 得 到 了 


很 大 的 发 展 ， 但 是 在 某 些 机 型 品种 方面 与 国 
外 水 平 相 比 尚 有 一 定 的 差距 。 

混流 式 机 组 是 单机 容量 最 大 、 应 用 最 广 
和 发 展 最 快 的 机 组 。 国 外 混流 式 水 轮机 最 高 
水 头 已 使 用 734m， 最 大 单机 容量 为 
700MW , 转 轮 直 径 为 9. 3m。 国 内 在 自己 生产 
三 峡 机 组 时 才能 达到 世界 先进 水 平 。 

大 型 贯 流 式 机 组 ， 国 外 最 大 单机 容量 已 
IK 65. 8MW, 转 轮 直 径 7. 7m. 国内 贯 流 式 机 
组 在 单机 容量 、 尺 寸 、 结 构 、 机 组 效率 和 重 
量 指标 等 方面 与 国外 先进 水 平 相 比 还 有 一 定 
的 差距 。 

抽水 著 能 机 组 国外 发 展 很 快 ， 大 都 采用 
混流 式 水 有 泵 水 轮机 ， 其 单机 容量 、 使 用 水 头 
和 机 组 尺寸 均 已 接近 普通 混流 式 机 组 的 最 高 
KE. 目前 投 运 的 最 大 单机 容量 为 700MW， 
最 高 使 用 扬程 已 达 701m。 国内 在 高 水 头 、 大 
容量 抽水 蔷 能 机 组 方面 与 国外 有 较 大 的 卷 
EE 

随 着 近年 来 我 国 一 批 性 能 优良 的 混流 式 
水 轮机 模型 转 轮 研制 成 功 ， 我 们 在 这 方面 已 
经 接近 和 达到 国际 先进 水 平 ， 但 是 低 水 头 轴 
流 式 、 贯 流 式 转 轮 以 及 混流 式 水 泵 水 轮机 转 
轮 性 能 水 平 与 国外 先进 水 平 相 比 还 有 一 定 的 
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差距 。 

截至 1997 FIR REKER ILA 
59 730MW ， 仅 占 可 利用 开发 装机 的 15.8% 
( 表 8) ， 远 远 低 于 世界 上 水 电 开 发 利用 率 高 
的 国家 。 根 据 我 国电 力 工 业 的 现状 和 电力 市 
场 发 展 的 变化 ， 以 及 全 世界 日 益 关 注 的 “能 
源 与 环境 ”的 主题 ， 我 国电 力 结构 调整 和 大 
力 发 展 水 电势 在 必 行 。 

国内 水 电 市 场 的 重点 是 “两 江 两 河 ”( 即 
长 江上 游 干 支流 、 澜 沧 江 、 黄 河上 游 、 红 水 
河 ) 。 开 发 规模 为 装机 容量 1 000MW 左右 的 
大 型 水 电站 。 在 煤炭 资源 短缺 ， 水 力 资源 条 
件 好 的 地 区 ， 将 建 一 批 具 有 一 定 调 蓄 能 力 的 
中 型 电站 ， 在 系统 谷 差 大 ， 调 峰 能 力 弱 的 电 
网 内 ， 建 一 批 抽 水 鞭 能 电站 。 

根据 我 国 水 电 发 展 中 长 期 计划 , 到 2000 
年 ,全 国 水 电 装 机 规模 将 达到 70 000MW , Fi 
计 在 2000 年 后 ,水 电 建 设 将 迎 来 一 个 十 年 的 
大 发 展 时 期 。 到 2010 年 , 我 国 的 水 电 装 机 规 
模 将 达到 1. 25X10kW， 占 可 开发 装机 容量 
的 33.1%. M 2000 年 到 2010 Æ, 我国 平均 
每 年 将 增加 水 电 装 机 容量 5 000MW 。 

(一 ) 优先 研制 大 容量 水 电机 组 

大 力 研制 高 水 头 、 大 容量 混流 式 机 组 ,如 
在 建 的 三 峡 26X700MW、 扩 建 的 龙 浴 7X 
600MW 和 和 小 湾 6X700MW 机 组 。 

三 峡 工程 已 于 1994 年 12 月 14 日 正式 
开工 , 计划 2003 年 第 一 批 机 组 发 电 , 2009 年 
建成 。 前 14 台 的 联合 设计 , 合作 生产 为 以 后 
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RS 各 时 期 水 电 装 机 容量 和 年 发 电量 















































全 国 发 电 总 | KER | 水 电 占 全 国 总 | 占 水 电 可 开发 

年 份 | 装机 容量 机 容量 装机 比例 装机 比例 

MW) | Mw) (4) (6) 

| 

1949 | 2950 360 17.6 0.1 
1952| 2 140 385 18.0 
1957 4630 1019.0 22.0 
1962| 13 040 2 378.7 18. 2 
1965 | 15 080 3 019.6 20.0 
1970 | 23 770 6235 | 26.2 
1975 | 43 410 13428 | 30.9 
1980| 65869.1 |20318 | 30.85 
1985 | 87 053.2 | 26 415 30, 34 
19901 137 890 | 36 045.5 26. 14 9.5 
1995 | 217 220 | 52 183.6 | 24.02 13.8] 
1997 | 254 238.4 | 59 730.4 23. 49 15.8 








自己 为 主 生产 12 台 三 峡 机 组 打下 基础 。 
(=) FRAM SAKATA BELA 
按 规 划 到 2010 年 可 能 建成 投产 的 电站 
装机 容量 在 1 OOOMW 以 上 的 抽水 著 能 电站 
就 有 10 多 座 。 
通过 与 国外 厂家 合作 生产 完成 国内 高 水 





头 ， 大 容量 抽水 芋 能 机 组 的 制造 ， 从 而 逐步 
达到 国内 独立 设计 、 制造 。 到 2010 年 自行 研 
制 出 300MW 级 抽水 蓄 能 机 组 。 

(=) 发 展 大 型 贯 流 式 机 组 

为 适应 低 水 头 电站 建设 的 需要 ， 在 总 结 
国内 贯 流 机 组 制造 经 验 的 基础 上 ， 哈 电 公司 
已 目 行 研制 了 单机 容量 20MW， 转 轮 直 径 
6. 4m 的 江口 机 组 。 东 电 公 司 也 正在 自行 研 
制 单 机 容量 30MW 的 红 岩 子 电 站 机 组 。 月 前 
险 电 与 东 电 正 与 外 商 合作 制造 单机 容量 



























































pae | kpg | XESH nke 
EE L. 所 发 电量 ， 开发 年 电量 
Aim | RBE | k 比例 
kW |( 亿 KW Po 
| 
49 12 24.5 | 0.06 
78 18.3 23.4 | 
193 48.20) 24.9 | 
168 90.42] 19.7 | 
676 | 104.14| 15.4 
1159 | 204.58| 177 
1958 | 476.30| 24.3 
| 3.006. 27 | 582.11] 19.36 
| 4106.89) 923.79] 22.49 | 
| 6213.18 1 263.50 20.34 | 6.38 
1069.48) 1867.72| 18.54 | 9.73 
1942.04) 1945.71| 17.15 | 19.13 











30MW ， 转 轮 直径 6. 9m 的 凌 津 滩 和 贵港 水 
电站 机 组 。 富 春江 水 电 设备 总 厂 在 与 日 本 富 
士 公司 联合 中 标 承 制 广西 石 龙 滩 6 台 单 机 容 
Ht 320MW, 直径 6. 4m 机 组 中 完成 了 后 三 台 
的 4“ 机 组 制造 任务 。 在 近期 内 , 使 我 国 大 型 
贯 流 式 机 组 在 容量 和 尺寸 上 进入 志 界 大 型 鞭 
流 式 机 组 的 行列 。 

我 国 水 电 设 备 制造 业 50 年 的 发 展 所 取 
得 的 成 就 是 举世 了 瞩 目的。 今后 水 电 建 设 应 仍 
立足 国内 以 国产 设备 为 主 ， 用 自己 更 高 性 能 
和 更 高 质量 的 产品 装备 我 国 的 水 电站 。 
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、 火 力 发 电 设备 的 发 展 过 程 


旧 中 国 装备 火电 站 的 火力 发 电 设备 《〈 简 
称 火电 设备 ) 基本 上 依靠 国外 进口 ， 国 内 曾 
零星 仿造 过 少量 小 容量 火电 设备 的 零 部 件 。 
中 华人 民 共 和 国 建国 后 ， 国 家 十 分 重视 发 电 


设备 的 制造 ， 建 立 生产 基地 ， 引 进 技术 , Be 
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FAA 发 电 设 备 的 产量 到 1980 年 已 经 达到 
4130MW, 4 1985 年 为 5 4983MW, 五 年 增 
K F 33%; 1990 年 的 产量 为 10 610MW, LE 
1985 年 增长 了 93%， 比 1980 年 增长 了 
156.8% 。“ 八 五 ”期 间 ， 我 国 发 电 设备 行业 
的 产量 突飞猛进 ，1995 年 比 1990 年 增长 了 
55.2% ,平均 年 增 9.3%, 五 年 共生 产 发 电 设 
备 67 094MW , 其 中 火电 51 230MW , 火电 设 


备 的 产量 占 总 产量 的 76. 3%。“ 九 五 ”前 三 年 
的 产量 又 有 增长 ，1996 年 发 电 设备 产量 为 
15 310MW ， 其 中 火电 12 730MW; 1997 年 
产量 为 16 790MW， 其 中 火电 14 380MW; 
1998 年 产量 为 15 470MW， 其 中 火电 机 组 
11 620MW 。 火 电 设 备 的 产量 逐年 递增 ， 保 
证 了 我 国电 力 工 业 随 着 国民 经 济 发 展 的 需 
要 。50 年 来 ， 特 别 是 近 20 年 的 发 展 成 就 显 
着 ， 主 要 表现 在 五 个 方面 ,发展 大 容量 、 高 
参数 火电 机 组 ; 技术 改造 取得 成 效 ， 大 型 火 
电 设备 工艺 装备 水 平 .生产 能 力 有 很 大 提高 ; 
发 展 优质 辅 机 , .提高 电站 成 套 水 平 ， 火 电站 
自动 化 水 平 进一步 提高 ; 完善 科研 和 测试 基 
地 ， 取 得 了 大 量 科研 成 果 。 

(一 ) 发 展 大 容量 、 高 参数 火电 机 组 

我 国 火电 设备 近 50 年 来 的 技术 发 展 ,机 
组 容量 从 6 000kW 到 600MW , 参数 从 中 压 、 
高 压 、 超 高 压 到 亚 临 界 压 力 , 正 向 超 临 界 压 
力 机 组 发 展 。 经历 了 创建 时 期 , 向 大 容量 、 高 
参数 机 组 发 展 时 期 和 大 功率 机 组 上 等 级 、 上 
水 平时 期 。 | 

1. 创建 时 期 

从 1952 年 至 1965 年 ,引进 了 6 000kW 
~100MW 火电 设备 的 制造 技术 。 

上 海 基 地 一 一 上 海 汽 轮机 厂 、 电 机 厂 和 
锅炉 厂 于 1952 一 1957 年 建成 .开始 从 原 捷克 
斯 洛 伐 克 引进 了 中 压 6 000kW ~12MW K 
电 设备 制造 技术 。 了 哈尔滨 基地 一 一 哈尔滨 汽 
轮机 厂 .电机 三 和 锅炉 厂 于 1951 一 1958 年 先 
后 建成 。 开 始 从 原 苏 联 引进 了 高 压 25 一 
50M W 火电 设备 的 制造 技术 。 这 两 个 基地 的 
建成 莫 定 了 我 国 火电 设备 制造 业 的 基础 。 

1952 年 开始 上 海 基 地 按 原 捷克 斯 洛 伐 
克 图 纸 制 成 了 最 早 的 国产 中 压 6 000kW 机 
组 , 于 1956 年 投 运 。 从 此 我 国 开始 生产 火电 
机 组 。 接 着 按 原 捷克 斯 洛 伐 友 技术 设计 制造 
了 中 压 12MW 以 及 25MW 火电 机 组 。 

发 展 高 压 火 电机 组 是 从 1958 年 开始 的 ， 
当时 以 仿制 25 一 100MW 高 压 机 组 为 主 ， 至 
1960 年 已 形成 25~50MW 机 组 批量 生产 能 
力 。1960 年 哈尔滨 基地 试制 第 一 台 高 压 
100M 火电 机 组 ，1965 年 安装 在 北京 高 井 发 
电厂 投 运 。 

同时 上 海 电 机 厂 研 制 成 功 12MW 双 水 
内 冷 汽 轮 发 电机 ， 为 后 来 制造 更 大 容量 等 级 


的 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 打下 良好 基础 。 

四 川 基地 (东方 电机 厂 )、 哈尔滨 大 电机 
研究 所 、 上 海 汽轮机 锅炉 研究 所 以 及 北京 汽 
轮 发 电机 厂 ， 从 1958 年 开始 ， 相 继 建立 。 

2. 癌 大 容量 、 高 参数 机 组 发 展 时 期 

1966 一 1976 年 的 10 年 ， 受 “文化 大 是 
命 ” 的 严重 和 干扰， 条 件 十 分 艰苦。 但 是 仍 坚 
持 300MW 及 以 下 机 组 的 研制 ， 还 进一步 为 
开发 600MW 火电 机 组 做 了 大 量 预 研 工 作 。 

1968 年 上 海 基 地 制造 了 第 一 套 50MW 
中 间 再 热 超 高 压 机 组 , KAT 50~60MW XX 
水 内 冷 汽 轮 发 电机 ,在 武汉 青山 热电 厂 投 运 ， 
接着 于 1969 年 又 制 成 125MW 中 间 再 热 超 
高 压 机 组 ， 采 用 125MW 双 水 内 冷 汽 轮 发 电 
机 ， 在 上 海 吴泾 电厂 投 运 。 

与 此 同时 ， 哈 尔 滨 基地 制 成 200MW HE 
高 压 机 组 (三 大 主机 分 别 是 ，670t/h PEA 
热 超 高 压 自然 循环 煤 粉 锅炉 、 三 垂 三 排 汽 超 
高 压 冷凝 式 汽轮机 和 和 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 )， 
于 1972 年 在 朝阳 电厂 投 运 ,同时 又 制 成 肖 台 
200MW 水 氧 氢 汽 轮 发 电机 ， 安 装 在 京 西 电 
厂 投 运 。 

四 川 基地 也 于 1975 年 制 成 第 一 套 超 高 
Fe 200MW 火电 机 组 ， 同 年 又 进一步 向 开发 
双 缸 双 排 汽 300MW 机 组 攀登 

上 海 基 地 于 1971 年 制 成 国内 第 一 套 亚 
临界 压力 300MW 机 组 (三 大 主机 为 中 间 再 
热 亚 临界 压力 直流 锅炉 、 中 间 再 热 亚 临界 压 
力 冷凝 式 汽 轮机 和 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 ) ,在 
河南 姚 孟 电厂 投 运 。 

上 海 、 哈 尔 滨 基地 还 各 自在 研究 开发 中 
闻 再 热 亚 临界 600MW 汽 轮 发 电机 组 和 
2050t/h 锅炉 , 并 初步 完成 产品 设计 , 为 进 一 
步 开 发 亚 临 界 压 力 600MW 机 组 创造 了 物质 
基础 。 

这 时 期 我 国 火 电 设备 制造 技术 逐步 突破 
了 原 苏联 和 原 捷 克 斯 洛 伐 克 的 技术 ， 更 广泛 
的 借鉴 世界 先进 工业 国家 的 新 技术 ， 人 研究 开 
发 更 适合 我 国 国情 的 新 产品 ， 自 行 开 发 的 
125MW 机 组 首次 在 大 容量 汽 轮 发 电机 上 采 
用 双 水 内 冷 技 术 、 汽 轮机 焊接 转子 以 及 
700mm 自由 叶片 等 新 技术 ; 锅炉 采用 低 合 金 
高 强度 钢板 焊 制 汽 包 技 术 。200MW 机 组 首 
次 采用 大 容量 褐 煤 锅 炉 (670t/h) 和 氨水 冷 汽 
轮 发 电机 ，300MW 机 组 首次 采用 了 通用 压 
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力 型 直流 锅炉 (1000t/h)。 上 述 机 组 的 投 运 实 
现 了 火电 机 组 参数 和 容量 的 升级 ,为 70 年 代 
后 期 逐步 实现 超 高 压 125MW 、200MW 和 亚 
临界 压力 300MW 机 组 的 批量 生产 创造 了 民 
好 的 条 件 。 

3. 大 功率 机 组 上 等 级 、 上 水 平时 期 

1976 年 至 今 , 火力 发 电 设备 制造 业主 要 
在 以 下 四 个 方面 有 长 足 发 展 。 

(1) 100~300MW 国产 机 组 的 完善 化 。 
在 “大 跃进 ”和 “文革 ”期 间 自 行 设计 制造 
的 100MW 及 以 上 火电 机 组 投 运 后 ， 老 露出 
较 多 质量 问题 ,平均 可 用 系数 很 低 ， 原 机 械 
工业 部 和 原水 利 电力 部 于 1978 一 1985 FH 
同 深入 调查 和 剖析 了 国产 大 机 组 的 质量 问 
Bi, FP. 经 过 五 年 的 努力 , 100MW 
火电 机 组 的 质量 问题 基本 获得 了 解决 ， 
125MW 机 组 的 质量 问题 有 明显 改观 ， 
200MW 和 300MW 机 组 的 质量 有 了 很 大 改 
进 ， 但 国产 机 组 与 进口 机 组 相 比 ， 在 技术 和 
经 济 指标 上 仍 存在 着 相当 大 的 差距 。 

(2) 引进 大 型 火电 机 组 设计 、 制 造 技术 。 
1981 年 原 机 械 工 业 部 和 原水 利 电力 部 决定 
引进 美国 西屋 电气 公司 和 燃烧 工程 公司 全 套 
300MW, 600MW 主机 制造 技术 以 及 购买 部 
分 零 部 件 。 上 海 、 了 哈尔滨、 四川 基地 ， 各 有 
关 辅 机 厂 和 研究 所 派 遗 数 百 名 技术 人 员 去 美 
国 西屋 电气 公司 和 燃烧 工程 公司 培训 .学习 ， 
同时 还 购买 了 一 批 大 件 加 工 、 测 试 设备 与 大 
型 计算 机 ,在 消化 吸收 引进 技术 的 基础 上 ,经 
过 五 年 多 的 共同 努力 ， 上 海 和 哈尔滨 基地 先 
后 制 成 引进 型 亚 临 界 300MW 和 600MW K 
电机 组 ( 即 考核 机 组 ) 各 一 套 。 于 1987 一 1989 
年 先后 在 山东 石 横 电 厂 和 安徽 平 干 电厂 投 
运 。 通 过 大 规模 的 引进 技术 ， 使 国产 大 容量 
火电 设备 的 技术 经 济 指标 和 成 套 能 力 在 较 短 
时 期 内 有 了 很 大 提高 。 

(3) 新 一 代 国产 100~300MW 大 机 组 诞 
生 。1978 年 北京 重型 电机 厂 利 用 自行 研制 的 
850mm 叶片 ,改进 原 设计 , 研制 成 功 具 有 较 
好 调 峰 性 能 的 我 国 首 台 单 仙 100MW 高 压 冷 
凝 式 汽轮机 ,安装 在 河北 省 下 花园 电厂 投 运 。 
该 厂 于 1984 年 改进 设计 , 制 成 200MW 超 高 
压 冷 凝 式 汽轮机 和 水 氨 氨 汽 轮 发 电机 ， 在 浙 
江 省 镇 海 电厂 投 运 。 

东方 锅炉 厂 、 哈 尔 滨 汽 轮机 厂 和 电机 上 厂 
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采用 改进 设计 方案 ， 为 巴基斯坦 古 杜 热电 站 
制 成 210MW 机 组 ， 接 着 巴 方 又 订购 三 套 
210MW 机 组 ， 都 已 全 部 投 运 。 

东方 锅炉 厂 研制 首 台 300MW 亚 临 界 目 
然 循环 汽 包 锅 炉 ,于 1985 年 底 在 山东 省 分 县 
电 广 安装 投 运 。 东 方 汽轮机 三、 电机 厂 试制 
的 首 台 新 型 300MW 亚 临 界 汽 轮 发 电机 组 
(采用 Im 末 级 长 叶片 ), 于 1987 年 在 山东 省 
黄 台 电厂 投 运 。 

(4) 采取 合作 生产 、 合资 方式 引进 技术 ， 
发 展 大 容量 、 高 参数 火电 机 组 。 北 京 巴 威 公 
司 是 1986 年 由 北京 锅炉 厂 与 美国 巴 布 科 克 
。 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 (美国 B&W 公司 ) EK 
合 投资 的 ， 这 是 我 国电 站 锅炉 制造 业 组 建 的 
第 一 家 合资 公司 。 经 合资 、 改 造 后 形成 年 生 
产 2 400MW 电站 锅炉 能 力 ， 能 批量 生产 
300MW 和 600MW 电站 锅炉 。 截 至 1997 年 
开业 11 年 来 ,已 生产 锅炉 431 台 14 340MW 
,其 中 100MW 以 上 锅炉 , 包括 200MW, 300 
~330MW, 600MW 共 47 台 9475MW。 合 
资 公 司 引 进 美国 B&W 公司 的 技术 ， 包 括 14 
个 许可 产品 的 设计 制造 技术 .计算 机 软件 、 制 
造 标准 以 及 专利 技术 等 ,其 中 有 亚 临 界 锅炉 ， 
容量 到 900MW ， 燃 用 煤 种 有 烟煤 、 无 烟煤 、 
褐 煤 等 。 有 大 型 快 装 燃 油 、 气 锅炉 ， 容 量 到 
90t/h; 有 循环 流 化 床 锅炉 , 容量 到 200MW, 
可 以 人 燃 用 各 种 劣质 煤 等 。 近 期 义 引 进 大 容量 
超 临 界 锅炉 ， 最 大 单机 容量 为 1 300MW, 

上 海 汽 轮机 厂 于 1995 年 与 美国 西屋 电 
气 公 司 合资 建立 由 中 方 控 股 的 上 海 汽 轮机 有 
限 公司 ,引进 先进 技术 、 先 进 管理 ,具备 50Hz 
和 60Hz 亚 临 界 、 超 临界 火电 250~1 000MW 
等 级 及 300~1 300MW 全速 、 半 速 核电 汽 轮 
机 以 及 50 一 220MW 燃气 轮机 和 相应 联合 循 
环 的 设计 制造 能 力 。 

上 海 电 机 广发 电机 部 分 于 1995 年 与 美 
国 西屋 电气 公司 合资 组 建 由 中 方 控股 的 上 海 
汽 轮 发 电机 有 限 公 司 ， 引 进 技术 ， 具 备 生 产 
300~1 300MW 全 速 、 半 速 汽 轮 发 电机 能 力 。 

东方 锅炉 〈 集 团 ) 股份 有 限 公 司 与 日 本 
巴 布 科 克 一 日 立 公 司 、 伊 芯 忠 商事 株式 会 社 
志方 共同 投资 建立 东方 日 立 锅炉 有 限 公司 。 
P 1996 年 在 浙江 省 嘉兴 市 组 建 ， 具备 生产 
300MW 和 600MW 电站 锅炉 (大 型 亚 临 寞 压 
力 自然 循环 锅炉 为 主 ) 的 能 力 ， 年 产量 规划 





1 800~2 400MW ,并 将 重点 引进 直流 锅炉 专 
用 技术 ,将 成 为 2000 年 后 火力 发 电 设备 的 主 
导 产 品 之 一 。 

东方 电气 集团 公司 (包括 东方 汽轮机 厂 、 
东方 电机 厂 ) 与 日 本 伊 芯 忠 商事 株式 会 社 / 日 
立 制作 所 株式 会 社 于 1991 年 合作 设计 ,合作 
生产 亚 临 界 压力 为 600MW 汽轮机 “一 次 中 
间 再 热 单 轴 、 三 缸 四 排 汽 、 末 级 叶片 为 
1 016mm(40in) 的 冲动 式 汽轮机 ) 。 通过 与 日 
立 公 司 的 合作 设计 和 合作 生产 过 程 , 东 方 汽 
轮机 厂 引 进 、 消 化 和 掌握 日 立 公 司 的 具有 当 
今世 界 先 进 水 平 的 600MW 等 级 的 汽轮机 设 
计 方 法 、 制 造 工 艺 和 质量 保证 体系 等 先进 技 
术 , 还 得 到 日 立 公 司 的 850. 9mm (33. Sin) X 
叶 的 低压 缸 技 术 。 东 方 电 机 厂 与 日 本 日 立 公 
司 合作 设计 , 合作 生产 600MW 汽 轮 发 电机 ， 
也 全 面 引进 日 立 公 司 的 制造 技术 。 先 后 在 
1997 年 和 1998 年 已 有 两 套 机 组 安装 在 山东 
省 邹 县 发 电厂 投入 商业 运行 。 

1986 年 北京 重型 电机 厂 与 法 国 阿尔 斯 
通 公 司 为 四 川江 油 电 厂 合 作 生 产 2 套 
330MW 汽 轮 发 电机 组 〈 亚 临界 压力 汽轮机 
与 汽 轮 发 电机 ) 。 并 签订 了 长 期 合作 协议 , 合 
作 生 产 4 套 330MW 汽 轮 发 电机 组 ， 法 方 无 
偿 提供 全 套 机 组 图 纸 资 料 ， 派 专家 来 华 指 导 
和 监制 ,并 接受 该 三 去 法 国 免 费 培 训 设计 、 工 
艺 . 质 量 检查 和 操作 工人 。 北 重 厂 承 制 这 4 E 
机 组 的 国内 份额 逐 台 递增 ， 由 21% 增 至 
79%。 江 油 电 厂 2 330MW 机 组 分 别 于 
1990 年 和 1991 年 投 运 。 为 内 蒙 达 旗 电厂 合 
作 生 产 了 2 套 330MW 机 组 均 已 投 运 。 通 过 
合作 和 自身 的 技术 改造 ， 该 厂 已 具备 了 生产 
300MW 级 汽 轮 发 电机 组 的 能 力 。 

(二 ) 技 术 改 造 取得 成 效 , 工 艺 装 备 水 平 、 
生产 能 力 有 很 大 提高 

上 海 基 地 、 哈 尔 滨 基地 先后 建成 投产 的 
同时 ， 火 电 设备 第 一 个 研究 基地 一 动力 机 械 
研究 室 于 1956 年 在 机 械 部 机 械 科 学 人 研究 院 
建立 (后 改 为 上 海 汽 轮机 锅炉 研究 所 ), 还 兴 
建 了 武汉 锅炉 厂 和 北京 汽 轮 发 电机 厂 。60 年 
代 开 始 建设 四 川 东方 制造 基地 ， 先 后 建成 东 
方 电机 厂 、 锅 炉 厂 和 汽轮机 厂 。 形 成 我 国生 
产 大 型 火电 设备 的 哈尔滨 、 上 海 、 四 川 东 方 
和 北京 GRID) 四 大 制造 基地 。 

当时 在 各 地 方 兴 建 的 火力 发 电 设 备 制 造 


DSA: 武汉 汽 轮 发 电机 厂 、 首 山 电 机 广 
(后 改名 为 杭州 发 电 设备 三 ) .杭州 汽轮机 三 、 
北京 锅炉 厂 、 南 京 汽 轮 电 机 厂 、 青 鸟 汽 轮机 
三、 济南 生 建 电机 厂 〈 后 改名 为 济南 发 电 设 
备 厂 )、 广州 汽 轮机 厂 等 。 这些 三 主要 生产 小 
容量 火电 设备 。 

新 建 了 一 批 电站 辅 机 、 配 件 和 零 部 件 专 
业 定 点 厂 。 有 上 海 电 站 辅 机 厂 、 无 锡 叶 片 厂 
和 湖北 一 戴 蒙 德 机 械 有 限 公 司 〈 中 美 合资 )、 
诸 既 除尘 器 三 等 。 全 国 现 有 制造 汽轮机 的 厂 
10 个 , 制造 汽 轮 发 电机 的 厂 10 个 ,制造 电站 
锅炉 的 厂 15 个 和 专业 电站 辅 机 制造 厂 30 多 
A, WA 10 余 个 科研 设计 单位 。 

随 着 引进 300、600MW 火电 机 组 制造 技 
术 ， 并 通过 “六 五 ”、“ 七 五 ”的 10 年 技术 改 
E, BRE, EW NARA AER GR 
汉 ) 四 大 制造 基地 形成 了 年 产 8 600MW 生 
产能 力 ， 其 中 哈尔滨 3 000MW、 上 海 
2 500MW、 四 川 东 方 1 800MW、 北 京 Ge 
汉 )1 300MW ,这 四 个 火电 设备 生产 基地 ,不 
同 程度 新 建 了 重型 厂房 、 总 装 车 间 和 大 型 试 
验 台 , 吊车 起 重 能 力 在 250~400t 之 间 , 增添 
了 大 型 精密 加 工 设 备 和 测试 手段 ， 已 接近 国 
外 生产 同类 型 产品 较 先 进 企 业 的 工艺 装备 水 
平 。 特 别 是 经 过 “ 八 五 ”技术 改造 ， 进 一 步 
填 平 补 齐 ， 并 与 国外 厂商 合资 ， 引 进 先进 技 
术 、 管 理 方法 和 关键 设备 ， 现 已 形成 大 型 火 
电 设备 12 000MW ， 加 上 中 小 型 火电 设备 三 
的 生产 能 力 , 总 生产 能 力 已 超过 15 000MW 。 

1. 电站 锅炉 生产 方面 

哈尔滨 锅炉 厂 通 过 技术 改造 ， 组 建 以 
MPM 管 屏 生产 线 为 主 的 全 套 膜 式 水 冷 壁 生 
产 装 备 和 设施 ， 增 建 以 计算 机 控制 弯 管 机 生 
产 线 为 主 的 全 套 蛇 形 管 生产 设备 与 相关 设 
施 ， 增 添 80 000kN 四 柱 油 压 机 等 制造 锅炉 
汽 包 及 大 型 容器 的 成 套 设备 及 设施 ;上海 锅 
炉 厂 对 省 煤 器 、 再 热 器 、 过 热 器 管 系 和 水 冷 
壁 的 生产 ， 建 成 了 四 条 自动 生产 线 ， 增 添 
1 200/40 000kN 三 辊 卷 板 机 , 制造 汽 包 及 大 
型 容器 ;东方 锅炉 厂 进口 了 MPM RAKS 
壁 烛 机， 二 轴 深 孔 外 等 关键 设备 ， 增 添 了 系 
统 弯 管 机 等 专用 设备 ， 新 建 了 蛇 形 管 生 产 车 
间 ; 武 汉 锅 炉 厂 新 建 了 膜 式 水 冷 壁 生产 线 , 蛇 
形 管 生 产 线 、 联 箱 生 产 线 以 及 涡流 探伤 仪 等 
检测 设备 ， 增 添 了 950/2 050X40 000kN 三 
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辊 卷 板 机 以 生产 汽 包 和 大 型 容器 。 几 家 锅炉 
厂 进 口 了 热 丝 TG 焊 机 、 全 位 置 焊 机 等 先进 
焊接 设备 , 并 进口 了 4 一 8Merv ARIE AA 
各 种 探伤 仪 和 检测 装置 。 

2. 汽轮机 生产 方面 

汽轮机 高 中 压 汽 红 、 转 子 、 障 板 和 叶片 
等 关键 部 件 的 加 工 ， 采 用 了 不 少 先 进 工艺 设 
备 。 为 高 中 压 汽 拭 中 分 面 大 平面 加 工 末 用 了 
大 型 数控 龙门 负 钳 床 、 数 控 落地 镜 统 床 、 数 
控 卧 式 锌 床 / 加 工 中心 ; 转子 加 工 采 用 高 效 、 
高 精度 转子 车 床 、 数 控 围 布 车 床 、 数 控 枞 树 
ERRAK: 叶片 加 工 采 用 数控 四 轴 、 五 轴 
联动 四 、 五 工 位 叶片 型 面 铣床 、 数 控 精 密 叶 
根 磨床 ; 2 000 一 3 000kN 转子 高 速 动 平 衡 设 
备 等 。 大 时 片 采用 精 锻 、 精 辊 成 形 工 艺 ,“ 人 和信 
五 ”进口 了 德 制 112 000kN 压 机 ， 这 是 全 国 
最 大 的 压 机 ， 汽 轮机 精 锻 叶片 基本 上 可 立足 
国内 供应 。 隔 板 围 带 孔 采 用 数控 铣 加 工 工 
艺 ， 整 体 喷嘴 采用 电 脉 冲 加 工 工艺 ， 冷 作 焊 
接 采 用 数控 切割 下 料 ， 部 分 采用 变 位 机 气体 
保护 焊工 艺 。 

3, 汽 轮 发 电机 生产 方面 

定子 机 座 加 工 改 变 过 去 分 散 加 工 的 方 
法 ， 采用 了 先进 的 组 合 加 工 中 心 和 大 型 立 车 
RRAK: 转子 加 工 增添 了 大 型 、 重 载 、 精 
密 车 床 并 附 有 数 显 装置 ， 转 子 槽 加 工 采用 单 
头 或 双 头 转子 铣床 ; 对 其 他 如 铁心 侠 压 用 油 
压 设备 和 试验 设施 等 也 进行 了 技术 改造 。 各 
制造 厂 采 用 这 些 精 密 关键 设备 组 成 了 多 条 生 
产 线 。 发 电机 试验 设备 也 基本 完善 ， 在 三 内 
都 能 做 300、600MW 等 级 发 电机 的 各 种 型 式 

(=) 发 展 优质 辅 机 , 提高 电站 成 套 水 平 

我 国电 站 辅 机 的 制造 ,在 60 年 代 前 大 多 
附属 在 锅炉 厂 和 汽轮机 厂 。70 年 代 才 逐步 发 
展 和 形成 几 家 电站 辅 机 专业 生产 企业 。 至 今 
仍 有 几 家 主机 厂 生 产 高 压 加 热 器 、 低 压 加 热 
器 、 水 处 理 设 备 、 电 站 阀门 和 冷凝 器 等 。80 
年 代 前 ， 我 国生 产 的 电站 辅 机 的 产品 水 平 较 
低 ， 只 相当 于 国外 40 一 50 年 代 的 水 平 。 通过 
近 20 年 来 的 研制 开发 ， 引 进 技术 和 合作 生 
产 ， 目 前 已 能 生产 性 能 优良 的 电站 辅 机 ， 并 
提高 了 火电 设备 成 套 能 力 。 上 海 电站 辅 机 厂 、 
湖北 一 戴 蒙 德 机械 有 限 公司 、 上 海 豆 风机 }、 
沈阳 鼓风机 厂 、 沈 阳 水 有 泵 厂 、 上 海 重型 机 器 


104。 中 国电 器 工业 辉煌 50 年 





上 等 分 别 从 美国 、 德 国 、 丹 麦 、 日 本 等 国家 
引进 了 高 压 加 热 器 、 锅 炉 吹 灭 硕 、 透 平 通风 
系统 、 轴 流风 机 、 高 压 锅炉 给 水 泵 、 大 型 立 
式 斜 流 泵 、 电 子 重 力 式 给 煤 机 和 RP Bist 
煤 机 等 制造 技术 。 上 此外， 驱动 给 水 友 小 汽 轮 
HL. Ape ess a. BREA A 
HOLES ER BCS rll ETL tH oP AIA SS EB] Sig 
典 、 瑞 士 等 国家 引进 。 通 过 “六 五 ” “七 
五 ”期 间 的 技术 改造 ， 辅 机 制造 三 装备 了 一 
大 批 大 型 的 精密 设备 ， 如 龙门 数控 精密 切割 
HL. SHREK. BEERS ALL 
多 通道 涡流 探伤 仪 等 ; 扩建 了 厂房 ， 生 产能 
力 有 较 大 增长 ， 可 满足 300、600MW 火电 机 
组 配套 的 需要 。 目 前 哈尔滨 、 上 海 、 四 川 东 
方 等 发 电 设备 制造 集团 都 已 具备 承包 大 型 电 
站 工程 的 条 件 和 能 力 。 

(四 ) 火电 站 自动 化 水 平 进一步 提高 

我 国 的 电站 自动 化 技术 在 50 一 60 年 代 
只 能 做 到 分 散 的 就 地 监视 控制 ， 电 站 自动 化 
系统 总 体 水 平 很 低 ， 配 套 不 人 全， 设备 选 用 苑 
BRE. 

198) 年 初 ， 在 引进 亚 临 界 300, 600MW 
火电 机 组 设计 制造 技术 和 电站 设计 技术 的 问 
时 ， 对 机 组 可 控 性 做 了 全 面 、 系 统 的 考虑 ， 要 
求 对 主 辅 机 配套 提供 功能 完善 、 高 可 靠 性 的 仪 
表 控 制 装置 。 开 始 采 用 汽轮机 监视 仪表 系统 
(TS1D 、 数 学 电 液 控制 系统 DEH), WIT 
轮机 协调 控制 系统 (CCS)、 炉膛 安全 监控 系统 
(FSSS)、 汽 轮机 紧急 跳闸 系统 《ETS)、 给 水 
东 汽 轮机 电 液 控制 (MEH)、 发 电机 励磁 控制 
系统 (AVR)、 监 视 和 结果 计算 机 系统 
(MARC) 等 先进 装置 。300、600MW 考核 机 
组 未 用 了 大 型 计算 机 实现 数据 采集 和 监视 ， 插 
件 组 装 仪表 进行 末 环 控制 ， 硬 接线 逻辑 式 可 编 
程序 控制 器 完成 顺 控 、 联 锁 、 保 护 功 能 ， 这 是 
70 年 代 末 80 年 代 初 国际 普 损 及 用 的 模式 ， 椎 
动 了 我 国电 站 自动 化 设计 的 更 新 换代 。 另 - 方 
面 我 国 自动 化 仪表 制造 行业 通过 技术 引进 和 与 
国外 合作 生产 方式 引进 了 微机 分 散 控制 系统 
(DCS) 的 制造 技术 ， 并 于 80 年 代 中 期 在 国内 
火电 厂 推广 应 用 。 目前 投 运 的 300、600MW K 
电机 组 均 已 普遍 采用 。 我 国 对 DCS 系统 所 能 包 
含 的 数据 采集 系统 、 协 调控 制 系 统 、 炉 膀 安 全 


监控 系统 、 频 序 控制 系统 、 汽 轮机 劳 路 控制 系 


统 、 报 价 系统 、 汉 化 系统 以 及 火焰 检测 右 、 电 


源 、 金 属 结构 件 等 部 分 ， 均 已 国产 化 并 已 具备 
了 大 型 电站 工程 承包 的 能 力 。 电 站 自动 化 制造 
业 在 近 二 十 年 来 有 着 显著 的 业绩 与 成 就 。 

CFL) 完善 科研 和 测试 基地 , 取得 大 量 科 
研 成 果 

1956 年 建立 的 动力 机 械 研 究 所 ( 室 ) 是 
火电 设备 综合 研究 机 构 ,分 设 在 上 海 、 北 京 两 
地 ,开展 了 一 些 新 产品 ,如 65t/h 抛 煤 机 链条 
锅炉 的 设计 和 试验 人 研究 等 。1956 年 前 后 ,上 
海 . 哈 尔 滨 两 个 制造 基地 各 厂 先后 建立 了 中 
央 试 验 室 、 工 艺 试验 室 和 产品 试验 室 , 从 囊 材 
料 性 能 试验 ,工艺 效果 试验 和 产品 (部 套 ) 性 
能 试验 .后 来 随 着 科研 工作 的 发 展 ,这 些 机 构 
逐步 演变 成 为 以 开发 新 材料 .新 工艺 .新 产品 
为 主要 任务 的 厂 办 人 研究 所 。1958 年 ,在 上 海 、 
北京 两 个 动力 机 械 研究 所 ( 室 ) 的 基础 上 建立 
了 上 海 汽轮机 锅炉 研究 所 ,同时 在 哈尔滨 建 
并 了 哈尔滨 大 电机 研究 所 。 为 了 完善 汽 轮 发 
电机 的 双 水 内 冷 技 术 , 上 海 电 机 三 于 1963 年 
建 江 了 水 内 冷 电 机 研究 室 ,1965 年 上 海 汽 轮 
机 锅炉 研究 所 哈尔滨 大 电机 研究 所 和 上 海 、 
哈尔滨 各 厂 相 继 建 成 了 初 具 规 模 的 测试 基 
地 ,其 中 包括 金属 材料 试验 室 、 强 度 及 振动 试 
验 室 、 燃 烧 试 验 室 、 传 热 试 验 室 、 空 气 风 动 试 
验 室 、 自 动 控制 试验 室 、 仪 表 试 验 室 、 电 站 辅 
机 试验 室 、 电 机 冷却 试验 室 、 电 机 绝缘 试验 室 
等 ,在 建设 测试 基地 的 同时 ,重点 开展 了 一 些 
与 产品 完善 化 有 关 的 关键 课题 研究 。1966 年 
开始 “文化 大 革命 ”, 上 海 汽 轮机 厂 和 上 海 锅 
炉 厂 ,科研 测试 基地 受到 严重 冲击 和 破坏 ,但 
不 少 技术 人 员 在 极端 困难 的 情况 下 , 仍 坚 持 
一 部 分 科研 工作 ,取得 了 一 批 成 果 ,如 红旗 型 
汽轮机 叶片 叶 型 和 东风 I 型 压气 机 叶片 叶 型 
等 。 厂 办 研究 所 也 开展 了 为 直流 锅炉 水 冷 壁 
膜 态 沸 腾 传 热 和 700mm 末 级 叶片 振动 试验 
研究 等 一 些 关 键 课题 的 试验 研究 工作 。 

1977~1985 年 期 间 , 科 研 工 作 重新 提 到 
了 重要 位 置 , 上 海 发 电 设备 成 套 设 计 人 研究 所 
和 哈尔滨 电站 设备 成 套 设 计 研 究 所 相继 成 
立 , 并 加 强 了 哈尔滨 大 电机 研究 所 .围绕 国产 
火电 大 机 组 完善 化 和 引进 型 300、600MW 机 
组 国产 化 ,全 行业 的 科研 工作 和 测试 基地 建 
设 不 仅 在 数量 上 而 且 在 质量 上 都 有 了 大 发 
展 。 其 中 包括 汽 轮 发 电机 组 基础 联合 振动 试 
验 台 ,. 汽 轮 发 电机 组 轴 系 扭 振 试验 台 、 转 子 高 


速 动 平衡 试验 室 、1 000mm 叶片 振动 试验 
fÁ- $450mm 征 癌 轴承 试验 台 、 调 节 阀 试验 
室 . 煤 灰 特性 试验 室 、 压 力 容器 试验 室 、 高 温 
断裂 力学 试验 室 .异种 钢 焊 接 试 验 、 噪 声 试 验 
室 、 大 型 电子 计算 机 室 、 锅 炉 热 力 性 能 测试 
车 .汽轮机 热力 性 能 测试 车 等 ,并 开展 了 裂缝 
汽 包 的 寿命 研究 、 夹 心 风 人 燃烧 器 试验 、 煤 粉 预 
热 炉 试验 . 流 化 床 燃 人 烧 试验 等 .通过 直流 锅炉 
蒸发 管内 传 热 特性 试验 研究 ,大 容量 锅炉 过 
热 需 /再 热 需 同 屏 / 同 片 热 伺 差 试验 研究 等 工 
作 , 解 决 了 300MW 直流 锅炉 水 冷 壁 流量 分 
损 等 关键 问题 。 改 进 了 200MW 中 压 隔 板结 
构 和 末 级 结构 ,开发 了 红旗 型 汽轮机 叶片 型 
线 系列 以 蔡 代 原 苏 联 叶 型 ,研制 成 高 温 螺 栓 
新 钢 种 和 抗 再 热 裂纹 焊条 及 焊接 工艺 ,开发 
了 旁 路 电 液 控制 系统 和 机 炉 协 调控 制 系统 等 
等 . 随 着 火电 设备 的 开发 研制 ,科研 的 测试 基 
地 不 断 完 善 , 并 取得 大 量 科研 成 果 , 为 赶 超 国 
际 先 进 水 平 黄 定 了 扎实 的 基础 。 


二 、 火 电 设备 的 重大 成 就 


我 国 火电 设备 的 重大 成 就 主要 有 : 

(一 ) 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 的 创制 与 发 展 

世界 电机 工业 的 一 项 新 技术 一 汽 轮 发 电 
机 定子 、 转 子 绕组 都 用 水 直接 冷却 的 技术 , 即 
双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 ， 是 我 国 首 完 创制 成 功 
的 。 

1958 年 浙江 大 学 提出 研制 定子 和 转子 
线圈 都 用 水 直接 冷却 的 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 
以 提高 发 电机 单位 材料 出 力 的 建议 ， 并 在 模 
型 电机 上 试验 成 功 ， 肯 定 了 水 内 冷 转子 的 可 
行 性 。 首 出 电机 厂 利 用 这 项 研究 成 果 制 成 
3 000kW、1 500r/min WGK ABA 
轮 发 电机 ， 并 网 运行 。 同 年 ， 上 海 电机 厂 利 
用 6 000kW 空冷 式 转子 锻件 试制 成 功 世 界 
首 台 12MW 隐 极 式 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 , Fe 
在 上 海南 市 电厂 , 于 1958 年 底 并 网 运行 , 正 
常 运 行 34 F, 情况 良好 , 这 是 我 国 在 发 电机 
制造 上 冷却 技术 的 一 项 重大 突破 和 成 就 。 
1959 年 又 制 成 25MW 和 50MW IKARAN 
轮 发 电机 。 据 统计 , 1958 一 1995 年 的 38 年 中 
上 海 电 机 厂 共 制造 了 384 台 34 910MW X 
水 内 冷 汽 轮 发 电机 ， 其 中 363 台 32 280MW 
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在 电厂 投入 运行 。 我 国 首 座 核电 站 一 乘 山 核 
电站 主 发 电机 310MW 双 水 内 冷 汽 轮 发 电 
机 ，1991 年 底 并 网 发 电 以 来 ， 运 行 只 好 。 双 
水 内 冷 汽 轮 发 电机 这 项 技术 1985 TERRES 
届 国 家 科技 进步 一 等 奖 。 

哈尔滨 电机 厂 于 1971 年 也 制 成 了 第 一 
台 200MW 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 ， 安 装 在 朝 
阳 电 厂 , 于 1972 年 并 网 发 电 。 接着 设计 制造 
了 援 朝 60Hz, 60MW 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 
共 8 台 均 获 成 功 。 研 制 双 水 内 冷 汽 轮 发 电机 
的 还 有 北京 重型 电机 厂 ,于 1971 一 1974 年 先 
后 制 成 50、750MW 和 100MW 双 水 内 冷 汽 
轮 发 电机 。 

(二 ) 引 进 型 300、 600MW 火电 机 组 的 消 
化 吸收 、 国 产 化 和 提高 创新 

300、600MW 火电 机 组 技术 引进 ， 是 建 
国 以 来 发 电 设备 制造 业 规模 最 大 ,范围 最 广 ， 
耗资 最 巨 的 一 项 有 组 织 、 有 计划 的 技术 引进 
工作 。 技 术 引 进项 目 除 电 站 锅炉 GEEA 
锅炉 )、 汽 轮 发 电机 组 和 电站 设计 以 外 , 还 包 
括 电站 主要 辅 机 以 及 自动 控制 系统 。 为 了 抓 
好 这 项 技术 引进 工作 ， 必 须 实 施 好 技术 引进 
一 消化 吸收 一 提高 创新 这 个 系统 工程 中 的 每 
一 环节 。 第 一 阶段 以 消化 吸收 为 中 心 ， 开 展 
工艺 攻关 ，, 顺利 地 完成 了 300、600MW 两 台 
考核 机 组 ，1987 年 和 1989 年 分 别 在 山东 石 
横 电 厂 和 安徽 平 圩 电厂 投 运 成 功 。 第 二 阶段 
以 “国产 化 ”为 中 心 开 展 攻关 ， 使 三 大 主机 
和 主要 辅 机 基本 实现 国产 化 ， 使 300MW 机 
组 三 大 主机 国产 化 率 从 首 台 的 平均 37. 6% 提 
高 到 95% ;600MW 机 组 三 大 主机 提高 到 90% 
左右 ;主要 辅 机 国产 化 率 达 到 90%; 自动 化 控 
制 仪 表 国 产 化 率 达 到 80% 。 第 三 阶段 以 “优化 ” 
为 中 心 开 展 攻关 ,使 引进 技术 有 所 发 展 , 创 新 提 
高 。300、600MW 汽轮机 通 流 部 分 优化 取得 重 
大 进展 , 300MW 机 组 热 耗 从 原型 机 的 8 
081kJ/GW。h)Cl 930kcal/(kW > h)] FRE 
到 7 921k] /CkW + h)C1 930kcal/ (kW + h)J; 
600MW 机 组 热 耗 由 原型 机 的 8 005kJ/ (kW 
。h)[] 912kcal/(kW « h)) FRE#I 7 901k] / 
(kW »• h) C1 887kcal/ (kW » b)J, 300, 
600M W 优化 型 汽 轮 发 电机 效率 比 考 核 机 组 提 
高 0.2% 以 上 。 

300、600MW 汽 轮 发 电机 组 轴 系 振动 攻 
关 取 得 重大 突破 ,完成 60 多 个 引进 计算 机 程 
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序 的 转换 移植 ， 开 发 出 具有 当代 世界 水 平 的 
CAD 系统 , 大 型 火电 机 组 用 钢 基 本 实现 国产 
化 ， 实 现 了 300、600MW 汽轮机 DEH 国产 
化 ， 基 本 掌握 了 TSI 设计 制造 技术 ， 天 发 出 
具有 超 压 5% 长 期 运行 能 力 的 300MW Ei 
界 压 力 自然 循环 锅炉 ， 建 成 一 些 重要 的 试验 
台 人 位， 基础 性 研究 取得 重大 进展 。300、 
600MW 机 组 形成 了 批量 生产 能 力 ， 并 开发 
出 接近 当代 国际 水 平 的 优化 型 300、600MW 
机 组 ，1991 一 1996 年 共生 产 300MW 火电 机 
组 92 台 ，600MW 机 组 生产 6 台 ， 其 中 投 运 
3 台 。 

(=) 自行 设计 研制 300MW 汽轮机 

东方 汽轮机 厂 自行 设计 研制 的 我 国 首 台 米 
用 lm 末 级 叶片 及 整 锻 转 子 ,双生 双 排 汽 的 亚 
临界 压力 300MW 汽轮机 ,从 1974 年 开始 设 
计 到 1983 年 厂 内 3 000r/min 空 载 试 车 成 功 ， 
1987 年 装 在 山东 黄 台 电厂 投 运 至 今 ,一 直 处 于 
良好 状态 , 深 得 用 户 好 评 。lm 长 叶 户 研制 成 功 
的 这 项 重大 成 就 ,为 我 国 发 展 大 容量 、 高 参数 火 
电机 组 提供 了 很 好 的 条 件 。 东 汽 厂 在 条 件 十 分 
艰苦 的 情况 下 ,开展 lm 长 时 片 的 研制 工作 , 包 
括 时 片 材料 的 研制 ,工艺 攻关 ,生产 条 件 的 创造 
及 300MW 汽轮机 在 厂 内 进行 空 负 答 试 车 等 。 
长 叶片 研制 中 做 了 大 量 试验 研究 工作 , 主要 有 : 
模拟 叶片 动 振动 调频 , 时 根 破坏 性 拉 新 试验 , 装 
有 整 圈 实 物 叶 片 的 整个 时 轮 动 振动 调频 试验 ， 
防水 腐蚀 试验 等 。 由 于 试验 研究 工作 做 得 扎实 ， 
东 汽 厂 自行 设计 的 亚 临 界 300MW 汽轮机 才能 
NUN FELIZ 

(四 ) 超 高 压 210MW 火电 机 组 成 套 出 口 
巴基斯坦 

已 批量 生产 仿 原 苏联 设计 的 超 高 压 
200MW 汽轮机 ,采用 三 生 三 排 汽 结构 ， 
665mm 末 级 叶片 ， 经 济 性 较 差 ， 热 耗 偏 高 。 

为 出 口 巴 基 斯 坦 , 哈尔滨 汽轮机 厂 于 70 
年 代 后 期 对 仿 原 苏联 机 型 进行 改进 设计 ， 自 
行 设计 710mm 末 级 叶片 ， 采 用 双 缸 双 排 汽 
结构 ,设计 了 210MW 超 高 压 汽 轮机 , 研制 获 
得 成 功 。 与 东方 锅炉 厂 生产 的 670t/h 目 然 循 
环 锅炉 、 哈 尔 滨 电机 厂 生 产 的 210MW 汽 轮 
发 电机 成 套 安 装 在 巴基斯坦 古 杜 热电 厂 ， 并 
于 1982 年 顺利 投 运 。 这 项 工程 是 由 哈尔滨 电 
站 设备 成 套 〈 和 集团 ) 公司 总 水 包 ， 是 一 项 交 
钥匙 工程 。 深 得 巴 方 用 户 的 好 评 。 接 着 巴 方 
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投 运 。 这 项 火电 设备 的 重大 成 就 ， 开 创 了 我 
国 大 型 火电 设备 成 套 出 口 的 先例 。 为 后 来 我 
国 成 套 出 口 孟 加 拉 、 巴 基 斯 坦 、 伊 朗 的 200、 
300, 320MW 大 型 火电 机 组 打下 了 良好 的 基 
础 。 

(五 ) 引进 ABB 公司 先进 技术 ， 制 成 
6 000kW~200MW 空冷 发 电机 

1988 年 2 月 济南 发 电 设 备 厂 与 ABB 公 
nears 引进 该 公司 6 000kW~100MW & 

空冷 发 电机 制造 技术 ， 并 相应 进行 了 改 扩 
建 工程 增添 了 世界 名 牌 真空 整体 漫 漆 装 置 
(VPI)、 自 动 线圈 包 带 机 以 及 一 批 精密 数控 
MIRA. 至 1998 年 底 已 成 功 生 产 和 投 运 了 
单机 容量 16~60MW 空冷 发 电机 24 台 
( 套 )， 受 到 行业 和 用 户 的 好 评 。 

1998 年 又 继续 与 ABB 公司 扩大 合作 ， 
引进 单机 容量 大 于 100~ 200MW £1935 SIS 
电机 的 制造 技术 。1999 年 将 制 成 LOOMW 空 
冷 发 电机 一 台 和 为 上 海 汽 轮机 有 限 公 司 、 上 
海 锅炉 三 有 限 公司 配套 的 2 台 135MW 的 空 


















冷 发 电机 。 
件 。 

中 大 型 空冷 发 电机 在 世界 上 属 新 产品 ， 
它 不 仅 取消 了 水 、 氢 冷却 系统 ， 而 且 更 保证 
发 电机 组 的 安全 、 可 靠 运 行 和 方便 运行 、 维 
扩 管 理 ， 次 受用 户 的 欢迎 。 

我 国 火电 设备 过 去 的 50 年 ,特别 是 改革 
开放 以 来 20 年 ,通过 引进 和 嫁接 国外 先进 技 
术 、 与 外 商 合作 生产 和 人 合资， 积极 开 展 科技 
攻关 和 工厂 技术 改造 ， 不 但 使 我 国 新 建 的 火 
电机 组 容量 从 100, 200MW 为 主 发 展 到 - 
300、600MW 为 主 , m HIE 300, 600MW K 
电机 组 的 经 济 性 、 可 靠 性 有 了 新 的 提高 ， 并 
大 力 发 展 了 优质 辅 机 ， 进一步 提高 了 电厂 自 
动 化 水 平 , 使 电厂 成 套 水 平 上 了 一 个 新 人 台阶。 
回顾 历史 ， 应 更 好 地 总 结 经 验 ， 认 清 与 国外 
的 差距 ， 不 断 创新 ， 继 续 前 进 ， 为 今后 发 展 
更 大 容量 ， 更 高 参数 的 火电 机 组 以 及 加 速 发 
展 我 国电 力 工 业 和 发 电 设备 制造 行业 作 更 大 
贡献 。 我 国 50 年 来 在 火电 设备 方面 取得 的 主 
要 成 就 详 风 下 表 。 


该 三 已 基本 形成 小 批量 生产 的 条 























ET 
项 目 名 称 成 果 简 介 实施 单位 成 就 的 意义 
双 水 内 冷 汽 轮 | ” 汽 轮 发 电机 定子 、 转 子 绕组 都 on 年 研制 | 上 海 电 机 厂 1. 提高 发 电机 单位 
发 电机 的 创制 与 | 用 水 直接 冷却 一 双 水 内 冷 利 用 材料 出 力 
发 展 6 000kW 空冷 式 转子 锻件 试制 2. 我 国 首 先 创制 成 
成 功 世 界 首 台 12MW MK AY 功 12MW 双 水 内 冷 发 
发 电机 ， 接 着 生产 了 25 一 电机 
300MW 双 水 内 冷 发 电机 ， 至 3. 获得 1985 年 首届 
1995 年 共 制 造 了 384 台 ，34 国家 科技 进步 一 等 奖 
910MW 双 水 内 冷 发 电机 、 其 中 
363 台 32 280MW 机 组 投 运 。 
引进 型 300、| ”通过 消化 吸收 完成 300MW 和 1981 年 开始 | ” 上海、 哈尔滨 为 我 国 发 展 大 容量 、 
600MW 火电 机 | 600MW 考核 机 组 通过 国产 化 攻 | 引进 技术 方 三 大 制造 基地 ， T 高 参数 机 组 打下 基础 ， 
组 消化 吸收 、 国 | Æ, 使 300、600MW 国产 化 率 从 海 发 电 设备 成 套 设计 | 在 较 短 时 间 内 通过 机 组 
产 化 和 提高 创新 | 首 台 37% 左 右 分 别提 高 为 95%、 研究 所 等 院 所 。 各 有 | 消化 吸收 ,优化 创新 ,使 
90%。 通过 “优化 ”300、600MW 关 主要 辅 机 厂 以 及 原 | 火电 设备 技术 水 平 上 一 
机 组 热 耗 下 降 ， 并 完成 大 量 科研 水 利 电力 部 有 关 单 位 | 台阶 
攻关 工作 
自行 设计 研制 自行 设计 300MW 汽轮机 , 研 | 1974 年 开始 | 东方 汽轮机 三 lm 长 叶片 研制 成 功 ， 
300MW 汽轮机 | HRA SARA lm 长 叶片 及 整 | 设计 研制 为 我 国 发 展 高 参数 、 大 
锻 转 子 汽轮机 | 容量 机 组 创造 条 件 
对 200MW 机 组 改进 设计 ， 采 1980 年 前 设 | 哈尔滨 汽轮机 厂 、| ”为 我 国 大 型 火电 设备 








超 高 E 
210MW 火电 机 
组 成 套 出 口 巴 基 
斯 坦 







用 两 所 两 排 汽 , 自行 研制 710mm 
末 级 叶片 ，210MW 机 组 安装 在 
巴基斯坦 古 杜 热电 厂 ， 我 国 首次 
成 套 出 口 大 型 火电 机 组 


计 研 制 , 1982 年 电机 厂 ， 东方 锅炉 厂 ， 
在 巴基斯坦 电厂 | 哈尔滨 电站 设备 成 套 
投 运 







成 套 出 口 开创 先例 ， 为 
后 来 出 口 300MW 级 发 


集团 公司 总 承包 电机 组 打下 良好 的 基础 
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三 .我国 火 电 设备 与 先进 工业 国家 
的 差距 


从 产品 的 技术 水 平 、 产 品 的 品种 、 质 量 
以 及 相关 的 辅 机 配套 能 力 上 与 世界 先进 水 平 
相 比 还 存在 较 大 的 差距 。 随 着 世界 环保 的 要 
求 ， 如 先进 工业 国家 欧 、 美 、 日 均 积 极 开发 
高 效 、 低 能 耗 、 低 污染 、 低 舍 价 的 火电 设备 
以 及 先进 的 清洁 煤 燃 烧 发 电 技术 。 其 发 展 的 


主要 特点 与 趋 问 : 
， 普遍 采用 大 容量 火电 机 组 ， 其 单机 容 
量 大 多 为 600~800MW. 


“大 容量 超 临 界 机 组 已 为 大 多 数 工 业 发 
达 国 家 肯定 的 高 效 机 组 ， 其 单机 容量 为 
600MW 以 上 。 

* 为 进一步 提高 发 电 效 率 ， 正 在 友 展 超 
超 临 界 机 组 和 联合 循环 发 电机 组 等 。 

. 大 容量 高 参数 高 效 人 燃气 轮机 发 电机 组 
迅速 发 展 ， 它 具有 建设 快 、 效 率 高 和 调 峰 性 
能 好 等 特点 。 

“。 围绕 着 环境 保护 ， 世 界 上 不 少 国家 都 
在 探索 合乎 新 世纪 需要 的 发 电 设备 和 电力 工 
业 发 展 模式 ， 力 求 开发 电力 与 环保 相 协 调 的 
新 技术 ,重视 开发 和 使 用 新 型 高 效 燃烧 技术 、 
煤气 化 技术 ， 常 压 和 增 压 流 化 床 技 术 以 及 相 
关 的 增 压 流 化 床 联合 循环 (PFBC -CC)、 整 
体 煤 气 化 联合 循环 (IGCC) 。 这 些 联合 循环 发 
He AMSA ie ty. ERC 
一 般 均 在 45% 以 上 ， it ARs aie ty, 并 积 
极 开发 和 人 研制 与 主机 相配 套 和 行 之 有 效 的 高 
效 脱 硫 脱 硝 装置 。 

c 重视 发 展 大 型 空冷 发 电机 组 和 热电 联 
产 供 热机 组 。 

e 火电 厂 运 行 目 动 化 水 平 不 断 提 高 、 己 
普遍 采用 集散 型 微机 处 理 控 制 系统 。 

我 国 全 国 总 装机 容量 至 1997 FREH 
过 2.5X10kW, 但 机 组 装备 水 平 ,截至 1996 
年 ，6 000kW 及 以 二 机 组 平均 单 册 容 量 仅 
46. 1MW。 在 火电 机 组 装机 构成 中 ， 小 于 
100MW 的 火电 机 组 占 总 容量 的 35%; 
300MW 及 以 上 机 组 仅 占 总 容量 的 27. 8%。 
1996 年 的 平均 煤耗 为 410g/ (kW eh), KÆ 
进 工业 国家 高 出 70~80g/ (kWh); MA 
70% 的 机 组 还 饥 于 中 压 、 高 压 和 超 高 压 机 组 ， 
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迟缓 发 展 大 容量 空 wen A 大 

容量 燃气 轮机 组 以 及 清洁 煤 发 电 技术 的 开发 

都 疝 在 规划 阶段 。 我 国 炙 电 设备 与 国外 先进 
[ 业 国 家 的 差距 应 努力 缩小 ， 迎 头 赶 上 。 


、 火 电 设备 友 展 趋势 


我 国 火 电 设 备 技术 发 展 主要 着 眼 于 提高 
可 靠 性 、 提 高 效率 、 满 足 环境 保护 要 求 ， 降 
低 成 本 。 机 组 阿 高 参数 、 高 效率 、 低 污染 、 目 
动 化 方向 发 展 。 主 要 发 展 的 重大 产品 有 : 

1. 600MW 及 更 大 容量 的 超 临 界 火电 机 
组 。 进 汽 初 参数 为 24. 2MPa, 538/566 C., 或 
566/566 C , 单机 容量 600~1 000MW 级 ,长 
Ut ACRE Fy fA] Ay 1 000MW KE ii JEK E P 
组 . 

. 单机 容量 600MW 级 大 型 空冷 机 组 ， 

在 技术 引进 和 消化 吸收 的 基础 上 ， 重点 开发 
研制 间接 空冷 或 直接 空冷 600MW 级 空冷 机 
组 ， 缓 解 我 国 缺 水 地 区 发 展 电力 和 用 水 紧张 


3. 单机 容量 200 一 300MW 大 型 供 热 机 
组 。 随 闭 能 源 与 环境 发 展 ， 在 证 RET 保 
护 环境 方面 有 其 独特 的 重要 作用 。 结 台 我 国 
工业 发 展 的 具体 情况 和 城市 集中 供 热 事业 的 
发 展 ,为 充分 发 挥 供 热 机 组 的 较 好 经 济 效益 ， 
大 型 供 执 机 组 (200 一 300MW ) 预计 必 将 会 有 
较 大 的 发 展 。 

4. 研究 开发 清洁 煤 发 电 技 术 。 目前 已 有 
商业 应 用 的 清洁 煤 发 电 技 术 主 要 有 循环 流 
化 床 燃 米 技 术 (CFBC)， 增 压 流 化 床 人 燃烧 联 
合 循环 技术 (PFBC---CC)， 整体 煤 气 化 联合 
循环 权 术 〈IGCC ) 。 

D 重点 开发 研制 大 型 循环 流 化 床 锅炉 
(CCFB)。 结 合 示 范 工程 引进 国外 200 一 
300MW 级 循环 流 化 床 锅炉 ， 或 采用 技术 合 
作 方 法 ， 通 过 对 其 关键 技术 消化 吸收 及 研究 
开 友 ，、 形 成 自行 设计 、 制 造 的 能 力 。 

(2) 开发 增 压 流 化 床 燃烧 联合 循环 
(PFBC 一 -CC)。 从 “六 五 ”开始 进行 过 大 量 实 
验 室 研 究 ， 自行 设计 和 制造 的 15MW 级 
PFBC 一 -CC 中 试 电站 。1997 年 底 在 江苏 省 徐 


洲 机 注 电厂 建成 ， 并 完成 整体 性 能 和 关键 技 


is. 


术 试 验 研 究 工 作 ， 在 此 基础 上 上 ， 拟 引进 
100MW 级 PFBC—CC 试验 电站 ， 目 前 尚 在 
方案 论证 阶段 。 

(3) 开发 整体 煤气 化 联合 循环 AGCO). 
1993 年 以 后 原 国 家 科 委 已 立项 并 与 原 电力 
部 曾 组 织 力 量 开 发 IGCC 技术 ,已 完成 IGCC 
可 行 性 及 示范 工程 初步 研究 工作 ， 争 取 在 
2000 年 后 建设 一 座 200 一 400MW 的 IGCC 
示范 电站 ， 并 逐步 实现 国产 化 。 

(A) 开发 研制 大 型 燃气 轮机 发 电机 组 
(GT). 发 展 IGCC 和 PFBC 一 CC 必须 要 尽 


快 发 展 燃气 轮机 机 组 (GT) ;燃气 轮机 发 电机 
组 是 联合 循环 发 电 技 术 不 可 少 的 重要 设备 ， 
GT 发 电机 组 效率 的 提高 ， 可 使 组 成 的 联合 
循环 机 组 的 效率 更 高 。 近 期 应 引进 或 合作 生 
产 100MW 等 级 及 以 上 功率 大 型 燃气 轮机 及 
其 联合 循环 的 制造 技术 ， 掌 握 技 术 ， 达 到 自 
行 设 计 制 造 大 型 燃气 轮机 。 


中 国电 器 工业 协会 供稿 
fia: BES BLE 
tq: BIKE 


电气 传动 与 控制 设备 


一 .电气 传动 与 控制 设备 的 友 展 概 
况 


电气 传动 控制 系统 通常 由 电动 机 、 控 制 
REMEKE- MIAR. BIIK A 
到 合理 地 使 用 电动 机 以 节约 电能 和 控制 机 械 
的 运转 状态 (位 置 、 速 度 、 加 速度 等 ), 实现 
电能 一 机 械 能 的 转换 ， 达 到 优质 、 高 产 、 低 
耗 的 目的 。 

大 多 数 机 械 包 括 加 工 机 械 \ 运 输 机 械 、 风 
HL. RA. RAL. AC las Spat H E 
机 拖 动 的 。 在 我 国 大 约 有 60H HE F 
电动 机 (包括 工业 用 和 民用 ), 因此 电气 传动 
对 国民 经 济 和 日 常生 活 名 方面 都 非常 重要 ， 

我 国电 气 传动 自动化 制造 业 建 于 1954 
年 ， 当 时 第 一 批 该 专业 的 学 生 从 各 大 专 院 校 
毕业 ， 同 时 在 机 械 工业 部 属 下 建立 了 我 国 第 
一 个 电气 传动 设备 公司 、 工 厂 和 研究 所 从 事 
这 方面 的 工作 。 

我 国 是 一 个 发 展 中 国家 ， 许 多 产品 的 科 
研 开发 能 力 仍 落后 于 发 达 国 家 。 至 今 目 行 开 
发 生产 的 电气 传动 自动 化 产品 大 体 只 相当 于 
国际 80 年 代 水 平 。 随 着 改革 开放 ,经 济 发 展 ， 
形成 了 一 个 巨大 市 场 ， 它 既 对 国内 企业 ， 也 
对 外 国 公司 涂 开 。 很 多 最 先进 的 产品 从 发 达 
国家 进口 ， 在 我 国运 行 妇 好， 不 仅 满 足 生产 
和 生活 需要 ， 而 且 带 动 了 我 国电 气 传 动 制造 
业 来 改善 目 己 的 产品 。 国 内 许多 合资 公司 生 
产 当今 国际 上 最 先进 的 产品 ， 国 内 的 成 套 部 
门 在 自行 设计 制造 的 成 套装 置 中 大 量 采 用 外 


国 公 司 和 合资 企业 的 先进 设备 ， 自 己 开 发 应 
用 软件 ， 使 我 国 的 系统 集成 水 平 赶 上 当代 国 
际 水 平 ， 已 能 为 国内 外 重大 工程 项 目 提 供 一 
流 的 电气 传动 自动 化 系统 ,但 国内 自行 开发 、 
生产 产品 的 能 力 比较 弱 。 

我 国 的 电气 传动 自动 化 制造 业 共 有 200 
多 个 企 事业 单位 ， 其 中 有 5 个 主要 的 研究 所 
从 事 开 发 研究 工作 。 其 发 展 简 史 及 重大 成 就 
项 目 见 表 1、 表 2。 大 约 有 80 个 公司 和 工厂 
能 制造 带电 力 电子 器 件 的 电气 传动 设备 和 自 
动 化 设备 , 其 中 有 一 些 是 合资 企业 。5 个 主要 
的 研究 所 区 右 职 荆 4 000 人 ,其 中 2 200 人 为 
工程 技术 人 员 ; 80 个 主要 工厂 和 公司 约 有 从 
业 人 员 28 000 人 ， 其 中 高 级 工程 师 500 多 
人 ， 工 程 师 约 900 人 ， 技 术 员 约 3 300 A, 

电气 传动 与 控制 设备 的 主要 产品 及 发 展 
状况 如 下 。 

1. 不 调 速 传动 设备 

主要 是 用 电磁 式 或 电子 式 接触 项 控制 的 
开关 柜 和 电动 机 控制 中 心 CMCC) , 近年 来 还 
有 些 斩 波 调 压 的 软 起 动 装置 ， 这 类 设备 能 满 
足 中 国 市 场 需要 ， 还 可 以 部 分 出 口 。 

2. 调 速 传动 设备 

(1) sath aba a] wav BIT, 
IGBT, VDMOS) 斩 波 器 供电 的 直流 调 速 设 
备 。 这 类 设备 的 市 场 很 大 ， 约 占 全 部 调 速 设 
备 的 80%% 左 右 。 随 着 交流 调 速 的 发 展 ， 该 市 
场 虽 在 缩减 ,但 由 于 中 国 旧 设备 改造 任务 多 ， 
以 及 它 在 几 百 至 一 干 多 干 瓦 范 围 内 价格 比 交 
流 调 速 低 得 多 ， 所 以 在 短期 内 市 场 不 会 缩减 
很 多 。 国 产 设备 能 满足 需要 ， 还 可 以 部 分 出 


Ch eS BS TW eS 50 年 ，109 


口 ， 但 自行 开发 的 控制 器 多 为 模拟 控制 。 

(2) IGBT 或 BIT PWM wi eet ay 
交流 调 速 设 备 。 这 类 设备 的 市 场 很 大 ， 总 容 
量 占 的 比例 不 大 ， 但 台数 多 ， 增 长 快 ， 应 用 
范围 从 单机 扩展 到 全 生产 线 ， 从 简单 的 VAF 
控制 到 高 性 能 的 矢量 控制 . 约 有 30 个 工厂 和 
公司 生产 ， 功 率 范 围 最 大 做 到 1 500kW， 其 
中 合资 企业 占 很 大 比重 ， 每 年 仍 有 道 变 器 出 
ap 

(3) 负载 换 流 电 流 型 晶闸管 逆 变 器 供电 
的 交流 调 束 设备。 这 类 产品 在 抽水 蓄 能 电站 
的 机 组 起 动 ， 大 容量 风机 、 泵 、 上 压缩 机 和 屯 
机 传动 方面 有 很 大 需求 。 国 内 只 有 少数 科研 


单位 有 能 力 制 造 这 种 设备 ， 目 前 容量 最 大 做 
到 12MV。A。 功率 装 置 国内 配套 自行 开发 
的 控制 装置 只 有 模拟 式 的 ， 数 字 装 置 需要 进 
门 ， 自 己 开发 应 用 软件 。 

(4) 交 一 交 变 频 器 供电 的 交流 调 速 设备 。 
这 类 产品 在 轧机 和 矿井 卷 杨 传动 方面 有 很 大 
需求 ， 虽 然 台 数 不 多 ， 但 功率 较 大 ， 国 内 有 
些 科研 单位 有 能 力 制 造 。 目 前 最 大 容量 做 到 
7 000~8 000kW, 

(5) 静止 无 功 补偿 和 谐 波 吸收 装置 。 电 
力 电 子 器 件 在 传动 装置 中 的 大 量 使 用 给 电网 
带 来 严重 的 无 功 及 谐 波 公害 。 因 此 静止 无 功 
补偿 和 谐 波 吸 收 装 置 有 很 大 市 场 。 国 产 切 电 


表 1 中 国电 气 传动 与 控制 的 发 展 简 史 


技 术 # fE 


应 用 年 代 











带电 机 扩大 机 的 发 动机 -电动 机 机 组 传动 " 
汞 统 整 流 器 供电 的 直流 传动 
磁 放 大 器 励磁 的 发 动机 -电动 机 机 组 传动 
晶闸管 变 流 器 励磁 的 发 电机 -电动 机 机 组 ” 
曲山 管 变 流 器 供电 的 直流 传动 
饱和 磁 放大 器 供电 的 交流 传动 
静止 串 级 调 速 交流 传动 
循环 变 流 器 供电 的 交流 传动 
电压 或 电流 型 6 脉冲 道 变 如 供电 的 交流 传动 
BJT (GBT) PWM 道 变 器 供电 的 交流 传动 
基于 逻辑 元 件 和 自动 化 
基于 硬件 编程 胖 序 控制 器 的 自动 化 
基于 中 小 规模 IC 计算 机 的 自动 化 
基于 微机 ( 含 PLC) 的 自动 化 

D 中 国 第 一 台电 机 扩大 机 是 在 1955 年 制 出 来 的 。 


| 


50 年 代 初 一 70 年 代 中 

| 50 年 代 后 期 一 60 年 代 后 期 
60 年 代 初 一 70 年 代 中 

60 年 代 后 期 一 70 年 代 后 期 
70 年 代 一 现在 

60 年 代 初 一 60 年 代 后 期 
70 年 代 中 一 现在 

80 年 代 初 一 现在 

80 年 代 ~ 现 在 

50 “ER ~ UE 

60 年 代 中 一 70 年 代 后 期 
70 年 代 中 一 80 年 代 初 

70 424) ~80 年 代 初 

80 年 代 初 一 现在 





D PHS-SRBBAB (5A，600V) 是 在 1952 年 制造 出 来 的 。 
D PHS- RRE GA, 400V) 是 在 1963 年 制造 出 来 的 。 


表 2 ”电气 传动 与 控制 重大 成 就 项 目 














代表 项目 名 称 BM. tit X 序 单位 

保定 化 纤 厂 变频 装置 在 化 纤 机 上 应 用 | 50kV .入 1981 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
华北 石油 管理 局 交 一 交 变 频 调 速 装置 A0kV «A, 9~17Hz 1981 | 天 津 电 气 传 动 设 计 研 究 所 
鞍钢 输出 辊 道 变 频 调 速 200kV + A. 5~70Hz 1987 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
长 城 钢 厂 交 一 交 变 频 控制 装置 1250kW 1991 | 天 津 电 气 传动 设计 研究 所 
FURIES) ERE Le EER ，2200kW 1993 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
EWA RAPER Bae 12000kW 1994 | 大津 电气 传动 设计 研究 所 
宣 钢 棒 材 热 连 轧 机 630~800kW 1994 | 冶金 部 自动 化 研究 所 

韶关 治 炼 三 抽烟 机 500kW/6kV 1998 | 冶金 部 目 动 化 研究 所 

济 钢 交 --- 交 变频 二 套 3500kW 1998 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
武钢 交 一 交 变 频 -- 套 5400kW 1998 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
变频 同步 电机 起 动 装 置 | 8000kW/6300V 1998 | 天 津 电气 传动 设计 研究 所 
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容 的 补偿 和 吸收 装置 已 大 量 生 产 和 应 用 ， 唱 
闻 管 移 相 控制 的 装置 (TCR BK TCT) RAUL 
家 生产 ， 但 仍 是 模拟 控制 ， 容 量 也 不 大 (20 
~30Mvar), PWM 型 有 源 补偿 及 吸收 装置 
仪 在 几 个 研究 单位 研究 。 

(6) 开关 磁 阻 电机 (SRM) 传动 。 这 类 
产品 市 场 尚未 打开 ,国内 仅 有 少数 企业 制造 ， 
功率 范围 0. 37 一 50kW 。 

3. 自动 化 装置 

从 单机 自动 化 到 全 生产 线 和 车 间 的 大 型 
目 动 化 工程 ， 都 有 很 大 需求 。 国 内 有 大 量 的 
企 事业 单位 在 从 事 这 项 工作 ， 系 统 集成 能 力 
(系统 设计 、 控 制 柜 制 作 、 应 用 软件 开发 ) 已 
赶 上 国际 先进 水 平 ， 可 以 承接 整个 矿山 、 码 
头 、 涌 金工 厂 等 大 型 多 级 自动 化 系统 ， 但 所 
采用 的 数字 控制 器 (PLC 和 小 型 工业 微机 ) 
绝 大 部 分 进口 ， 国 内 只 有 少数 合资 企业 组 装 
PLC, 


二 、 国 内 外 技术 现状 对 比 


1. 国外 现状 

在 大 功率 交 一 交 (循环 变 流 句 ) 变频 传 
动 技术 方面 ， 法 国 阿 尔 斯 通 公 司 已 能 提供 单 
机 容量 达 30MW 的 电气 传动 设备 用 于 船 筒 
推进 系统 。 在 大 功率 无 换 问 右 电 机 变频 传动 
技术 方面 ,意大利 ABB 公司 提供 了 单机 容量 
为 6OMW 的 设备 用 于 抽水 蓄 能 电站 。 EPI) 
率 变 频传 动 技 术 方 面 ， 德 国 西门 子 公 司 
Simovert A PRA mE PAM 变频 传动 设 
备 单机 容量 为 10 一 2 600kV + A 和 Simovert 
P GTO PWM 变频 传动 设备 单机 容量 为 100 
~ 一 900kV。A， 其 控制 系统 已 实现 全 数字 化 ， 
用 于 电力 机 车 、 风 机 、 水 泵 传动 。 在 小 功率 
交流 变频 传动 技术 方面 , 日 本 富士 BJT 变频 
器 最 大 单机 容量 可 达 700kV，A ,IGBT 变频 
器 已 形成 系列 产品 ， 其 控制 系统 也 已 实现 全 
数字 化 。 

国外 电气 传动 自动 化 发 展 的 特点 为 : 

D 传动 调 速 系统 的 全 数字 化 。 

(2) 出 现 了 自动 化 器 件 与 装置 及 传动 系 
统 的 通信 网 络 。 

《3) 合理 、 优 化 的 多 级 分 布 式 系统 结构 。 

(4) 集中 操作 及 显示 。 

电气 传动 用 低压 控制 柜 方 面 ， 国 外 已 实 


现 了 包括 手动 、 程 控 、 远 动 、 自 动 、 智 能 等 
数 种 控制 方法 ， 是 由 低压 电 恬 、 电 力 电子 属 
件 、 微 电子 需 件 以 及 辅 件 、 文 持 件 通过 硬 
GHO 连接 ,， 装 于 有 防护 功能 的 外 壳 中 。 典 型 
类 别 为 : PLC 一 执行 机 构 式 、 智 能 式 、 多 级 目 
动 化 系统 式 。 

2. 国内 现状 

从 总 体 上 看 我 国电 气 传动 的 技术 水 平 较 
国际 先进 水 平 差距 10 一 15 年 。 

在 大 功率 交 一 交 、 无 换 向 器 电机 等 大 容 
量变 频 技 术 方 面 ， 国 内 只 有 少数 科研 单位 有 
能 力 制造 ， 但 在 数字 化 及 系统 可 靠 性 与 国外 
还 有 相当 差距 。 而 这 方面 产品 在 诸如 抽水 蓄 
能 电站 机 组 起 动 及 运行 ， 大 容量 风机 、 压 缩 
机 和 转机 传动 ， 矿 并 卷 扬 方 面 有 很 大 需求 。 

在 中 小 功率 变频 技术 方面 ， 国 内 几乎 所 
有 的 产品 都 是 普通 的 V/F 控制 , 仅 有 少量 的 
样机 采用 矢量 控制 ， 品种 与 质量 还 不 能 满足 
市 场 需要 。 每 年 有 大 量 的 进口 。 

在 自动 化 控制 技术 方面 , 国内 只 能 利用 
国外 进口 的 控制 设备 ， 设 计 自 己 需要 的 控制 
系统 。 并 缺少 控制 数学 模型 的 设 定 及 软件 计 
算 功 能 。 

在 低压 配 电 方面 ， 存 在 柜 壳 防护 等 级 不 
够 、 智 能 化 技术 缺少 等 ， 影 响 生 产 及 供电 的 
可 靠 性 。 

三 、 发 展 方向 

电气 传动 的 发 展 是 由 用 户 的 需求 和 相关 
科学 技术 的 发 展 所 推动 的 ， 它 直接 涉及 改善 
电气 传动 性 能 、 价 格 、 尺 寸 、 能 源 消耗 与 节 
约 设计 、 调 试 工作 量 等 方面 ， 其 主要 的 发 展 
FAA: | 

(1)》 实现 高 水 平 的 控制 。 基 于 电动 机 和 
机 械 模 型 的 控制 策略 ， 有 矢量 控制 、 磁 场 轨 
迹 控制 .直接 转 矩 控制 和 机 械 扭 振 补习 等 ; 基 
于 现代 理论 的 控制 策略 ,有 滑 模 变 结构 技术 、 
模型 参考 目 适 应 技术 、 采 用 微分 几何 理论 的 
非 线 性 解 看、 和 鲁 棱 观察 器 ， 在 某 种 指标 意义 
下 的 最 优 控 制 和 道 奈奈 斯 特 阵列 设计 方法 
等 ;基于 智能 控制 思想 的 控制 策略 ， 有 模糊 
控制 、 神 经 元 网 络 、 专 家 系统 和 各 种 各 样 的 
自 优 化 、 自 诊断 技术 等 。 

(2) 开发 清洁 电能 的 变 流 器 。 所 谓 清 洛 
电能 变 流 器 是 指 变 流 器 的 功率 因数 为 1。 网 


侧 和 负载 侧 有 尽 可 能 低 的 谐 波 分 量 ， 以 减少 
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对 电网 的 公害 和 电动 机 的 转 矩 脉动 。 对 中 小 
容量 变 流 器 ， 提 高 开关 频率 的 PWM 控制 是 
有 效 的 。 对 大 容量 变 流 器 ， 在 常规 的 开关 频 
率 下 ， 可 改变 电路 结构 和 控制 方式 ， 实 现 清 
洁 电 能 的 变换 。 

(3) 缩小 装置 的 尺寸 。 紧 凑 型 变 流 需要 
求 功率 和 控制 元 件 具 有 高 的 集成 度 ， 其 中 包 
括 智能 化 的 功率 模块 .紧凑 型 的 光 斐 合 器 .高 
频率 的 开关 电源 ， 以 及 采用 新 型 电工 材料 制 
造 的 小 体积 变压器 、 电 抗 器 和 电容 器 。 功 率 
器 件 冷却 方式 的 改变 《如 水 冷 、 落 发 冷却 和 
热管 )， 对 缩小 装置 尺寸 也 很 有 效 。 

(4) 高 速度 的 数字 控制 。 以 32 位 RISC 


(Reduce Instruction Set Computer) 为 基础 
的 数字 控制 板 有 足够 的 能 力 实 现 各 种 控制 算 
法 ，Windows 操作 系统 的 引入 可 目 由 设计 ， 
图 形 编程 的 控制 技术 也 有 很 大 的 发 展 。 

(5) 模拟 与 计算 机 辅助 设计 (Computer 
-- Aided Design 一 CAD) 技术 。 电 机 模拟 器 、 
负载 模拟 器 以 及 各 种 CAD 软件 的 引入 ， 对 
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高 压 输 变 电 设备 是 电能 传输 、 分 配 必 不 
可 少 的 技术 装备 。 电 力 系统 中 用 于 输送 、 分 
配 及 相应 控制 、 测 量 、 保 护 电力 系统 以 及 各 
材 ， 如 变压器 、 开 关 设 备 、 电 力 电容 器 、 缀 
缘 子 、 避 雷 器 、 输 电线 缆 、 继 电 保 护 装置 等 ， 
统称 输 变 电 设备 。 

傅 电 的 基本 过 程 是 创造 条 件 使 电磁 能 基 
沿 着 输电 线路 的 方向 传输 。 输 电导 线 均 需 处 
于 电源 所 施加 的 高 电压 下 工作 ， 称 为 输电 电 
压 。 从 发 展 过 程 看 ， 输 电 电 讨 等 级 大 约 以 两 
倍 的 关系 增长 。 当 发 电量 增 至 4 倍 左右 时 , 即 
出 现 一 个 新 的 、 更 高 的 电压 等 级 。 输 电线 路 
在 综合 考虑 技术 、 经 济 等 各 种 因素 所 确定 的 
最 大 输送 功率 ， 称 为 该 线路 的 输电 容量 。 输 
电容 量 大 体 与 传输 电压 的 平方 成 正比 因此， 
提高 输电 电压 是 实现 大 容量 或 也 距离 输电 的 
主要 手段 ， 也 是 输电 技术 发 展 水 平 的 主要 标 
志 。 输 电 技 术 发 展 和 输 变 电 设 备 的 发 展 是 推 
动 电力 系统 规模 增长 的 重要 基础 。 

通常 将 220kV 及 以 上 的 输电 电压 称 为 
高 压 ，330 一 765kYV 等 级 的 输电 电压 称 为 超 
高 压 ，1000kV 及 以 上 的 输电 电压 称 为 特 高 
压 。 高 压 输 变 电 设备 是 概括 高 压 和 超 高 压 输 
变 电 设 备 的 统称 。 

中 华人 民 共 和 国 建 国 50 年 来 , 输 变 电 设 
备 行 业 随 着 国民 经 济 建设 规模 的 不 断 扩 大 和 
人 民生 活水 平 的 不 断 提 高 而 相应 得 到 发 展 ， 
为 电力 建设 和 其 他 用 电 领 域 的 发 展 提供 了 大 
本 技术 装备 。 
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1998 年 , 输 变 电 设备 年 产量 已 达到 各 类 
MKB Ras 9. 3 万 台 ， 封 闭 式 组 侣 电大 457 
个 间隔 ， 金 属 封闭 式 开 关 设 备 约 7 HAA. T 
JEX 134 813. 7MV * A, 高 压 电 次 9.5 Ht, 
my JK iE R a8 32 万 只 ,电力 电容 器 
3 3070Mvar ,电力 电缆 23.54 H km, WZH 
线 36 At. £1997 EFR, 全 国电 力 系统 和 各 
用 电 部 门 运行 的 10~500kV 电压 等 级 斯 路 
需 约 为 138 万 台 。 全 国电 力 系 统 和 各 用 电 部 
门 已 装备 的 变压器 总 容量 约 12X10kV， 
A. 全 国电 力 系 统 (国家 电力 公司 统管 部 分 ) 
35kV 及 以 上 输电 线路 回路 长 度 已 达 62.5 
万 km。 这 些 装 备 的 绝 大 多 数 都 是 国内 高 压 
输 变 电 设 备 制造 行业 提供 的 产品 ，。 

输 变 电 设 备 行业 为 适应 电力 工业 及 各 用 
电 部 门 发 展 的 需要 ,从 50 年 代 末 就 开始 走 自 
行 设 计 的 创业 道路 。70 一 80 年 代 , 输 变 电 设 
备 的 -- 些 主要 产品 引进 了 国外 较 先 进 的 设计 
和 制造 技术 。 通 过 引进 消化 、 吸 收 玉 国产 化 
进程 产品 的 设计 和 制造 技术 水 乎 迅速 得 到 
提高 . 缩短 了 与 国外 水 平 的 差距 。 这 为 以 后 
推动 输 变 电 设 备 各 类 产品 的 迅速 发 展 ， 为 用 
户 提供 较 高 技术 水 平 的 装备 ， 以 适应 电力 事 
业 巨 速 发 展 的 要 求 ， 打 下 了 一 定 的 基础 。 输 
变 电 设备 的 发 展 有 以 下 的 标志 。 

(]) 电 压 等 级 从 10kV 扩展 到 500kV。,70 
年 代为 刘 家 峡 水 电站 至 关中 , 全 长 534km 的 
B R 330kV 超 高 压 输 电线 路 提供 了 全 套 
国产 化 装备 ; 1983 年 为 锦州 至 辽阳 第 一 条 全 


国产 化 500kV 超 高 压 输 变 电 线 路 提供 了 将 
备 , 标 志 着 输 变 电 设 备 在 电压 等 级 上 的 提高 。 

(2) 除 电压 等 级 外 ， 设 备 技 术 参 数 逐 步 
发 展 提 高 ， 如 高 压 断 路 器 额定 分 断 电 流 从 
31. 5kA 提高 到 40. 50, 63kA; 有 的 500kV 
电器 设备 热 稳定 电流 从 SOKA 提高 到 63kA; 
500kV 三 相 变 压 融 容量 最 大 做 到 720kV 。 
A; 35kV 并 联 电 容 老 单 台 容量 最 大 做 到 
10Mvar。 绝 大 多 数 输 变 电 设 备 产 品 达 到 或 接 
近 国 际 80 年 代 末 的 技术 水 平 , 少 部 分 产品 达 
到 国际 90 年 代 初 的 技术 水 乎 。 

(3) 输 变 电 设备 正在 朝 着 设备 无 油 化 、 小 
型 化 、 智 能 化 及 节能 型 发 展 。 高 压 断 路 喜 近 
几 年 加 快 了 辐 六 氟 化 硫 断路 器 和 真空 断路 般 
发 展 的 步伐 ，330 一 500kV 超 高 压 等 级 断路 
句 全 都 生产 供应 六 氟 化 硫 断 路 兢 ，110 一 
220kV 电压 等 级 少 油 断 路 费 生 产量 逐年 递 
减 ， 其 产量 占 该 电压 等 级 总 产量 的 比例 由 
1996 年 的 46. 55% BE 1998 年 的 33. 88%, 
六 氟 化 硫 断路 器 由 1996 年 的 53. 45% LAE 
1998 年 的 66.12%. 10~63kV 六 氢化 硫 靳 
路 器 和 真空 断路 器 1998 年 的 总 产量 占 该 电 
压 等 级 断路 器 总 产量 的 85.25%, 10~35kV 
配 电 变 压 器 中 于 式 变 压 需 产量 不 断 递 增 ， 
1997 年 树脂 绝缘 变压器 总 产量 占 35kV 及 
以 下 配 电 变 压 喜 总 产量 的 MAA. WRA 
配 电 变压器 到 1999 年 更 新 节能 型 系列 ,许多 
变 压 需 三 已 掌握 低 损 耗 的 非 晶 合金 铁心 变 压 
句 的 生产 技术 ， 可 以 批量 供 货 。 继 电 保 护 方 
面 近期 发 展 的 品种 大 部 分 都 是 微机 型 的 ， 基 
本 上 实现 了 小 型 化 、 智 能 化 。 

(O 输 变 电 设 备 的 运行 可 靠 性 正在 过 步 


表 1 1997 年 国产 及 进口 变压器 运行 可 靠 性 指标 对 比 






Hey. 1989~1997 年 全 国电 力 系统 共 发 生 高 
压 开关 设备 事故 1 500 次 , 障碍 3 304 次。10 


”年 来 ， 随 春 电力 系统 高 压 开关 设备 家 用 量 大 


幅度 上 升 ， 事 故 率 呈 稳 中 有 降 的 态势 。1994 
年 以 后 , 事故 率 连年 下 降 到 0. 1 台 次 /(〈 百 台 
* 年 ) 以 下 。1997 F, 全国 全 年 事故 次 数 为 
121 次 ,事故 率 为 0. 053 台 次 /( 百 台 ，。 年 )， 
比 1989 年 的 0. 114 台 次 /百人 台 ， 年) 下 降 
了 53. 5%， 达 到 历史 最 好 水 平 。 高 压 开 关 障 
碍 率 呈 波动 状态 ,下 降 不 明显 。1997 F, 全 
国 全 年 障碍 次 数 为 409 次 ， 障 得 率 为 0. 224 
RK EE. 年)。 据 电力 可 靠 性 管理 中 心 
发 布 的 1997 年 可 靠 性 统计 数据 表明 , 220kV 
及 以 上 国产 变压器 与 进口 变压器 的 可 靠 性 指 
标 相 比 不 相 上 下 ， 但 计划 停 运 率 仍 高 于 进口 
产品 。 表 1 是 1997 年 220、500kV 变压器 运 
行 可 靠 性 指标 对 比 数据 。 

(5) 全 国 输 变 电 设备 行业 大 部 分 产品 在 
引进 技术 消化 吸收 和 国产 化 的 基础 上 ， 努 力 
创新 , 正在 结合 国情 , 创建 自己 的 知识 产权 ， 
有 的 产品 已 经 得 到 用 户 部 门 的 充分 肯定 。 例 
如 ,氧化 锌 避雷 器 ，80 年 代 初 全 部 进口 国外 
产品 ,“ 六 五 ”期间 按照 技 贸 结 合 的 方式 ， 原 
机 械 部 组 织 抚顺 电 稀 厂 、 西 安 高 压 电瓷 厂 及 
西安 电瓷 研究 所 三 个 单位 共同 引进 日 立 公 司 
的 氧化 锌 避雷 器 制造 技术 和 设备 ， 经 几 年 消 
化 吸收 , 逐步 实现 国产 化 , 于 70 年 代 初 通过 
了 机 械 、 电力 两 部 的 鉴定 , 开始 大 面积 供 货 。 
截至 1998 年 底 ，500kV 级 产品 已 供 货 近 
1 000 台 “〈 套 ) ,运行 900 台 Œ) 左右 , 最 长 
运行 时 间 已 达 10 年 以 上 。 通过 运行 考验 , 无 
一 台 发 生 因 制造 质量 问题 而 退出 运行 。 同 国 


[次 /《〈 百 台 “。 年 )] 









[四 
( 百 台 年 ) (%) ,年 )] E fa] (hy 次 ) dy 次 ) 

国产 20. 1765 98. 674 2. 528 124. 6 64. 21 
进口 1.7577 98. 154 2. 845 74. 53 1 692. 23 
合计 21. 9342 98. 632 2.553 120.5 209. 57 
国产 0. 9263 98. 987 0. 000 70.17 0. 000 
进口 1. 9944 98. 158 2. 006 62.17 2 309. 19 184. 97 
合计 2. 9207 98. 421 1. 370 64. 71 2 309. 19 164. 84 
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产 500kV 氧化 锌 避雷 器 形成 肥 差 的 是 进口 
氧化 锌 避雷 器 屡屡 发 生 质 量 事故 ， 甚 至 发 生 
严重 的 爆炸 事故 , 还 有 一 些 进 口 的 500kV 氧 
化 锌 避雷 器 运行 监督 中 续 流 增加 导致 无 法 运 
行 ， 改 用 国产 500kV SAE Beat E ah SK. 
500kV 氧化 锌 避雷 器 已 全 部 国产 化 ， 是 国内 
引进 500 千 伏 输 变 电 设备 中 最 成 切 的 ， 质 量 
达到 世界 先进 水 平 ， 深 受用 户 欢迎 ， 是 国内 
唯一 不 采取 国际 招标 的 产品 、 即 使 招标 也 是 
国产 产品 中 标 , 在 国际 招标 中 也 屡屡 中 标 。 目 
前 , 除 110kV 尚 有 少量 碳化 硅 避 和 雷 器 外 ,220 
一 500kV 全 部 使 用 氧化 锌 避雷 器 .。 

(6〉 输 变 电 设 备 行业 已 形成 一 支 具 有 相 
当 规 模 的 制造 力量 。 一 是 由 原 机 械 工 业 部 重 
点 企业 ， 如 沈阳 高 压 开关 厂 、 西 安 高 讨 开 关 
厂 、 平 项 山高 压 开 关 厂 、 天 认 集 团 有 限 责任 
公司 、 沈 阳 变 压 器 有 限 责 任 公 司 、 西 安 变 压 
器 厂 、 保 定 天 威 集团 有 限 公 司 、 上 海 互感 右 
三 、 抚 顺 电瓷 三、 西安 高 压 电 次 厂 、 西 安 电 
次 研究 所 、 西 安 电力 电容 器 三、 桂林 电力 电 
容器 厂 、 沈 阳 电 缆 厂 、 上 海 电 缆 厂 、 上 海 电 
缆 研 究 所 、 许 继 集团 有 限 公 司 、 阿 城 继 电 融 
集团 有 限 公司 等 形成 的 500kV 级 超 高 压 输 
变 电 设备 制造 企业 群 。 这 些 企业 通过 近 二 十 
年 的 技术 改造 和 技术 进步 ， 装 备 了 较 先 进 的 
加 工 设备 和 检测 手段 , 具备 了 生产 500kV 产 
品 的 能 力 和 经 验 , 不 同 程度 地 满足 国内 
500kV 输 变 电 产 品 的 需要 。 有 的 产品 参数 水 
平 、 规 格 品种 、 运 行业 绩 、 生 产能 力 等 还 不 


批 能 生产 110~220kV 级 产品 的 制造 企业 。 
三 是 有 一 大 批 生产 10~35kV 级 量 大 面 广 产 
癌 的 企业 群 ， 这 一 群 企 业 在 近 二 十 年 中 发 展 
迅 独 ,一 方面 是 企业 数量 的 增加 ， 男 一 方面 
是 企业 规模 和 企业 素质 的 发 展 和 提高 。 由 于 
企业 间 的 竞争 和 争 相 扩大 规模 ， 目 前 这 些 企 
业 生 产能 力 的 总 和 已 远 超 过 国内 市 场 容 量 。 
四 是 形成 一 批 精干 且 有 应 变 能 力 的 专业 配套 
件 厂 .这 些 专业 配套 件 厂 的 专业 化 水 平 高 ,在 
激烈 的 市 场 竞争 中 ， 不 断 推 出 精品 配件 ， 推 
动 了 输 变 电 设 备 主 机 产品 的 发 展 。 上 述 四 个 
方面 的 制造 梯队 中 经 过 近 十 几 年 的 经 营 改 
组 ,已 经 改变 了 国有 企业 一 统 天 下 的 局 面 ,日 
前 输 变 电 设 备 行业 由 国有 企业 、 中 外 合资 企 
业 、 民 营 企 业 、 乡 镇 企业 等 多 元 经 济 成 分 构 
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成 .从 事 输 变 电 设 备 制造 的 企业 已 有 数 干 个 。 

(7) 输 变 电 设 备 行业 企业 在 社会 主义 市 
场 经 济 体制 下 ， 面 临 着 激烈 的 竞争 。 竞 争 推 
动 企业 提高 自身 的 素质 ， 以 启 得 更 多 的 市 场 
份额 ,竞争 推动 了 输 变 电 设 备 行业 的 进步 ,有 
以 下 几 方 面 的 表现 ; 

D 竞争 推动 企业 进一步 认识 到 提高 产 
品质 量 的 重要 性 ， 输 变 电 设备 行业 已 有 200 
多 个 企业 通过 了 GB/T19000 的 认证 ， 少 数 
企业 已 通过 了 ISO14000 系列 的 环境 安全 认 
证 。 

2 竞争 推动 企业 进一步 认识 到 发 展 新 
产品 ， 应 用 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 的 重要 
性 ， 大 多 数 生产 企业 ， 特 别 是 原 行业 骨干 重 
点 企业 和 新 兴 的 民营 企业 ， 非 党 重视 新 技术 
和 新 产品 的 开发 ， 每 年 都 有 适应 需要 的 新 产 
品 进入 市 场 。 

D 市 场 的 竞争 推动 了 生产 集中 度 的 提 
Bo 1998 F, BERE E., 沈 、 保 、 西 三 
大 厂 分 别 为 24 000, 16 000、12 000MV +A 
安 左 石 ; 12kV 真空 断路 器 , 在 年 产 一 干 台 以 
上 的 20 个 企业 的 产量 , 占 行 业 总 产量 的 
68%， 其 中 居 前 两 位 的 宝 光 集团 有 限 公 司 各 
陕西 开关 三 分别 生 产 5 000、4 000 台 以 上 , 生 
产 金属 封 奢 开关 设备 ， 年 产量 超过 1 000 各 
的 17 个 企业 的 产量 之 和 ， 占 行业 总 产量 的 
49%， 甚 中居 前 两 位 的 镇 江 电 铝 设 备 广 和 天 
水 长 城 开 关 厂 分 别 生 产 6 000 余 台 和 和 近 
5 000 台 。 生 产 的 规模 化 ， 有 利于 降低 生产 成 
本 ， 提 高 工艺 水 平 。 

D 市 场 竞 争 推动 了 企业 加 强 售 前 售后 
服务 。 为 了 服务 用 户 ， 取 得 用 户 的 信赖 ， 输 
变 电 设 备 行业 的 企业 都 重视 和 加 强 了 售后 服 
务 工作, 如 生产 500kV 电流 互感 屁 的 沈阳 变 
压 嚣 有限 责 任 公 司 互 感 器 厂 和 上 海 互 感 器 
三 ， 都 实行 终身 (在 寿命 期 内 ) 保修 。 柳 州 
500kV 变电站 用 的 500kV 互感 器 , 因 油 的 质 
量 问 题 ， 制 造 厂 无 条 件 更 换 了 早已 过 质保 期 
的 产品 。 

六 一 方面 ， 近 年 来 输 变 电 设备 行业 也 出 
现 了 一 些 无 序 竞争 的 现象 ， 产 品 销售 价格 一 
降 再 降 ， 大 多 数 企业 的 生产 已 维持 微利 或 无 
利 ， 其 至 在 亏损 情况 下 经 营 ， 对 企业 的 进 一 
步 发 展 和 加 大 新 技术 投入 产生 了 人 负面 影响 。 

国家 为 推动 国内 消费 市 场 的 发 展 ，1998 





年 开始 将 城市 电网 和 农村 电网 的 建设 与 改造 
工程 列 入 国家 基础 建设 ， 大 致 用 二 年 或 较 多 
一 些 的 时 间 , 集中 投入 近 2 600 亿 元 的 资金 ， 
对 280 个 城市 电网 和 2 400 个 农村 电网 进行 
改造 与 建设 。 经 过 这 次 改造 后 ， 这 些 电网 要 
提高 供电 能 力 ， 消 除 卡 脖子 的 瓶颈 现象 ， 尤 
其 要 解决 中 、 低 电网 输 供电 能 力 不 足 的 问题 ， 
以 适应 用 电 需 求 年 均 增长 15%~20% 的 目 
标 。 改 造 后 城市 中 心地 区 供电 的 可 靠 性 要 达 
到 99. 9% ， 大 城市 中 心 区 供电 可 靠 性 达到 
99.99%, 线 损 率 下 降 10%, 达到 全 国 7.8% 
以 下 的 水 平 ， 全 国电 能 质量 合格 率 呈 明显 提 
高 ， 同 时 提高 配 电 网 自动 化 水 平和 城市 用 电 
管理 水 平 。 城 市 电网 和 农村 电网 改造 的 重点 
是 110kV 及 以 下 直到 入 户 电 压 220V 。 这 些 
工程 所 需 的 输 变 电 设 备 完全 可 以 国内 制造 供 
应 。 现 在 各 级 电力 公司 正在 按照 有 关 规 定 组 
织 扫 投标， 选用 国产 设备 。 输 变 电 设备 行业 
正在 为 城乡 电网 建设 与 改造 工程 做 出 自己 的 
贡献 。 
现在 分 别 将 各 类 主要 产品 的 发 展 概况 简 
述 如 下 。 


一 、 高 压 开关 


(一 ) 发 展 概况 

高 压 开关 制造 业 目 前 已 拥有 近 干 个 企业 
(开关 柜 定 点 厂 700 余 个 , RA PaaS. re 
ae. MERRET ), 产值 近 百 亿 元 , 是 
一 利 的 制造 业 。 其 中 近 2/3 的 产值 集中 于 前 
50 个 大 中 型 企业 。 

50 年 代 初 到 70 年 代 末 的 计划 经 济 时 
期 ， 建 立 了 西安 高 压 电 兹 研究 所 和 数 十 个 生 
产 开关 的 国有 大 中 型 企业 。 其 中 五 大 开关 厂 ， 
即 华 通 开关 厂 (简称 华 通 )、 沈阳 高 压 开 关 有 
RAR (简称 沈 高 )、 北 京 开 关 厂 “简称 北 
开 )、 西 安 高 压 开 关 厂 《简称 西 开 )、 平 项 山 
天 雇 集 团 有 限 责 任 公 司 (简称 平 开 ), 从 产品 
的 品种 范围 和 生产 规模 、 生 产 设备 和 试验 条 
件 、 技 术 力 量 和 开发 能 力 、 营 销 纪录 和 无 形 
资产 等 综合 实力 一 直 是 开关 制造 业 的 中 坚 力 
E. 

西 开 、 沈 高 具备 生产 500kVGIS 能 力 ; 北 
F. 华 通 生产 从 中 压 到 220kV 高 压 开关 设备 
《包括 GIS) 的 能 力 , 并 在 中 压 方面 有 一 定 优 
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方面 处 于 前 列 .在 中 压 断 路 项 和 开关 领 域 , 一 
批 中 型 企业 在 产品 品种 发 展 、 生 产 设备 技术 
改造 、 质 量 管理 方面 发 展 较 快 ， 具 有 目 己 的 
特色 ， 如 天 水 长 城 开关 厂 、 福 州 第 一 开关 三 


改革 开放 以 来 ， 在 同市 场 经 济 转变 和 产 
品 结构 调整 的 过 程 中 ,“ 三 资 ” 企 业 、 乡 镇 企 
业 、 民 营 企 业 进 入 开关 制造 业 。 一 批 军工 企 
业 ， 如 原生 产 真空 器 件 的 国有 企业 转 入 真空 
KAN A Ot ll, FHA AAR MS EE 
生产 厂 ， 并 进而 生产 真空 开关 和 开关 柜 ， 像 
陕西 宝 光 电工 总 厂 、 成 都 旭光 电子 股份 有 限 
公司 、 宇 光电 工厂 、 七 七 七 总 厂 等 。 

乡镇 企业 和 新 兴 民 营 企 业 由 于 其 产权 关 
系 比较 清晰 ， 管 理 机 制 灵 活 ， 适 应 市 场 经 济 
发 展 的 要 求 。 尽 管 这 些 企业 起 步 较 晚 ， 但 能 
认真 研究 和 分 析 市 场 ， 选 择 适 销 的 产品 ， 商 
品 化 速度 快 ， 营 销 措施 得 力 ， 有 一 批 企业 在 
较 短 时 间 内 迅速 上 升 到 制造 业 前 列 ， 如 镇 江 
电器 设备 厂 、 宁 波 天 安 集 团 等 。 

ABB, SIEMENS, Alsthom 等 世界 大 公 
司 纷 纷 进 入 中 国 开关 制造 业 ， 兴 办 控股 合资 
企业 。 这 些 企业 在 产品 技术 水 平 、 质量 管理 、 
上 品牌 、 营 销 等 方面 有 优势 。 西 安 高 压 电 句 研 
究 所 (简称 西高 所 〉 是 中 国 高 压 电 蒂 专 业 研 
究 单位 , 主要 从 事 高 压 电器 产品 开发 、 设计 、 
试制 、 试 验 检测 与 实验 技术 研究 和 行业 技术 
服务 工作 , 是 国家 高 电压 、 强 电流 、 大 容量 、 
交 直 流 试验 基地 ， 建 立 了 国家 高 压 电 砷 质量 
监督 检验 中 心 和 国家 进出 口 商 品 检验 局 高 压 
电器 认可 实验 室 。 

(二 ) 产品 发 展 、 

高 压 开关 产品 的 发 展 经历 了 仿制 、 自 行 
设计 、 自 行 制 造 与 引进 技术 相辅相成 的 各 个 
阶段 。 

50 年 代 前 期 ， 曾 仿制 〈 引 进 ) 美国 西屋 
公司 105kV 级 下 一 5、F 一 10 及 66kV 级 
DW1—60G 多 油 断 路 莫 。 

50 年 代 中 后 期 全 面 仿制 苏联 产品 , 包括 
SN1、2、3、4、10kV 少 油 断 路 器 :110 一 
220kVDW2, 3 多 油 靳 路 器 ; 10~154kVGW1 
隔离 开关 及 110kV 级 KW1 空气 断路 器 ， 以 
及 燃 断 器 、 负 荷 开 关 等 产品 。 

1960 ~ 1980 年 高 压 开关 由 仿制 向 目 行 
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设计 过 渡 。 

1. 在 高 压 产 品 方面 为 了 取代 110~ 
220kV 多 油 断 路 器 ， 西 开 、 西 高 所 等 单位 研 
Hil T SW6 系列 少 油 断 路 器 ， 沈 高 研制 了 
SW2 系列 (20 一 40kKA) 少 油 断 路 器 ; 华 通 研 
制 了 配 弹 繁 操 作 机 构 的 SW4 AF ih Br ee 
器 ; 平 高 研制 了 断口 电压 为 110kV 的 SW7 
系列 产品 。 从 70 年 代 开 始 , 国产 少 油 断路 屁 
成 为 高 压 (66~220kV) 的 主导 产品 , 西 开 的 
SW6 产品 获得 国家 质量 银 质 奖 。 

2. 为 了 满足 超 高 压 输 电 的 要 求 ，60 年 
代 就 瞄准 第 一 条 330kV 刘 关 线 ( 刘 家 峡 至 关 
中 ) 为 目标 西 开 、 沈 高 分 别 研制 了 
330k VKW4, KW5 系列 空气 断路 絮 。1980 年 
完成 两 种 型 号 500kV 空气 断路 器 ， 于 1983 
年 在 锦 辽 线 (锦州 至 辽阳 ) 投入 运行 ， 获 国 
家 重大 技术 装备 优秀 项 目 奖 。 

3. 10~35kV 户 内 中 压 断 路 带 是 当时 量 
大 面 广 的 主要 开关 产品 ， 为 取代 仿 苏 10 一 
35kV 少 油 断 路 器 ，1970 年 全 国联 合 设 计 研 
制 成 功 SN10 一 10 少 油 断 路 堪 ， 并 发 展 成 从 
20kA 到 40kA ,630 一 3 000A 的 系列 产品 , 获 
国家 科技 进步 三 等 奖 ， 还 发 展 SN10 一 35 
少 油 断 路 器 ， 为 发 展 户 内 成 套 开 关 设 备 创 造 
了 条 件 。 

4. SF, 和 真空 开关 的 研究 , 60 FARA 
高 所 根据 世界 开关 发 展 的 动向 和 国内 需求 ， 
开展 了 真空 和 SF 开关 设备 的 研制 工作 。 

(1) 从 1969 年 开始 ， 先 后 研制 了 ZN1、 
ZN3 等 真空 断路 器 ， 实 现 了 产品 化 ， 获 全 国 
科学 大 会 奖 。 

(2) 从 60 年 代 末 开始 , 研制 110kV 全 封 
闭 组 合 电器 (GIS), 1971 年 完成 试制 ,在 湖 
北 丹 江口 电站 投入 运行 , 获 全 国 科学 大 会 奖 ， 

此 后 ,又 继续 研制 了 220kV 级 GIS, 设 
计 了 220kV 单 断口 断路 器 , 成 为 当时 世界 上 
探索 断口 电压 达 220kV 的 少数 企业 之 一 c 
时 流行 的 断口 电压 为 110kV) ，1980 年 研制 
完成 ， 在 南昌 斗门 变电站 投入 运行 ， 此 后 又 
在 万 安 、 雅 安 水 电站 投入 运行 。 

比 外 各 制造 三 还 研制 了 LW1、LW2 型 
SF, 高 压 断路 器 等 和 10kV 真空 断路 器 ZN4 
等 。 

1980 年 以 后 , 改革 开放 的 形势 给 开关 技 
术 的 发 展 带 来 了 生机 ， 引 进 技 术 与 自行 设计 
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的 结合 ， 促 进 了 消化 吸收 引进 技术 和 国产 化 
的 进程 ， 也 提高 了 开发 产品 的 水 平 。 在 产品 
品种 方面 有 了 很 大 发 展 ， 如 自动 重合 器 、 分 
段 器 、 人 负荷 开 关 、 限 流 熔 源 器 、F 一 C 回路 、 
负荷 开关 熔断 器 组 合 电 器 等 、 使 开关 制造 业 
从 以 断路 器 为 主 、 产 品 比较 单一 的 局 面 过 滤 
到 门类 比较 齐全 ， 品 种 规格 繁多 的 完整 的 产 
MER. 

1. SF; 高 压 开 关 设 备 。1978 年 , 平 开 引 
进 法 国 MG 公司 的 63 一 500kV 瓷 柱 式 和 全 
封闭 电器 (GIS)， 经 过 消化 吸收 ,国产 化 六 
柱 式 断 路 器 于 1987 年 通过 两 部 鉴定 。 该 三 在 
MG 技术 国产 化 的 基础 上 ， 自 主 开 发 了 单 断 
口 252kV、 双 断口 500kV HERK, E 
th [AZ 

80 年 代 中 期 ， 西 开 、 沈 高 以 合作 生产 或 
引进 技术 方式 ， 分别 引进 日 本 三 萎 和 日 立 
SF.GCB, GCBT 及 GIS 技术 , 经 过 消化 、 吸 
收 和 国产 化 ， 已 完成 国产 220~500kV RETI 
汀 路 器 ; 110 一 220kV RAWE AS (S00kV 
TE ERR S 44), 63-~500kVGIS, Hh 63 一 


分 相 式 结构 ， 母 线 为 三 相 共 逢 ，。 

西 开 又 继续 合作 , 完成 了 110kV 日 能 式 
高 于 断路 器 31. 5kA 雏 式 断路 器 ， 达 国际 先 
进 水 YW. ` 

华 通 引进 ABB 公司 ELFSLI 型 次 柱 式 ， 
经 消化 豚 收 国产 化 ， 研 制 成 功 LW17 系列 
110 一 220kV 、3 150~4 OOOkASF, 断路 器 .又 
自主 研制 成 功 自 能 式 110kV、31. 5kASF, Bf 

2. 中 压 断 路 器 。 西高 所 吸取 了 国外 真空 
斯 路 器 的 产品 技术 ， 研 制 了 目 主 品牌 的 
10kVZN28 系列 真空 断路 加 ,成 为 主导 产品 。 
北京 开关 厂 及 四 四 堆 一 厂 、 西 高 所 、 桂 林 电 
器 科学 研究 所 等 单位 于 1983 年 联合 引进 西 
门 子 公司 3AF 真空 开关 制造 技术 , 国产 化 后 
形成 了 ZN12 系列 ， 森 源 公 司 推出 了 ZN63A 
等 ; 35kV 级 则 出 现 了 真空 断路 大 与 SF。 Wr 
路 器 相辅相成 的 局 面 ， 西 高 所 自行 设计 了 
ZN23 --40. 5 纯 空 气 绝缘 户 内 真空 断路 吾 ， 
目前 正在 研制 复合 绝缘 的 手 车 式 40. 5kV 真 
空 断 路 器 .西高 所 的 LN2 系列 及 华 通 开关 厂 
引进 ABB, HB 技术 并 已 国产 化 的 SF, 断路 


器 ; 户外 方面 ，10 一 35kV HE SF, 断路 
器 , 如 LW3、LW8 等 均 为 主导 产品 ; 真空 断 
路 器 也 正 向 户外 发 展 新 产品 。 以 上 产品 可 满 
足 不 同 层次 的 要 求 。 

3. 开关 柜 。80 年 代 推 出 的 主要 是 焊 装 式 
开关 柜 ， 如 10kV 级 KYNI 铠 装 型 手 车 柜 、 
JYN2(6) 间 陋 式 手 车 柜 .XGN2 箱 式 固定 柜 ， 
35kV 级 JYN1 间隔 式 手 车 柜 等 。 

90 年 代 中 后 期 , 由 于 真空 开关 的 大 力 推 
广 ， 数 控 冲 、 剪 、 弯 三 大 件 的 普 记 采用， 组 
装 式 中 置 柜 纷 纷 推出 ，KYN27、KYN28A、 
KYN18 等 成 为 当前 较 高 制造 水 平 的 主流 产 
HH o 

(三 ) 关键 制造 工艺 

50~70 年 代 以 少 油 、 空 气 断 路 器 ， 焊 装 
式 开 关 柜 为 主导 产品 。80 年 代 以 来 ， 开 始 转 
问 以 SF、 真空 开关 设备 和 组 装 式 开关 柜 为 
主导 产品 的 制造 技术 ， 迄 今 已 建成 了 较 完 善 
的 装备 条 件 和 工艺 技术 。 

1，SFe 开关 设备 金属 党 体 的 制造 工艺 
和 装备 有 数控 切割 挫 制 . 翻 边 工艺 、 自 动 或 半 
自动 保护 焊 、 氧 弧 焊 、X 光 探 伤 、 数控 机 床 或 
加 工 中 心 进行 机 械 加 工 及 相关 的 SF 检 漏 技 
术 。 

2， 开 关 柜 壳 体 制造 工艺 和 装备 比较 普 
遍 采 用 数控 冲 、 剪 、 弯 三 大 件 ， 部 分 工厂 建 
芯 了 包括 立体 仓库 在 内 的 柔性 制造 系统 。 

”3. 表面 涂 装 工艺 和 设备 如 镀 厚 银 、 局 部 
槽 镀 、 刷 镀 技 术 更 趋 完善 ， 数 榨 、 程 控 技 术 
已 用 于 电镀 生产 线 , 目 动 化 水 平 大 大 提高 , 镀 
层 质量 明显 改善 ， 各 类 表面 涂 闭 生产 线 已 很 

4. 环 氧 绝缘 件 制造 工艺 和 装备 , 如 真空 
搅拌 、 浇 注 、 薄 膜 脱 气 、 电 子 计 量 秤 、 油 加 
热 、 自 动 控制 系统 等 先进 技术 ;进口 和 国产 
的 环 氧 树脂 注射 机 推广 使 用 ， 国 产 (岳阳 
广 ) 电工 用 浇注 和 注射 环 氧 树 脂 设 备 已 通过 
部 级 鉴定 ， 推 癌 市 场 。 

5. 真空 灭绝 室 制 造 和 装备 , 如 瓷 这 制造 
及 金属 化 或 玻 壳 、 可 伐 制造 及 焊接 、 零 件 的 
清洗 和 焊接 、 灭 弧 室 的 封 排 技术 以 及 相关 的 
真空 检测 技术 、 触 头 材料 及 波纹 管 的 制造 技 
术 ， 目 前 部 分 工厂 引进 了 一 次 封 排 设备 。 

6. 机 械 加 工 和 装配 , 为 适应 SF。 真空 开 


关 较 高 精度 的 要 求 ， 大 厂 及 一 些 中 压 开 关 厂 
都 相继 采用 加 工 中 心 和 全 功能 数控 机 床 、 焊 
接 机 械 手 ， 经 济 性 的 数控 机 床 已 较 普遍 ;， 装 
配 作 业 中 装配 架 、 电 〈 气 ) 动工 具 、 测 力 扳 
手 已 普遍 推广 ， SF。 开关 设备 的 装配 厂房 达 
到 10~100 万 级 的 净化 要 求 ， 装 配 质 量 明 显 
提高 。 

(四 ) 试验 室 建设 

西高 所 建立 的 “国家 高 压 电 器 质量 监督 
检测 试验 中 心 ”, 通过 一 、 二 期 工程 及 正在 实 
施 的 三 期 工程 完成 后 ， 共 四 台 冲 击发 电机 和 
大 小 振荡 回路 ， 可 进行 12kV, 140kA, 
40. 5kV, 1.5~40kA 的 三 相 试 验 ， 具 有 
500kV50kA1/2 极 的 合成 试验 能 力 ， 进 一 步 
改造 ， 可 提高 到 具有 500kV63kA 整 极 的 试 
验 能 力 。 沈 高 麻石 台大 容量 网 络 试验 站 的 试 
验 能 力 达 到 三 相 直 接 试验 ， 为 800MV“，A， 
以 网 络 为 电流 源 的 合成 试验 ， 可 对 550kV1/ 
2 RRA 50kA 的 开 断 能 力 。 还 有 一 批 工厂 
分 别 具 有 试验 110~220kV 产品 的 高 压 试验 
室 和 温 升 试验 设备 。 


二 、 变 E A 


(一 ) 发 展 概况 

变压器 类 专业 ， 包 括 电力 变 压 医 、 特 种 
变压器 、 互 感 器 、 调 压 器 和 电抗 器 五 大 类 , 它 
是 输电 、 变 电 、 配 电 设 备 中 的 主要 设备 之 一 。 

随 着 电力 工业 的 迅速 发 展 ， 变 压 器 制造 
业 也 取得 了 长 足 的 进步 。 具 有 一 定 规 模 的 企 
业已 近 900 多 个 , 可 制造 变压器 、 互 感 锅 、 调 
压 器 、 电 抗 器 及 其 配套 组 件 等 各 种 产品 ， 成 
为 产量 约 1. 4X10 纺 V。A、 产 值 近 80 亿 元 
的 盈利 制造 业 。“ 七 五 > 以 来 , 在 改革 开放 形 
热 下 ,变压器 制造 业 出 现 了 秆 勃发 展 的 局 面 ， 
新 的 生产 厂 不 断 涌现 ,生产 规模 不 断 扩大 , 变 
压 器 制造 业 加 大 了 产品 结构 的 调整 力度 ， 增 
大 了 科技 开发 投入 〈“ 七 五 ”技术 改造 总 投 
资 为 6. 8 ALI), IRR., AIR HHR 
地 开发 新 产品 ， 特 别 是 把 立足 点 放 到 加 大 产 
品 的 科技 含量 和 附加 值 上 ， 以 便 在 较 短 的 时 
间 内 缩小 与 国际 同类 产品 的 差距 ， 赶 超 世界 
先进 水 平 。 

为 了 提高 变压器 制造 业 整 体 水 平 ， 先 后 
从 国外 引进 了 500kV 变压器 制造 技术 , 10 一 
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35kV, 30~6 000kV + A 安 系 列 环 氧 树脂 浇 
注 中 小 型 变压器 和 油 浸 式 系列 中 小 型 变 压 厚 
全 套 软 件 ，500kV 单 相 并 联 电抗 器 ，500kV 
电流 电压 互感 器 ，220kV 级 有 载 分 接 开 关 ， 
柱 式 自动 调 压 器 等 制造 技术 。 通 过 引进 瓜 术 
的 消化 吸收 ， 提 高 了 变 压 怖 类 产品 的 技术 水 
平和 产品 质量 。 

变压器 产品 在 基本 满足 国内 市 场 需求 的 
同时 , 并 且 有 出 口 , 1997 年 出 口 7 740MV ， 
A， 创 汇 5 205 万 美元 。 

(=) 产品 发 展 

1. 变压器 。50 年 代 初 期 , 变压器 产品 设 
计 制 造 主 要 沿用 1949 年 以 前 仿制 国外 的 产 
品 ， 以 后 虽然 结合 国情 进行 一 些 改 型 ， 但 从 
总 体 上 没有 摆脱 原 苏联 的 结构 模式 。1960 年 
Wis, EAL MANTER CAPRE 
变 ) 等 骨干 厂 开 始 重视 科研 , 经 过 几 年 努力 ， 
研究 出 纠结 式 线圈 和 薄 纸 简 小 油 道 主 绝缘 纺 
构 。1960 年 ， 上 海 电 机 厂 首 先 采 用 纠结 式 连 
续 式 线圈 ， 代 蔡 了 部 分 仿 苏 的 静电 电容 补偿 
结构 ， 提 高 了 耐 备 电 冲击 性 能 ， 也 缩小 了 关 
键 尺寸 。1966 年 ， 沈 变 为 新 安江 水 电站 设计 
的 90MV。A、220kV 变压器 , 集中 采用 了 科 
研 成 果 ， 这 是 一 台 上 自行 设计 的 典型 产品 。 以 
后 ， 为 刘 家 峡 电站 和 葛洲坝 电站 目 行 设 计 制 
造 的 高 压 大 型 变 压 堪 ， 完 全 改变 传统 的 仿 苏 
结构 ， 明 显 地 缩小 了 主 绝缘 尺寸 ， 提 高 了 技 
术 经 济 指标 。1974 年 西安 变压器 厂 〈 简 称 西 
AR) 人 研究 成 功 换 位 导线 设备 ， 制 出 第 三 代 换 
位 头 ， 为 变 压 厂 电压 和 容量 等 级 的 升级 创 霹 
了 条 件 。70 年 代 末 到 80 年 代 , 沈 变 、 西 变 先 
后 制 成 了 250MY。A、500kV 有 载 调 压 电 力 
变压器 和 300MV，。，A、500kV 三 相 双 绕组 卷 
升 压 变压器 ， 为 葛洲坝 电站 做 出 了 贡献 。 变 
压 器 制造 业 承 担 了 “七 五 ”国家 重点 科技 攻 
关 项 目 一 一 超 高 压 交 直流 输 变 电 成 套 设备 专 
项 和 交流 500kV 变压器 、 互 感 絮 、 并 联 电 搞 
器 子 项 攻关 任务 ,主要 开展 以 500kY 产品 质 
量 完善 化 ， 以 提高 运行 可 靠 性 为 中 心 ， 以 提 
高 产品 的 技术 经 济 指标 为 目的 的 科技 攻关 。 
有 关 变 压 器 产品 的 21 个 专题 , 通过 结构 、 工 
艺 、 原 材料 、 测 试 技 术 等 多 领域 、 多 方位 的 
攻关 ， 达 到 了 500kYV 变 压 需 产品 降低 损耗 
15%， 降 低 总 重量 15% 的 预期 目标 ， 

列 入 “七 五 ”重点 科技 攻关 项 目的 还 有 
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变压器 类 产品 CAD 软件 开发 ， 共 开发 出 电 
场 、 磁 场 、 波 过 程 、 温 度 场 、 噪 声 、 油 箱 强 
度 优化 设计 及 绘图 系统 10 个 软件 包 。 全 行业 
还 组 织 了 变 压 和 大 工 艺 攻关 , 共 完 成 了 14 HE 
压 天 关键 工艺 专用 设备 的 科技 攻关 项 目 ， 进 
- - 步 促进 了 全 行业 工艺 水 平 的 提高 。 保 定 变 
压 器 厂 于 1989 年 初试 制 成 功 SFP7 一 
400000/220 变压器 , 将 我 国电 力 恋 压 器 单 台 
最 大 容量 从 360MV © A 提高 到 400MV > 
A, 199946, (EBA GPR 2 al ATH 
人 研制 GOOMW 机 组 配套 用 的 720MV « A, 


单 台 容 量 最 大 ， 电 压 等 级 最 高 的 三 相 电 力 变 
hd. AGRA LIRA PKA SYS ett 
葛 定 了 良好 的 基础 。 

CH) AUR aa Ae. PH, BHT 
式 发 展 。 近 年 来 开发 了 很 多 新 型 中 小 型 变 压 
器 , 有 S9、 非 唱 合 金 铁 心 、 卷 绕 心 单项 保护 、 
SF. 气体 绝缘 等 产品 。 

为 了 加 强 对 全 行业 产品 的 监督 和 检测 ， 
从 1986 年 开始 筹建 国家 变 压 硕 质量 监督 检 
验 测试 中 心 。 为 了 提高 变 压 右 产品 的 试验 能 
Fy, 1986 年 经 国家 计 委 批准 建立 沈阳 变 压 句 
研究 所 席 石 台 强 电流 试验 站 。 了 该 站 设计 规模 
为 220kV 电网 (三 相 短 路 容量 为 1 000MVYV ， 
A) 和 两 台 6 500MV -° A 短路 发 电机 并 联运 
行 ， 可 试验 最 大 容量 单 相 500kV、250MV ， 
A b> =F 500kV, 360MV > A 电力 变 压 问 ， 

2. ARES. 1956 年 和 1958 年 分 别 试制 
成 功 仿 苏 220kV 级 电压 、 电 流 互 感 器 ， 从 此 
国内 可 以 生产 0.5 ~220kV 各 种 规格 的 互感 
Ayo 1958 年 后 ， 开 始 目 行 设计 ， 沈 变 、 华 通 
试制 成 功 10kV SUAS ETE Aa itt Ae ae 
代 了 仿 苏 产品 :同时 ， 对 油纸 绝缘 互感 器 进 
行 改 型 , 形成 35~220kV 互感 器 系列 。60 年 
代 后 ， 互 感 喜 行业 先后 进行 了 三 次 全 国 统一 
Wit. 完成 10kV 浇注 绝缘 铜 线 与 铝 线 电 压 、 
电流 互感 邦和 0. 5kV 电流 电压 互感 器 , 产品 





性 能 提高 ， 更 他 合 国情 。70 ERE, RRA 


的 品种 和 水 平 有 更 快 发 展 ， 沈 变 先后 试制 成 
功 330kV 和 500kV 油纸 绝缘 互感 器 ， 西 安 
电力 电容 妖 厂 也 试制 成 功 500kV 电容 式 电 
EARI 

为 适应 城市 供电 系统 的 需要 ， 开 始 发 展 
六 氢化 硫 组 合 电 器 ,为 组 合 电器 配套 需要 , 西 


安 高 压 开 关 厂 于 1973 年 生产 出 110kV rA 
化 硫 电流 互感 屡 , 上 海 互感 器 厂 于 1979 年 试 
制 成 功 110kV 六 氟 化 硫 电压 互感 器 , 以 后 又 
生产 出 220kV 的 六 气 化 硫 电 流 、 电 压 互感 
器 。 

1979 年 , 沈 变 从 法 国 阿 尔 斯 通 公 司 引 进 
了 500kV 六 氟 化 硫 互感 器 技术 .上海 、 天 津 、 
沈阳 、 江 西 互感 器 厂 等 先后 引进 了 浇注 绝缘 
互感 器 技术 ， 北 京 互 感 咒 厂 引 进 了 西门 子 油 
浸 互 感 器 制造 技术 。1990 年 ， 沈 变 按 引进 技 
术 制 造 的 500kV 电流 互感 器 批量 生产 , 供电 
网 使 用 ,并 将 该 技术 移植 到 220kV 等 级 , É 
成 一 种 高 电压 大 电流 具有 补偿 暂 态 误差 性 能 
的 互感 器 系列 ,满足 了 国内 重点 工程 需要 , 获 
得 很 好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 此 外 ， 各 互 
感 器 厂 通 过 消化 吸收 国外 先进 技术 ， 互 感 器 
产品 的 技术 水 平 有 了 很 大 提高 ， 开 发 出 许多 
新 产品 , 其 中 有 35, 63, 110, 220kV 倒立 式 
电流 互感 句 ， 高 精度 测量 用 绕组 和 保护 用 绕 
组 分 开 的 串 级 式 电 压 互 感 器 ， 单 级 式 (油箱 
式 ) 电压 互感 器 〈 以 上 为 沈 变 研制 生产 );， 电 
气 化 铁道 专用 互感 器 〈 苏 州 互感 器 、 沈 阳 第 


， 二 互感 需 厂 等 ); 抗 铁 磁 谐 振 电压 互感 部 ( 江 


西 变 电 设备 总 厂 ); 110、245、500kV SF, 组 
合 电 器 用 电压 互感 衣 ， 全 工 况 环 氧 浇注 电流 
电压 互感 器 CPR Ae) 独立 式 110、 
220kV SF, 气体 绝缘 电压 互感 左 〈 西 安 高 压 
开关 厂 ， 上 海 互 感 器 厂 ); JDX 一 110 电压 互 
感 器 、LCWB6 一 110 电流 互感 器 〈 全 国 统一 
设计 ); 直流 电压 互感 器 (西安 变 压 带 厂 ); 加 
强 型 电流 互感 器 “〈 四 川 电器 股份 有 限 公 司 ) 
等 。 现 在 我 国 已 能 生产 0. 5~500kV 电压 等 
级 的 各 种 规格 电流 、 电 压 互 感 器 ， 最 大 电流 
IK 30kA, 并 形成 比较 完整 的 系列 , 特殊 用 途 
的 零 序 互感 器 、 矿 用 互感 器 和 中 频 互 感 器 等 
产量 亦 有 增加 。 但 互感 器 技术 水 平 与 国外 领 
先 水 平 相 比 还 有 差距 ,今后 需 加 强 基础 研究 ， 
从 而 不 断 推动 互感 器 技术 进步 及 生产 发 展 。 

3. 调 压 器 。 近 几 年 调 压 器 产品 的 技术 水 
平 也 有 了 很 大 提高 。 沈 阳 变 压 需 研究 所 和 原 
中 国 输 变 电 设备 行业 协会 变压器 分 会 ， 从 
1990 年 起 组 织 了 TDGC2J、TSGC2J 型 接触 
调 压 器 的 统一 设计 ， 并 已 在 各 调 压 屁 厂 全 面 
推广 。 由 于 该 产品 为 节能 经 济 型 产品 ， 受 到 
用 户 欢 迎 。 


在 引进 国外 柱 式 接触 调 压 器 技术 的 同 
时 ， 变 压 居 分 会 和 沈阳 变压器 研究 所 组 织 各 
调 压 恬 厂 也 进行 了 柱 式 接 触 调 不 需 的 统一 设 
计 。 上 海 电 压 调整 融 厂 引进 日 本 三 社 电机 制 
作 所 的 晶闸管 交流 电力 控制 絮 专 有 技术 和 关 
键 设 备 ， 经 消化 吸收 还 开发 出 低 耗 、 贡 能 的 
JA400 亚 型 感应 调 压 器 等 新 产品 。 

4. 电抗 器 。 电抗 右 生 产 技术 也 有 了 新 发 
R. PRE asl PA SERRA A h gie 
新 型 超 高 压 并 联 电抗 器 ， 并 开发 出 直流 输电 
用 平 波 电抗 需 、 滤 波 电 抗 荐 和 10、35KV FA 
空心 串联 电抗 磺 等 。 

5. 变 压 絮 组 配件 。 随 着 变压器 制造 业 发 
展 ， 其 组 配件 的 品种 和 技术 水 平 也 有 了 很 大 
的 提高 ， 基 本 上 能 满足 变压器 生产 需要 。 金 
REIR EJER, KIRKE Ra 
TEAS A FETCH LAR aR. FS | 
进 技术 生产 的 有 载 分 接 开 关 、 温 度 控 制 器 等 
FEPER A aN. BEI ISA, 
之 ， 随 着 电力 工业 的 发 展 ， 部 分 产品 已 达到 
国际 先进 水 平 ， 为 我 国 变压器 类 产品 出 口 创 
造 了 有 利 条 件 。 

(=) 主要 差距 

L 大 型 变压器 产品 质量 和 技术 水 平 与 
国外 先进 国家 相 比 ， 还 存在 差距 ， 这 里 既 有 
产品 本 身 技术 水 平 问题 ， 也 有 原材料 、 工 艺 
装备 和 测试 设备 、 管 理 等 问题 ， 都 需要 提高 
和 技术 改造 。 

2. 产品 性 能 参数 、 加 工 质量 及 运行 可 靠 
性 与 国外 同类 产品 相 比 差距 较 大 。 

3, 产品 品种 有 的 还 不 能 完全 满足 国内 
的 需要 ， 如 直流 输电 和 铁道 电气 化 用 产品 。 

4. 产品 开发 投入 不 足 , 科研 发 展 及 测试 
基地 的 手段 薄弱 。 

5. 产品 开发 、 生 产 、 检 验 、 管 理 等 过 程 
采用 计算 机 辅助 运作 不 够 ， 影 响 新 产品 开发 
周期 及 有 关 投 产 进程 。 

(四 ) 发 展 目标 

1. 扩大 500kV 级 电力 变压器 的 生产 能 
力 。 从 目前 年 生产 能 力 7 800MV“。A 提高 到 
2000 年 年 产 20 000MV，A; 220kV 级 电力 
变压器 达到 年 产 40 000MV， A 的 生产 能 
He Bl “WH” 末期 ， 电 力 变 压 器 生产 品种 
基本 上 满足 我 国 国民 经 济 各 部 门 的 需要 ， 对 


220kV 及 以 下 电力 变压器 进行 更 新 换代 ， 大 
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力 推广 节能 、 节 材 新 产品 ， 淘 汰 老 产 品 。 

2. 根据 我 国 发 展 远 距离 直流 输电 规划 ， 
应 结合 工程 开发 出 超 高 压 直流 输电 用 换 流 变 
压 器 ， 填 补 国内 空白 。 

3. 扩大 高 压 互 感 器 的 配套 能 力 ， 如 SF, 
电流 互感 器 、 电 容 式 电压 互感 器 、 直 流 输电 
用 超 高 压 互 感 器 、 倒 立 式 互感 器 、 组 合式 互 
感 器 等 ， 加 速 开发 城 网 改 千 用、 铁道 电气 化 
用 变压器 、 互 感 器 等 产品 。 

t WER. KEREM, OPI URI 


电抗 器 ， 可 调 电抗 器 ， 空 心 干 式 电 抗 器 系列 
产品 ; 开发 壳 式 变压器 、 核电 站 用 变 压 怖 、 
220kV 直 降 式 整 流 变压器 。 


5. HAS RHA Res. GREP AEE 
器 、 调 容 变压器 “全 工 况 ”型 组 合式 变电站 ; 
系列 生产 气体 绝缘 变压器 ;批量 生产 非 量 合 
金 变压器 ; 广泛 推广 簿 式 线圈 变 压 喜 、 节能 
节 材 型 调 压 器 和 变 压 需 。 

6. 开发 研制 出 一 批 高 可 靠 性 、 高 性 能 的 
新 型 组 件 ， 不 断 降 低 整 机 的 损耗 、 噪 声 水 十 
和 提高 运行 可 靠 性 。 
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高 压 电瓷 、 避 雷 器 是 输 变 电 设备 制造 业 
.的 重要 组 成 部 分 。 其 中 ， 高 压 电 次 主要 用 于 
高 压 输电 线路 和 各 种 电 硕 设备 中 ,起 绝缘 、 机 
械 联结 和 支撑 作用 ， 分 为 线路 绝缘 子 和 高 压 
电站 电器 电 咨 两 类 。 避 雷 器 是 输 变 电 系 统 中 
的 主要 过 电压 保护 设备 ， 对 输 变 电 系 统 的 绝 
缘 水 平和 安全 起 决定 性 作用 。 

近 二 十 年 来 ， 电 瓷 、 各 雷 器 生产 得 到 过 
速 发 展 。 肯 前， 全 国生 产 绝缘 子 、 避 雷 器 产 
品 的 企业 达 300 个 (其 中 西安 高 压 电瓷 厂 , 抚 
MEE., WHEA (RAD ARREA, 
FRIES. ORIN. LITT 
三 等 为 骨干 企业 )。“ 六 五 ”期 间 ， 实 现 了 
330kV 及 以 下 输 变 电工 程 用 电瓷 、 避 雷 器 产 
品 全 部 国产 化 。500kV 超 高 压 交 流 绝缘 子 和 和 
避雷 器 纳入 国家 “七 五 ”重点 攻关 项 目 ， 取 
得 了 一 批 科研 成 果 并 能 批量 生产 部 分 
500kV 产品 。“ 八 五 ”期 间 经 过 进一步 改造 、 
完善 , 其 质量 、 技 术 水 平 上 了 一 个 新 台阶 , 避 
雷 器 产品 已 达到 国际 先进 水 平 ， 大 部 分 电瓷 
产品 达到 国际 90 FRKE, AEREE E 
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达 13 万 t/ 年 、 高 压 避 雷震 生 产量 达 68 万 只 
/年 ,日 前 , BR SF, 大 次 套 仍 不 能 满足 国内 市 
场 需求 外 , 其 余 500kV 及 以 下 产品 在 质量 和 
数量 上 均 能 满足 市 场 需求 ， 同 时 出 口 量 不 断 
增加 ，1998 年 ， 出 口 额 达 3 300 万 美元 。 现 
将 一 些 主要 产品 作 以 下 介绍 。 

(一 ) 高 压 电瓷 

高 压 电 次 产品 有 1 000 余 个 品种 。 瓷 绝 
缘 子 是 随 着 电力 工业 的 兴起 而 首先 发 展 起 
来 、 使 用 最 多 最 广 的 产品 ， 积 累 了 丰 军 的 运 
行经 验 , 为 电力 工业 的 发 展 做 出 了 突出 贡献 。 
随 春 电网 的 不 断 扩 大 ,输电 线路 癌 超 高 压 、 特 
高 压 、 大 容量 方向 发 展 ， 对 产品 性 能 要 求 越 
来 越 高 ,次 绝 绿 子 面临 着 越 来 越 大 的 挑 成 ,如 
体积 大 ， 易 老化 、 易 发 生 污 物 闪 络 等 。 为 了 
克服 这 些 缺 点 , 早 在 60 年 代 , 国外 就 开始 研 
究 新 的 替代 材料 ， 已 应 用 的 有 玻璃 绝缘 子 和 
有 机 复合 绝缘 子 ， 特 别 是 在 高 压 线 路 上 ， 有 
机 复 人 台 棱 形 县 式 绝缘 子 和 玻璃 绝缘 子 已 可 与 
次 绝缘 子 相 抗 衡 。 

1. 盘 形 巧 式 瓷 绝缘子。 次 绝缘 子 具 有 上 良 
好 的 绝缘 性 能 、 研 气候 性 、 耐 热 性 和 组 装 灵 
活 等 特点 ， 应 用 于 各 级 电压 线路 上 。 我 国 通 
过 “六 五 > “七 五 ” 的 技术 改造 及 引进 技术 ， 
产品 不 仅 能 够 满足 国内 输电 线路 各 种 电压 等 
级 的 需要 ， 且 有 出 口 ， 其 出 日 额 占 电瓷 、 避 
和 鱼 华 制造 业 的 一 半 左 右 。 大 连 电 瓷 厂 是 线路 
绝缘 子 生 产 的 主导 三， 其 盘 形 悬 式 次 绝缘 子 
占 该 三 产品 的 90% 以 上 ， 产 量 占 制造 业 的 
20% 左 右 ， 1998 年 达 1. 58 J t, 其 出 口 额 占 
全 行业 的 1/4 左右 ,1997 年 出 口 额 达 928 万 
美元 。 该 三 引进 日 本 双 和 株式 会 社 商 压 上 其 式 
自动 生产 线 和 装配 生产 线 , 能 批量 生产 160、 
IORN ELEC SRT» Beret RL 

-条 500K V 直流 输 变 电线 路 上 , 同时 , 试制 
成 功 300kN EMAER TER 

2. 玻璃 绝缘 子 。 玻璃 绝缘 子 具 有 长 期 稳 

定 优良 的 机 电 性 能 、 不 老化 、 抗 拉力 强度 高 
于 次 绝缘 子 等 优点 ， 发 展 很 快 。50 年 代 法 国 
eee EN REE T. RABA 

0 年 代 未 期 开始 研制 。 南 各 雷电 《集团 ) 有 
a 人 

， 其 钢化 玻璃 绝缘 子 和 电容 套 管 是 该 

的 兴 的 特 多 产品 ， 该 公司 “ ce” SRS 
意大利 德 兴 集 团 等 订 了 玻璃 绝缘 子 技术 转 计 


合同 ,“ 八 五 ”投资 1.7 亿 元 引进 其 生产 技术 、 
关键 设备 进行 技术 改造 ,并 全 面 投入 生产 ,年 
产量 达 200 万 片 , 年 产值 1. 25 亿 元 。 该 生产 
线 的 全 面 投 产 ， 标 志 着 我 国 玻璃 绝缘 子 的 制 
造 水 平和 产品 质量 水 平 已 进入 90 年 代 国 际 
先进 水 平 ，1994 年 在 500kV 天 生 桥 至 平 果 
线路 (323km) 上 全 线 采 用 玻璃 绝缘 子 。 

自贡 电瓷 厂 和 法 国 SED 公司 于 1994 年 
12 月 合资 成 立 了 自贡 SED 钢化 玻璃 绝缘 子 
有 限 公 司 ， 形 成 年 产 100 万 片 钢化 玻璃 绝缘 
子 能 力 ,其 产品 1995 年 在 华东 电网 平 密 一 斗 
I 500kV 线路 上 运行 。 

3. 复合 绝缘 子 。 复合 绝缘 子 又 称 合成 绝 
缘 子 ， 它 具有 强度 高 、 重 量 轻 、 无 零 值 、 污 
闪电 压 高 、 抗 撞击 、 不 破碎 等 优点 。 目 60 年 
代 诞 生 以 来 ， 迅 速 发 展 ， 不 断 改进 。 最 早 是 
美国 GE 公司 设计 的 环 毛 材料 复合 绝缘 子 ， 
目前 发 展 为 硅 橡胶 材料 绝缘 子 。 世 界 各 地 先 
后 有 30 多 个 国家 安装 了 高 压 线路 复合 绝缘 
子 。 我 国 1989 年 研制 出 了 220kV 复合 绝缘 
T, 1992 年 研制 出 500kV 复合 绝缘 子 。 RE 
已 研制 出 500kV 级 以 下 复合 巧 式 绝缘 子 系 
列 产 品 ， 某 些 关键 技术 的 研究 水 平 已 步 入 国 
际 先进 水 平行 列 , 有 10 余 个 制造 厂 具 备 了 规 
模 生产 能 力 , 其 中 具备 生产 500kV 产品 的 主 
要 三 家， 有 西安 电瓷 研究 所 、 保 定 电力 修造 
| MRT IS RD APRA aS, H 
已 有 数 万 只 复合 绝缘 子 挂 网 运行 。 

4. RERE , 1985 年 , 我 国 研制 出 了 
500kV KEMER. H TIEM 500kV 线路 发 
展 对 500kV 盗 套 越 来 越 大 的 需求 ，1986 年 
抚顺 电瓷 厂 对 大 套 管 生 产 线 进行 了 改造 ， 
1987 年 南京 电瓷 厂 也 对 大 套 管 生产 线 进行 
了 改造 ; 1988 年 西安 高 压 电 资 厂 对 SF, EE 
生产 线 及 大 套 管 生产 线 进行 了 改造 。 经 过 这 
些 改造 , 我 国生 产 500kV 瓷 套 、 套 管 的 能 力 
逐年 提高 。1995 年 ,抚顺 电瓷 厂 与 英国 罗 和 尔 
斯 。 罗 伊 斯 所 属 的 雷诺 尔 套 管 有 限 公 司 联合 
兴建 的 抚顺 雷诺 尔 套 管 有 限 公 司 正 式 投 产 ， 
使 我 国 套 管 生产 的 产品 质量 和 数量 上 了 一 个 
新 台阶 。 目 前 , 除了 50OkVSF, 瓷 套 外 , 其 余 
500k V 瓷 套 和 套 管 均 可 满足 国内 市 场 需 求 。 

5. 棒 形 支柱 绝缘 子 。 棒 形 支柱 绝缘 子 是 
电站 绝缘 子 的 重要 组 成 部 分 , 60 年 代 初 就 开 
始 生 产 。 现 已 能 生产 各 种 规格 类 型 高 质量 的 


棒 形 支柱 绝缘 子 。 生 产 该 产品 的 代表 厂家 有 
西安 高 压 电 瓷 厂 、 唐 山高 压 电瓷 厂 、 抚 顺 电 
EJ Æ., 1998 年 , 共生 产 500kV 棒 形 支柱 绝 
缘 子 3 856 H, 

西安 高 压 电 次 三 是 我 国生 产 高 压 电瓷 、 
避雷 器 的 大 型 骨干 企业 。 该 厂 “ 七 五 ”期 间 ， 
引进 了 瑞典 IFO 公司 的 等 静 压 制造 棒 形 支 
柱 绝缘 子 的 专 有 技术 和 生产 线 ， 并 试制 成 功 
了 500kV 棒 形 支柱 绝缘 子 ， 国 产 化 率 达 
100% 。 该 项 目 与 传统 工艺 相 比 具有 工序 少 、 
生产 周期 短 、 过 程 损失 少 、 产 品 性 能 高 、 强 
度 分 散 性 小 等 优点 ， 在 高 强度 棒 形 文 柱 绝缘 
子 生产 中 显示 出 很 大 的 优势 ， 并 出 口 北美 市 
场 。 

唐山 市 高 压 电瓷 厂 是 生产 棒 形 支柱 绝缘 
子 的 专业 厂家 ， 主 导 产 品 110~500kV 棒 形 
支柱 绝缘 子 , 产量 居 全 国 第 一 位 ，1998 FE. 
量 达 5 JAR. 

(=) BBS 

l. 氧化 锌 避雷 化。 自从 1968 年 日 本 松 
下 电器 公司 开发 出 氧化 锌 压 敏 电 阻 以 来 ， 金 
属 氧化 锌 避雷 器 (简称 MOA) 就 以 其 性 能 稳 
定 、 非 线性 好 、 通 流 大 、 体 积 小 、 重 量 轻 等 
优点 迅速 发 展 起 来 。 我 国 抚顺 电瓷 厂 、 西 安 
高 压 电 次 厂 和 西安 电瓷 研究 所 在 “六 五 ”期 
间 联 合 引进 日 本 氧化 鲜 避 雷 器 制造 技术 ， 七 
五 ”期 间 进行 了 设备 安装 、 调 试 并 正式 投入 
生产 ， 产 品 各 项 指标 均 达 到 国际 IEC 标准 ， 
全 部 原材料 、 零 部 件 实现 国产 化 ， 性 能 达到 
日 本 日 立 公 司 产品 水 平 ， 电 压 等 级 达到 
500kV， 其 技术 性 能 和 质量 水 平 满足 国内 外 
用 户 的 需求 。 该 项 目的 成 功 引进 ， 使 我 国 避 
雷 器 的 制造 跨 入 了 世界 先进 行列 。 目 前 110 
~500kV 避雷 器 产品 基本 上 全 部 使 用 氧化 
PEGE FR de. 1998 Œ, 生产 500kV 氧化 鲜 避 和 雷 
器 230 H, 

抚顺 电瓷 厂 是 我 国生 产 电瓷 避雷 需 的 大 
型 骨干 企业 ,为 引进 氧化 锌 避雷 絮 制 造 技 术 ， 
“七 五 > 期 间 投资 1 365 万 元 ,“ 八 五 ”期 间 又 
投资 201 Foc, 生产 装备 达到 一 流水 平 。 目 
前 ， 氧 化 锌 避雷 姨 已 成 为 抚顺 电瓷 厂 的 拳头 
产品 ，500kV 氧化 锌 避雷 器 产量 占 全 行业 的 
70%, 

2. 复合 外 套 氧 化 锌 避雷 器 。 这 种 避雷 器 
是 80 年 代 发 展 起 来 的 新 技术 、 新 工艺 、 新 材 
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料 集成 的 新 产品 ， 集 合 复合 绝缘 子 与 氧化 铎 
避雷 器 的 优点 ， 成 为 避雷 器 制造 业 有 生命 力 
的 发 展 方向 ， 迅 猛 发 展 。 目 前 ， 国 内 生产 三 
家 近 百 个 , 但 能 生产 220kV 及 以 上 复合 外 套 
氧化 锌 避雷 器 产品 的 不 足 10 个 企业 ,西安 电 
瓷 研 究 所 与 电力 部 门 合作 研制 的 我 国 第 一 只 
500kV 复合 外 套 氧 化 锌 避雷 器 , 1997 年 首次 
成 功 地 在 广东 惠 汕 线 上 投 运 。 

电瓷、 避雷 器 制造 业 随 着 国家 电力 工业 
的 发 展 而 迅速 发 展 ， 目 前 虽然 能 够 满足 国内 
市 场 需求 ， 且 出 现 供 大 于 求 局 面 ， 但 和 发 达 
国家 相 比 ， 还 有 距离 。 虽 然 通过 “七 五 ” 
“ 八 五 ”技术 改造 ,后 产 设备 有 很 大 改观 , 但 
仅 达 到 国际 60 一 70 年 代 水 平 , 电 奖 产品 全 过 
程 合格 率 一 般 在 60% 水 平 上 , 而 日 本 却 高 达 
96%; 其 次 管理 水 平 比较 落后 ， 基 本 上 处 于 
经 验 管理 ， 产 品 外 观 质量 有 待 提高 。 有 些 产 
品 如 SF; 高 强度 大 次 套 发 展 缓慢 ， 还 不 能 满 
足 国内 需求 。 

展望 21 世纪 , 我 们 还 要 加 大 投入 ,加 强 
管理 ， 提 高 产品 档次 ， 使 我 国电 次 、 吉 雷 天 
在 世界 上 处 于 领先 水 平 ， 产 品 不 仅 要 满足 国 
内 市 场 需求 ， 还 要 成 为 国际 市 场 中 电瓷、 如 
雷震 的 主要 生产 国 。 


四 、 电 力 电容 器 


(一 ) 发 展 概况 

随 着 电力 工业 迅速 发 展 的 需要 ， 电 力 电 
容器 产品 不 断 更 新 换代 ， 电 力 电容 辟 的 应 用 
也 日 趋 广阔 。 在 输 变 电 系 统 中 ， 和 直接 应 用 并 
联 、 斐 合 、 断 路 器 、 滤 波 系列 电容 器 以 及 电 
容 式 电压 互感 器 ， 以 保证 电力 系统 经 济 安全 
运行 及 通讯 、 测 量 等 需要 。 标 准 电 容器 、 直 
流 和 脉冲 电容 融 是 高 电压 强 电 流 的 试验 设备 
中 必 不 可 少 的 主要 元 件 ， 脉 冲 电容 器 还 使 用 
于 一 切 需 瞬时 高 能 量 和 强 电流 的 各 种 科技 领 
域 中 ; HABE AR Fae. EKA RA 
电热 设备 中 。 目 前 ， 电 力 电容 器 制造 业 的 生 
产 企 业 约 70 个 ,其 中 生产 高 压 电力 电容 器 产 
mA 15 个。 根据 中 国电 器 工业 协会 电力 电容 
器 分 会 统计 资料 ，15 个 企业 1998 年 总 产值 
达 8 亿 多 元 ， 产 量 达 33 000Mvar 。 

电力 电容 器 产品 发 展 分 为 三 个 阶段 ， 第 
一 阶段 ,70 年代 前 基本 上 以 电容 器 纸 为 固体 
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介质 , 以 矿物 油 或 毛 化 联 茶 (PCB) 为 液体 介 
质 。 氯 化 联 葵 因 毒性 问题 而 禁止 使 用 。 油 纸 
产品 介质 损耗 大 ， 发 热 严 重 ， 比 特性 差 。 矿 
物 油 长 期 在 高 电场 和 过 电压 作用 下 ， 容 易 老 
化 ， 析 出 气体 ， 对 安全 运行 不 利 ， 已 停止 生 
产 。 第 二 阶段 ,70 年 代 到 80 年 代 初 , ARA 
烯 薄 腊 和 电容 器 纸 复合 介质 电容 器 取代 了 全 
纸 电 容器 。 它 以 十 二 烷 基 茶 、 硅 油 、 二 芳 基 
乙 烷 、 异 肉 基 联 共 为 液体 介质 。 这 些 新 介质 
的 采用 ， 使 电容 器 的 损耗 仅 为 全 纸 电 容器 的 
1/3, 产品 发 热 问题 得 到 改善 , 大 大 提高 了 电 
网 安全 运行 的 可 靠 性 。 第 三 阶段 , 从 80 年 代 
初 ， 全 膜 电 容器 逐渐 代替 膜 纸 复合 介质 。 它 
DARE TARA ASP at, DAE CGE. OK 
RÆ (M/DBT, C101), SAS—40 等 为 液 
体 介 质 。 现 将 一 些 主 要 产品 作 以 下 介绍 : 

(二 ) 并 联 电 容器 

1. BABAR. 低压 并 联 电 容 硕 已 淘 
汰 矿物 油 浸 纸 介质 电容 项 ， 选 用 自 愈 式 电容 
器 。 为 了 节省 能 源 ， 改 善 电 网 功率 因数 ， 改 
善 电 压 质量 ， 降 低 线 路 损耗 ， 提 高 系统 或 配 
电 变 压 器 的 有 功 输 出 ， 自 愈 式 电容 器 发 展 很 
快 ,“ 八 五 ”期 间 一 些 厂 (南京 、 无锡、 锦州 、 
重庆 、 桂 林 、 南 昌 等 ) 分 别 从 国外 引进 自 愈 
式 低 压 并 联 电 容 需 成 套 设 备 和 技术 ;同时 ,很 
好 地 完成 了 金属 化 电容 器 生产 等 设备 的 国产 
化 .基本 上 可 使 金属 化 膜 生 产 立 足 于 国内 ,这 
使 得 金属 化 电容 匣 生 产 厂 家 如 雨后春笋 般 忆 
及 全 国 各 地 ， 到 目前 为 止 有 近 50 多 个 生产 
三。 又 因为 月 愈 式 电容 磊 的 电极 消耗 金属 材 
料 很 少 ， 而 且 树脂 绝缘 、 充 SF, 干 式 电 容器 
在 防火 要 求 高 的 场合 更 适用 。 随 着 城市 高 层 
建筑 出 现 ， 城 网 改造 对 电器 产品 安全 可 靠 性 
更 加 重视 。1998 年 , 桂林 电力 电容 器 总 厂 和 
锦州 电力 电容 锅 厂 先后 鉴定 了 BKMJ 型 干 
式 自 愈 式 高 压 并 联 电容 器 ,接近 90 年代 国 际 
KF. 

2. 高 压 并 联 电容 器 。 目 前 , 膜 纸 复合 介 
质 电容 器 仍然 生产 ， 介 质 采 用 聚 丙 烯 膜 与 电 
容器 纸 复 合 介质 浸渍 二 芳 基 乙 烷 。80 年 代 
YW). PR, FORA Sh BAS 
迪生 公司 、 上 海 电机 厂 电力 电容 器 分 厂 引 进 
美国 西屋 公司 和 桂林 电力 电容 恬 总 厂 引 进 美 
E GE 公司 的 全 膜 电 容 莫 制造 技术 和 关键 设 
备 ， 先 后 试制 了 一 批 产 品 后 ， 又 发 展 了 不 同 


规格 的 全 膜 电 容器 ， 全 膜 产 品 比 例 正在 逐年 
增加 。 迄 今 为 止 ， 约 有 几 百 万 千 乏 全 膜 电 容 
希 在 全 国 各 地 运行 ， 情 况 良 好 。 全 膜 电 容 需 
电压 仍 为 6.3、11、12、19kV、 单 台 容 量 为 
100、200、334kvar ， 已 大 批量 生产 。 单 台 容 
量 500kvar、 特 大 单 台 容量 1000、1500、 
1667kvar 并 联 电容 器 也 已 投入 电网 和 运行, 反 
馈 民 好 。 全 膜 并 联 电 容器 是 今后 产品 发 展 的 
主要 方 问 。 

3. 集合 式 电容 器 。 这 种 产品 我 国 在 80 年 
代 末 期 开始 发 展 ， 因 占 地 面积 小 ， 仪 为 同类 
容量 产品 的 1/3, 安装 、 维护 简单 , 因而 深 受 
用 户 欢迎 。 集 合式 电容 器 电压 6、11、35kV， 

GEE 1 000~10 000kvar, 电容 器 内 装 数 

十 台 铁 壳 小 电容 器 单元 串 并 联 组 成 ， 有 的 装 
内 熔 丝 。 它 是 大 容量 电容 需 发 展 方向 ， 同 时 
研究 充 SF, 气体 集合 式 电容 需 ， 以 解除 用 户 
对 内 装 大 量 可 燃油 的 担心 。 

(=) 电容 式 电压 互感 器 

电容 式 电 压 互感 器 (CVT) 除 具 有 电磁 
式 电压 互感 硕 的 作用 外 ， 还 可 兼作 耦合 电容 
器 ， 与 电力 系统 载波 相连 作 高 频 载波 通道 使 
用 。 它 主要 用 于 测量 、 继 电 保 护 、 同 步 检测 、 
长 趾 离 通信 , 遥测 和 监控 等 。 目前 CVT 已 广 
泛 应 用 在 110kV 及 以 上 的 电力 系统 中 , 取代 
电磁 式 电 压 互 感 器 。 它 是 国内 输 变 电 设 备 中 
几乎 唯一 无 引进 技术 和 无 引进 关键 生产 设备 
的 产品 ， 它 的 发 展 也 非常 快 。 目 前 ， 开 发 的 
500kV 电容 式 电 压 互感 器 ， 采用 新 式 阻尼 
an > 大 幅度 提高 瞬 变 响应 特性 , 准确 度 高 , 二 
次 输出 容量 大 (0.2 级 250V。A), 同时 采用 
ZnO 避雷 器 保护 ， 达 到 新 的 水 平 。1996 年 ， 
TYD3 500 Y 3 —0. 005H 电容 式 电 压 互 感 
器 获 国家 科技 进步 二 等 奖 。 产 品 有 普通 型 ,也 
能 生产 适应 特殊 环境 条 件 的 产品 。 不 但 能 应 
用 于 中 性 点 有 效 接地 的 电力 系统 ， 也 能 应 用 
于 中 性 点 非 有 效 接地 的 电力 系统 。 


经 过 几 十 年 的 努力 ， 我 国 的 CVT 研制 


已 上 了 一 个 新 台阶 。 近 年 来 ， 随 着 市 场 需求 
增 大 , 生产 厂 加 紧 开发 CVT 新 产品 , 不 断 提 
高 输出 容量 和 准确 等 级 ， 使 CVT 新 产品 以 
平均 每 年 递增 50% 以 上 的 速度 上 升 , 制造 厂 
也 从 过 去 两 家 发 展 到 6 个 。 各 厂 仍 把 CVT 
的 研制 开发 作为 主攻 方向 , 因此 , CVT 仍 会 


呈 快 速 发 展 势头 。 

“和 八 五 ”期 间 , 制 造 业 又 有 了 长 足 的 发 展 。 
制造 业 在 科研 方面 的 研究 主要 是 消化 引进 项 
上 日， 并 在 开发 周期 长 、 耗 资 大 、 带 有 长 远 性 
的 基础 研究 方面 ， 如 新 介质 研究 开发 、 介 质 
组 合 、 产 品 结构 、 图 纸 标准 化 、 通 用 化 、 工 
艺 研 究 及 工装 设备 研制 方面 作 了 更 进一步 的 
探索 。 检 测 手 段 也 不 断 提 高 。 西安 电力 电容 
器 研究 所 的 高 压 试验 室 配 备 了 1 000kV 2A 
的 串 接 工 频 试验 设备 , 2 400kV144kJ 的 冲击 
电压 发 生 器 ，800kV 高 压 标准 电 容器 ， 误 差 
小 于 0.03% 的 200kV 标准 电压 互感 器 ， 
100kV0. 1 级 电容 式 电压 互感 右 等 大 容量 高 
电压 、 高 精度 试验 测量 设备 ,可 对 500kV 及 
以 下 的 电容 式 电压 互感 器 、 斐 合 、 断 路 器 电 
容器 进行 除 耐 地 震 试验 以 外 的 所 有 型 式 试验 
项 目 和 研究 性 试验 项 目的 试验 和 检验 。 西 容 
厂 、 桂 林 厂 、 无 锡 厂 、 锦 州 厂 、 丹 东 厂 、 北 
京 厂 等 也 都 对 其 试验 站 进行 了 改造 .更 新 , 增 
加 了 许多 精密 测试 仪器 。 

(四 ) 主要 差距 

我 国电 力 电 容器 产品 制造 技术 大 体 相当 
于 国外 80 年 代 中 期 水 平 。 

1， 固体 介质 材料 以 聚 丙烯 薄膜 与 纸 复 
介质 为 主 ， 亦 采用 全 薄膜 介质 。 液 体 介质 方 
面 ， 主 要 使 用 PXE， 有 部 分 产品 仍 使 用 烷 基 
茶 ， 正在 推广 采用 葵 基 甲 茶 (M/DBT 或 称 
C101)， 因 为 它 的 低温 和 高 温 性 能 均 比 PXE 
好 ， 或 采用 SAS 一 40。 

2. 在 结构 和 工艺 方面 , 高 压 全 膜 电容 器 
的 元 件 采用 双 面 粗 化 薄膜 和 单 面 粗 化 薄膜 ， 
采用 二 层 或 三 层 膜 结 构 ;， 开 始 采 用 铝 箱 折 边 
和 延伸 结构 。 铝 稍 延 伸 部 采用 焊接 工艺 。 在 
有 的 大 容量 电容 器 中 带 有 内 熔 丝 保护 措施 。 

3. 高 压 并 联 电 容器 产品 工作 场 强 达 到 
50V/um (国外 70V/xm)、 重 量 比 特性 为 
0. 25kg/kvar (国外 为 0. 2kg/kvar 以 下 ), Fe 
式 电 容器 单 台 容量 达 334kvar， 集 合式 电容 
器 达 10 000kvar。 电 容 式 电压 互感 器 的 水 平 
达到 0. 2 级 /300V。A ,了 瞬 变 响应 剩余 电压 小 
于 5%， 与 国外 产品 的 水 乎 较 接 近 。 

(四 ) 电力 电容 器 发 展 展望 

当前 电力 电容 器 制造 业 需 做 好 下 面 工 
作 ， 不 同 厂 家 根据 不 同情 况 ， 挖 掘 潜力 ， 进 
行 技术 改造 ， 发 展 适销 对 路 产品 。 同 行业 间 
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各 三 所 及 相关 行业 间 广 所 院 校 加 强 技术 协 
作 ,充分 发 挥 科学 技术 是 第 一 生产 力 的 作用 ， 
使 电力 电容 器 技术 的 发 展 再 上 一 个 新 台阶 。 
实现 高 压 并 联 电容 器 产品 向 全 膜 化 、 单 台大 
容量 、 无 油 化 方向 发 展 ; 低压 并 联 电容 器 回 
自 愈 式 方向 发 展 ， 向 成 套装 置 方向 发 展 ; E 
容 式 电压 互感 器 向 光电 、 电 压 电流 复合 型 方 
向 发 展 。 通 过 结构 调整 、 发 展 新 产品 ， 我 国 
电力 电容 器 产品 除 在 性 能 、 质 量 和 数量 上 完 
全 能 够 满足 电力 工业 发 展 的 需要 外 ， 还 需 大 
力 开 折 国际 市 场 。 


E, HHBRARS 


(一 ) 发 展 概况 

继 电 保 护 装 置 和 自动 化 装置 是 电力 系统 
二 次 回路 一 个 重要 组 成 部 分 ， 是 发 电机 、 变 
压 器 、 输 电线 路 和 电动 机 等 不 可 缺少 的 保护 
设备 , 它 还 广泛 服务 于 电气 化 铁道 、 冶金 ,化 
工 、 煤 炭 、 和 矿山 及 大 型 厂矿 变电站 的 自动 化 
系统 。 

经 过 50 年 的 发 展 , 继 电器 及 其 装置 制造 
业 无 论 从 生产 规模 、 生 产能 力 ， 还 是 技术 水 
平 都 有 了 长 足 的 进步 。 目 前 ， 具 有 一 定 规模 
的 生产 企业 约 80 个 左右 (其 中 较 有 实力 的 企 
业 有 许 继 集团 公司 、 阿 城 继电器 集团 公司 、 南 
瑞 集团 公司 、 南 京 电 力 自 动 化 设备 总 三、 上 
海 继电器 厂 、 哈 德 威 四 方 公司 、 烟 台 东 方 电 
子 信息 产业 集团 股份 有 限 公 司 、 清 华 紫 光 公 
司 等 ) .根据 中 国电 器 工业 协会 继电器 及 其 装 
置 分 会 1998 年 统计 资料 ，36 个 企业 生产 总 
值 (当年 价 ) 为 18. 32 亿 元 , 比 1988 年 部 统 
计 定 点 企业 生产 总 值 2. 45 亿 元 ， 增 长 7. 47 
信 。 

(=) 产品 发 展 

随 着 电力 事业 与 电子 技术 的 发 展 ， 发 电 
机 、 变 压 器 的 继 电 保护 装置 和 线路 保护 装置 
经 历 了 由 电磁 型 (包括 感应 型 )、 唱 体 管 、 整 
流 型 、 集 成 电路 到 微机 型 的 发 展 过 程 。 在 机 
组 保护 方面 , 1968 年 我 国 第 一 台大 型 水 轮 发 
电机 的 晶体 管 保护 正式 在 刘 家 峡 投入 运行 ， 
同期 330kV 的 变压器 晶体 管 保护 亦 投 入 下 
常 运行 。1974 年 许 继 、 阿 继 分 别 研制 整流 型 
大 机 组 保护 , 在 全 国 不 少 100~300MW KE 
机 组 上 使 用 。1983 年 以 后 ， 阿 继 、 许 继 、 南 
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自 总 三 先后 分 别 对 集成 电路 型 大 机 组 保护 开 
展 研 究 。 集 成 电路 型 机 组 保护 的 研究 成 功 , 基 
本 上 挡住 了 机 组 保护 装置 的 进口 。 七 五 ”、 
“ 八 五 ”期 间 机 械 部 下 达 了 研究 500kV Æ 
器 保护 的 任务 。 许 继 、 阿 继 、 上 继 分 别 和 和 请 
华 、 华 中 理工 大 、 上 海 交 大 合作 ， 完 成 了 任 
务 。 现 在 国内 的 500 FRR FRY ik 
机 保护 技术 水 平 已 达到 国际 先进 水 平 ， 完 
可 满足 国内 需求 。 我 国 秦 山 核电 厂 已 与 许 继 
签订 了 600MW 机 组 微机 保护 的 供应 合同 。 
现在 正 研 究 三 峡 机 组 保护 , 拟 采用 32 位 机 心 
片 来 完成 ,预计 2000 年 可 完成 该 保护 的 试 运 
行 工 作 。 

在 线路 保护 方面 , 1958 年 完成 了 110kV 
及 以 下 线路 保护 后 ,到 1968 年 才 自 行 开发 出 
运行 情况 良好 的 110kV 整流 型 线路 保护 。70 
年 代 末 , 国家 批准 引进 国外 500kV 输 变 电 保 
护 的 制造 技术 。1984 年 ， 引 进 西门 子 公司 
500kV 集成 电路 型 线路 保护 技术 和 瑞士 
BBC 公司 十 500kV 直流 输电 控制 和 保护 技 
术 。 但 由 于 微机 技术 发 展 很 快 ， 国 产 化 集成 
电路 型 500kV 线路 保护 还 没有 全 面 推广 就 
被 微机 型 保护 所 淘汰 。 引 进士 500kV 直流 技 
术 的 国产 化 工作 在 舟山 二 期 、 嵊 泗 工 程 中 被 
采用 。 从 1984 年 开始 , 许 继 和 华北 电力 学 院 
进行 500kV 及 以 下 的 输 变 电线 路 微机 保护 
研究 。 由 于 微机 保护 是 项 新 技术 ， 又 是 继 电 
保护 及 自动 化 发 展 的 方向 ,得 到 电力 部 文 持 。 
由 于 微机 技术 的 使 用 对 用 户 大 大 缩短 了 调试 
时 间 ， 有 利于 系统 自动 化 ， 升 级 换代 也 很 方 
使 。 因 此， 微机 保护 在 输 变 电线 路 保护 中 推 
PIRR. 目前 , 国内 的 微机 保护 已 达到 90 年 
代 忆 界 同类 产品 的 先进 水 平 ， 并 能 满足 国内 
500kV 线路 保护 的 需求 。 

(三 ) 发 展 目 标 

随 着 电力 建设 发 展 需 要 ， 开 发 超 高 压 等 
级 电力 线路 和 超大 容量 机 组 的 各 种 继 电 保护 
42 MXT 500~750kV 线路 继 电 保 护 、 超 高 
压 直 流 输 电 保 护 、1 OOOMW 的 发 电机 及 主 变 
压 器 组 的 保护 进行 开发 性 研究 工作 。 要 加 强 
应 用 技术 研究 ， 采 用 新 材料 、 新 元 件 ， 以 改 
进 继 电 响 的 性 能 ， 提 高 继电器 庶 断 能 力 、 电 
寿命 和 机 械 寿 命 ， 对 工作 条 件 十 分 恶劣 的 自 
动 化 继电器 尤为 重要 ， 提 高 保护 装置 的 可 靠 





(一 ) 发 展 概 况 

1. 电工 用 铝 导体 。 新 中 国 成 立 初 期 作 
为 输电 线路 用 导线 只 是 性 能 不 高 的 小 截面 铝 
绞 线 和 钢 心 铝 绞 线 。 铝 线 生产 是 采用 横 模 铸 
造 ， 煤 炉 加 热 后 热 轧 。 

50 年代 中 后 期 ， 已 采用 半 连 续 竖 模 浇 
铸 ， 铝 锭 已 加 大 至 100mm X100mm 用 横 列 
式 轧机 轧 制 成 加 . 5mm 铝 杆 。 

60 年 代 中 期 , 开始 采用 连 铸 连 轧机 加 工 
铝 杆 。 这 种 先进 工艺 逐步 推广 , 至 70 年 代 后 
期 已 经 普及 ， 至 今 全 国 已 拥有 铝 连 链 连 轧机 
80 余 台 ， 生 产能 力 超 过 100 Ft. 

与 此 同时 , 铝 导体 的 性 能 也 在 逐步 提高 。 
70 年 代 前 ， 只 是 选用 铝 厂 提供 的 材料 ， 无 法 
消除 微量 元 素 的 影响 ， 因 此 导电 率 较 低 。70 
年 代 末 80 年 代 初 , 由 上 缆 所 、 沈 缆 三 和 抚顺 
铝 三 合作 开展 电工 铝 的 研究 工作 ， 采 用 硼 化 
处 理 去 除 铝 中 有 害 微 量 元 素 ， 采 用 快速 测 氢 
方法 确定 铝 液 精炼 除 氨 工艺， 防止 轧 制 时 铝 
锭 开裂 ， 使 产品 性 能 水 平 大 大 提高 ， 达 到 
1983 年 颁布 的 有 关 标 准 要 求 ， 于 1985 年 获 
国家 科技 进步 二 等 奖 。 在 此 基础 上 ， 针 对 我 
国 能 直接 用 于 生产 电工 铝 的 资源 有 限 , 80 年 
代 中 期 ， 上 缆 所 结合 连 铸 连 轧 工艺 在 普通 名 
中 加 入 稀土 元 素 生产 电工 铝 导体 获得 成 功 ， 
该 技术 被 称 为 稀土 优化 综合 处 理 技 术 。 只 要 
加 强 工 艺 控制 ， 即 使 利用 100% 的 废 铝 也 有 
可 能 生产 电工 馈 导体 ， 彻 底 解决 了 架空 线 用 
铝 导体 生产 技术 问题 ， 并 已 成 功 应 用 于 110 
一 500kV 等 级 的 架空 线 中 。 

2 铝 合金 导体 。1958 年 , 我 国 开 始 研究 
用 铝 合金 作为 架空 线 导体 。1965 年 起 , 开始 
研制 高 强度 铝 合 金 导 线 ， 并 用 于 上 海 奉 贤 海 
边 运行 线路 ，20 年 后 调查 时 仍 在 安全 运行 。 

在 铝 合金 导体 中 加 入 稀土 是 我 国 独创 。 
70 EACH, 武汉 电线 厂 已 成 批 生 产 ， 在 
500kV 及 以 下 的 线路 均 已 应 用 。1994 F, 中 
策 电缆 公司 从 国外 引进 一 些 关键 设备 ， 可 生 
产 性 能 符合 IEC 及 ASTM 标准 导线 。 

80 年 代 末 期 , 由 上 缆 所 和 武汉 电线 厂 共 
同 开发 了 高 强度 耐 热 铝 合金 导线 ， 满 足 了 大 
跨越 大 容量 线路 要 求 。 





3. 架空 线 用 加 强 钢 忌 。 作为 架空 线 加 强 
芯 用 钢丝 由 冶金 行业 生产 三 提供 。70 ERK 
以 前 ,钢丝 强度 等 性 能 较 差 。70 年 代 ， 湘潭 
钢 厂 引进 了 厚 镀 锌 生产 线 , 80 年 代 初 各 纲 厂 
又 进行 了 技 改 ， 例 如 上 钢 二 厂 引 进 高 速 线材 
轧机 ,投产 后 使 钢丝 的 质量 和 捆 量 大 大 提高 。 
以 后 又 开发 了 镀 铝 锌 合金 销 线 和 高 强度 钢 
线 ， 提 高 了 钢 线 的 耐 腐蚀 性 和 寿命 ， 满 足 了 
大 跨越 架空 线 的 要 求 。 

4. 铝 包 钢 线 。 铝 包 钢 线 具 有 高 强度 、 低 
损耗 、 载 流量 大 、 耐 腐蚀 性 好 等 优点 。60 年 
代 末 ， 湘 漂 电缆 厂 在 上 缆 所 支持 下 开始 用 压 
接 法 试制 铝 包 钢 线 。80 年 代 , 英国 BWE 公司 
研制 成 功用 Conform 摩擦 挤 压 机 制造 铝 包 
钢 线 , 1992 年 常州 电线 电缆 厂 率先 从 该 公司 
引进 这 种 设备 ， 其 后 邢台 电缆 厂 、 天 津 大 成 
五 金 厂 和 江西 新 华 金 属 制品 厂 均 引进 了 这 种 
设备 。 其 产品 已 用 于 110~-500KV 线路 上 ,并 
远 销 国外 。 

5. 高 压 与 超 高 压 输电 线路 用 导 、 地 线 和 
特种 导 、 地 线 。 我国 于 70 年 代 就 合作 完成 了 
1 993m 南京 长 江 大 跨越 架空 线 导 、 地 线 , 随 
后 又 完成 多 条 大 跨越 线路 , 其 中 500kV 镇 江 
长 江 大 跨越 导 、 地 线 的 性 能 已 得 到 进一步 提 


=) 


[BJ o 
根据 西北 电网 及 锦 辽 电网 的 需要 ， 我 国 

又 研制 开发 了 330kV 及 500kV 电站 用 软 母 
线 , 并 于 1990 年 , 研制 成 500kV 电站 用 新 型 
软 母 线 系列 产品 ， 提 高 了 软 母 线 的 强度 、 耐 
蚀 性 、 寿 命 及 可 靠 性 。 

为 适应 高 海拔 地 区 的 需要 ,我 国 于 70 年 
代 利 用 扩 径 钢 世 铝 绞 线 技术 ， 开 发 了 防 电学 
导线 ,并 陆续 用 于 330kV 及 500kV 线路 上 。 
于 1988 年 研制 成 自 阻 尼 导 线 并 形成 系列 , 防 
止 因 风 吹 振动 引起 的 破坏 。 

随 着 通讯 事业 的 不 断 发 展 ， 充 分 利用 如 
空 线 路 ， 使 其 既 可 以 作为 输电 用 又 可 作为 通 
讯 及 避雷 用 , 80 年 代 上 缆 厂 率先 研制 成 功 光 
纤 复 合 架 空地 线 (OPGW)， 于 1988 年 在 宝 
鸡 架 设 线路 。90 年 代 , 在 引进 部 分 国外 最 先 
进 设备 的 基础 上 ， 已 成 功 研制 出 高 强度 单 模 
HA, MERKEM., DEER, BRES 
模 量 铝 包 钢 线 的 中 心 管 式 和 层 绞 式 OPGW, 
已 成 功用 于 110kV 线路 上 。 

(=) 主要 差距 
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1. 我 国 已 有 百 个 以 上 架空 线 生 产 厂 , 仅 
10 余 个 形成 规模 生产 , 其 他 生产 厂 效 率 低 日 
难以 保证 质量 。 

2. 原材料 品种 规格 不 齐 , 除 高 强度 铝 合 
金 外 ， 其 它 铝 合金 品种 少 ， 产 量 低 ，。 

3. 生产 设备 还 需 改 进 更 新 。 

4. 我 国 尚 无 一 家 专门 生产 OPGW 的 三 
家 。 

(三 ) 发 展 目标 

1. 建立 数 家 规模 为 年 产 5 一 6 万 1 生产 
& 空 线 的 专业 厂 , 以 保证 质量 、 降 低 成 本 、 $e 
高 劳动 生产 率 。 

2. 建立 4~5 个 年 产 万 t 以 上 的 高 强度 
铝 合金 导线 专业 厂 ， 并 发 展 其 它 铝 合金 产品 
系列 。 

3. 建立 1 一 2 个 年 产 2 000km 以 上 的 
OPGW 专业 厂 。 

4. 彻底 改造 生产 设备 , 例如 采用 除 气 精 
展 装 置 、. 双 盘 收 线装 置 和 滑动 式 高 速 大 拉 机 。 

5. 大 力 推广 铝 包 钢 绞 线 及 铝 包 钢 芯 铝 
绞 线 , 以 延长 导线 使 用 寿命 , 减少 线路 损耗 。 

6. 结合 工程 研制 及 开发 新 型 染 空 线 ,如 
KA. KAM, KER, MESA 
扩容 、 倍 容量 、 防 冰雪 导线 等 。 


t. EJER 


(一 ) 发 展 概况 

L FRR LA EH LA. ia 
国 成 立 前 , 仅 昆 明 电线 厂 曾 于 1948 年 生产 过 
6. 6kV 橡皮 绝缘 铅 套 电缆 。50 年 代 ， 上 海 电 
缆 厂 试制 了 35kV 分 相 铅 包 电 缆 ，1957 年 投 
入 批量 生产 ， 成 为 我 国电 力 电 线 发 展 的 一 
标志 。 此 后 , 35kV 及 以 下 的 油纸 绝缘 电缆 以 
及 60 年 代 开 发 的 不 滴 流 油纸 电线, 可 满足 我 
国 35kV 及 以 下 配 电 系 统 的 要 求 。 

50 年 代 末 , 上线 及 沈 缆 分 别 试制 110kV 
及 220kV ZWEM, 1964 EEI, ECA A 
沈 缆 厂 联 合 设计 和 试制 成 66kV 充 油 电缆 、 
户外 终端 及 充 油 系统 ， 并 在 大 连 第 二 发 电厂 
应 用 ， 为 以 后 的 超 高 压 充 油 电缆 的 技术 发 展 
打下 了 基础 。 

1968 年 , 上 缆 厂 生产 我 国 第 一 条 110kV 
过 江 充 油 电 缆 , 敷设 在 南京 .1969 一 1973 F. 
上 述 三 单位 设计 并 生产 了 220kV 及 330kV 
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充 油 电线， 敷设 在 刘 家 峡 水 电站 ， 为 我 国 充 
油 电缆 进一步 发 展 创造 了 条 件 。 

80 年 代 初 ， 根 据 一 机 部 和 电力 部 决定 
仍 由 上 上 述 三 单位 联合 设计 制造 了 500kV 元 
油 电缆 、 电 容 锥 式 户 外 终端 及 压力 油箱 ， 甫 
设 在 锦 辽 500kV 输电 线路 的 董 家 变电站 ， 
1984 年 投入 运行 至 今 ,运行 一 直 良 好 ，1989 
年 通过 国务 院 重大 办 、 水 电 部 和 机 械 委 的 联 
合 鉴定 。 但 此 后 500kV 充 油 电缆 一 直 未 落实 
其 他 工程 项 目 。 

2. 区 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 (简称 交 联 电 
缆 )。70 年 代 ， 上 缆 厂 采用 国产 生产 线 批量 
a 35kV 及 以 下 的 交 联 电缆 和 包 带 模 塑 接 

， 但 城 网 建设 急需 的 110kV 和 220kV 交 
irene FFA 

改革 开放 以 来 ,由 于 城 网 改造 的 需要 , 电 
力 部 对 我 国 输 变 电 设 备 提出 要 小 型 化 、 无 油 
化 、 低 损耗 、 高 可 靠 性 等 要 求 ， 这 给 我 国 交 
联 电 缆 的 发 展 带 来 了 良好 的 机 遇 。1981 F, 
沈 缆 厂 率先 从 瑞典 引进 一 条 二 手 110kV & 
链 式 交 联 生产 线 及 电缆 附件 技术 , 于 1985 一 
1987 年 试制 成 63kV 及 110kV 交 联 电缆 、 预 
制 应 力 锥 式 户外 终端 及 乙 丙 目 精 带 绕 包 接 
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期 ， 各 厂 纷纷 引进 国外 先进 生产 线 ， 至 今 计 
有 6~35kV 生产 线 近 80 条 ， 其 中 进口 45 
Z: 110~220kV 生产 线 27 条 ， 其 中 进口 悬 
链 式 16 条 ; 国产 立 塔 1 条， 进口 立 塔 10 条 
(内 含 4 条 具备 生产 500kV HREJ). 生产 能 
力 已 大 大 超过 目前 的 实际 需求 ， 交 联 电 缆 市 
场 竞 争 剧 烈 , 为 了 保证 国产 交 联 电缆 的 质量 ， 
原 机 械 部 和 电力 部 规定 , 110kV 和 220kV X 
联 电 缆 和 附件 必须 通过 两 部 鉴定 ， 才 能 进行 
推广 应 用 。1991 年 至 今 , 通过 110kV 产品 鉴 
定 的 单位 有 ; 沈阳 电缆 厂 (1991 年 )、 上 海 电 
AR] (1994 年 )、 郑 州 电缆 厂 (1996 Œ), H 
东 电 绩 厂 (1998 年 )、 青 鸟 汉 河 电 绕 有 限 公司 
(1998 Œ), 通过 110kV 技术 鉴定 的 有 ; R 
eH AR) (1993 E), 西门子 天 津 电缆 有 限 公 
A) (1997 年 )、 北 京 威 均 瑚 线 绕 有 限 公 司 
(1998 年 )、 广 州 上 岭南 电缆 有 限 公 司 (1999 
年 )、 杭州 华新 电力 电缆 有 限 公 司 (1999 年 )、 
红旗 电缆 厂 (1999 年 )、 河 北 宝 丰 电缆 公司 
(1999 年 )。 通 过 220kV 技术 鉴定 的 单位 有 ， 


郑州 电缆 厂 (1996 年 ) ,沈阳 古河 电缆 有 限 公 
司 (1997 年 )、 山 东 电 缆 厂 〈1998 年 )。 通 过 
110kV 交 联 电缆 附件 产品 鉴定 的 单位 有 : 沈 
阳 电 缆 广 (1991 年 )、 上 海 三 原 电 缆 附 件 公司 
(1998 F) 及 长 沙 电 缆 附 件 厂 (1998 Æ). D 
上 情况 显示 了 我 国电 级 制造 业已 具备 为 城 网 
建设 与 改造 提供 110kV 及 220kV 交 联 电缆 
和 附件 的 能 力 。 

(=) 主要 差距 

1. 由 于 没有 依托 工程 , 我 国 至 今 未 开发 
500kV 高 落差 充 油 电缆 及 附件 。 基 本 未 开发 
性 能 优 恨 、 介 质 损 耗 低 的 木 纤 维 复 合 聚 丙烯 
薄膜 绝缘 PPLP) 充 油 电缆 , 这 种 电缆 有 可 
能 发 展 至 1 100kV。 我 国 过 江 及 海地 充 油 电 


生产 线 ， 对 引进 设备 及 技术 消化 鹃 收 与 二 次 
开发 技术 力量 不 足 ， 重 视 不 够 。 

(三 ) 发 展 目标 

1. 加 强国 产 110kV 及 220kV ZEREM 
附件 的 研制 开发 ， 预 计 到 2002 年 ， 国 产 的 
110 千 伏 及 220kV 交 联 电缆 附件 将 逐步 从 
部 分 到 全 部 替代 进口 。 

2. 结合 工程 需要 ， 研 制 开 发 高 落差 
500kV 充 油 电缆 及 附件 ， 作 好 开发 特 高 压 
(1100kV) 电力 电缆 的 技术 准备 , 例如 PPLP 
充 油 电缆 及 管道 气体 绝缘 电线。 

3. 试制 500kV 交 联 电缆 并 着 手 研 制 相 
应 配套 附件 。 


绕 技 术 基 本 停 沛 发 展 。 中 国电 器 工业 协会 供稿 
2. 110kV 及 220kV 交 联 电缆 生产 能 力 iy: SEE A 章 ERA 曲 万 里 
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中 国电 器 工业 是 以 生产 发 电 、 输 电 、 配 


电 、 用 电 设备 和 电工 项 材 以 及 各 种 特殊 用 途 


电气 设备 等 强 电 产 品 为 主 的 重要 行业 ， 它 的 
产品 涉及 到 能 源 开 发 利用 ， 电 能 的 输送 和 转 
换 ， 电 能 的 使 用 等 整个 电能 流程 系统 。 电 器 
工业 肩负 着 为 国民 经 济 、 人 民生 活 提供 各 种 
各 样 的 电气 设备 的 重任 。 中 国电 需 工 业 在 国 
民 经 济 发 展 中 居于 重要 地 位 ， 其 产值 占 全 国 
工业 的 4% 左右 、 占 机 械 工 业 的 22%, FEAL 
械 装 备 工业 中 的 一 个 大 行业 。 发 电 设 备 和 输 
变 电 设备 制造 业 是 电器 工业 的 两 大 支柱 ， 电 
力 电子 器 件 、 低 压 电 器 、 电 工 材 料 等 制造 业 
的 产品 是 电器 工业 的 基础 。 

建国 50 年 来 ,在 党 和 国家 直接 关怀 和 支 
持 下 ， 经 过 9 个 五 年 计划 的 建设 、 改 造 和 改 
革 开 放 ， 电 器 工业 得 到 迅速 发 展 ， 从 一 个 非 
常 薄弱 的 基础 起 步 ， 到 目前 已 建成 了 产品 门 
类 齐全 、 布 局 合理 、 以 国有 为 主 多 种 所 有 制 
并 存 的 大 、 中 、 小 企业 的 完整 制造 体系 ;还 
建立 了 一 文 比 较 齐 全 的 科研 设计 力量 ， 行 业 
内 现 有 全 国 性 科研 、 设计 单位 40 个 , 工程 技 
术 人 员 近 2 万 人 。 据 1997 年 的 统计 , 电器 工 
业 独 立 核算 的 企业 共 11 773 个 ， 职工 300. 4 


AA, 工业 总 产值 3 366 亿 元 ( 含 日 用 电器 、 
照明 器 具 )， 截 至 1998 年 累计 生产 发 电 设备 
2.505 X 10W、 交 流 电 动机 1.0934 X 
10°kW, 变压器 2. 4752X10°kV ° A, 1998 年 
末 我 国电 站 装机 容量 为 2.772X10kV“。A， 
其 中 80% 以 上 为 国产 机 组 。 

为 了 优化 组 织 结构 ,增强 行业 的 竞争 力 ， 
行业 内 先 在 发 电 和 输 变 电 制 造 业 组 建 了 哈 尔 
滨 电 站 设备 集团 、 上 海 电 气 (集团 ) 总 公司 、 
东方 电气 集团 公司 、 东 北 输 变 电 设 备 集团 公 
司 、 西 安 电 力 机 械 公 司 等 五 大 公司 。 经 过 多 
年 的 运作 ， 已 经 形成 国内 发 电 设备 和 输 变 电 
设备 制造 业 集 团 的 优势 。 

改革 开放 以 来 ， 通 过 引进 先进 技术 和 装 
备 ， 促 进 了 电器 工业 的 技术 水 平 迅 速 提 高 。 
“六 五 >“ 七 五 ?期 间 引 进 的 技术 和 麦 备 较 多 ， 
如 300, 6OOMW 火电 机 组 .“ 八 五 ”期 间 , 电 
器 工业 共 签 定 引 进 技术 及 设备 合同 400 多 
项 , 合同 金额 近 4 亿美 元 , 其 中 软件 占 10%. 
与 外 商 建 立 合资 企业 400 多 个 ， 世 界 一 些 跨 
国 公 司 如 西门 子 、ABB、 阿 尔 斯 通 、 美 国 西 
屋 公司 等 与 国内 骨干 企业 建立 了 合资 公司 。 

火电 设备 技术 的 发 展 ， 机 组 容量 从 
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6MW 到 600MW ， 参 数 从 中 压 、 高 压 、 超 高 
压 到 亚 临 界 压力 , 正 问 超 临界 压力 机 组 发 展 。 
1981 Æ, 我 们 从 美国 西屋 电气 公司 和 燃烧 工 
程 公司 引 进 了 300, 600MW 火电 主机 制造 技 
术 及 购买 部 分 零 部 件 。 第 一 台 300、600MW 
考核 机 组 分 别 于 1987 年 6 月 30 日 在 山东 石 
横 电 厂 、1989 年 11 月 4 日 在 安徽 平 圩 电厂 
投产 发 电 。 通 过 国产 化 研制 课题 的 完成 和 有 
关 发 电 设备 厂 进行 相应 的 技术 改造 ， 优 化 了 
机 组 设计 性 能 ， 提 高 了 工艺 装备 水 平 ， 形 成 
了 批量 生产 能 力 。 目 前 三 大 主机 的 国产 化 率 
达到 95% 左 右 , 主要 辅 机 的 国产 化 率 达 90% 
以 上 ， 自 动 化 控制 系统 与 关键 仪表 的 国产 化 
率 达 80%., 

水 电 设 备 到 1998 年 底 累 计生 产 达 
57 602MW ， 其 中 哈尔滨 、 东 方 电机 两 大 水 
电 生 产 基地 生产 32 280MW, E 56%. 1951 
年 ， 开 始 生 产 第 一 台 800kW 立轴 混流 式 机 
组 。1959 年 ， 自行 设计 制造 了 第 一 台新 安江 
水 电站 72. SMW 混流 式 机 组 .“ 八 五 ”期 间 ， 
国家 重点 改造 了 14 个 骨干 重点 水 电 企 业 。 哈 
尔 滨 电机 厂 1990 年 建成 哈尔滨 大 件 生 产 基 
地 ， 解 次 了 大 件 陆 运 的 困难 。 同 时 ， 东 方 电 
机 厂 修建 大 件 运 输 公路 ， 产 品 可 以 从 德阳 公 
路 运 抵 乐 山 ， 经 岷江 到 达 长 江 ， 为 三 峡 机 组 
生产 开辟 了 途径 。 

东方 电机 厂 和 蛤 尔 滨 电 机 厂 于 1979 年 
和 1980 年 分 别 为 葛洲坝 水 电站 制 成 单机 容 
量 为 17MW 、 转 轮 直 径 为 11. 3m (世界 最 大 
转 轮 直径 的 水 轮机 ) 和 单机 容量 125MW 、 转 
轮 直径 10. 2m 的 转 桨 式 机 组 , 标志 着 我 们 大 
型 转 奖 式 机 组 制造 技术 达到 世界 先进 水 平 。 
1984 年 东方 电机 厂 为 龙 羊 峡 水 电站 研制 了 
320MW、 转 轮 直径 6m 混流 式 机 组 ，1989 年 
哈尔滨 电机 三 为 岩 潍 水 电站 制造 了 
302. 5MW 、 转 轮 直径 8m 的 大 型 混流 式 机 
组 ,以 后 又 与 外 企 合作 于 1998 年 为 二 滩 水 电 
站 制造 了 550MW、 转 轮 直 径 6. 25m 混流 式 
机 组 。 这 些 大 型 水 电机 组 的 投 运 ， 标 志 着 我 
们 水 电 设备 的 设计 、 人 研究、 制造 已 步 入 世界 
先进 的 行列 。 

核电 设备 ， 秦 山 一 期 300MW 核电 站 是 
中 国 自 行 设计 和 建造 的 第 一 座 示 范 性 压 水 堆 
核电 站 ， 于 1991 年 12 月 15 日 首次 并 网 发 
电 ，1994 年 投入 商业 运行 。 秦 山 二 期 2 A 
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600MW 压 水 堆 核 电站 ,采取 中 外 合作 制造 ， 
于 1996 年 6 月 正式 开工 ,预计 两 台 机 组 分 别 
于 2001 年 和 2002 年 投 运 。 

为 了 减少 能 源 消耗 和 对 环境 的 影响 ， 进 
入 90 ER, 我 国 开始 发 展 超 临 界 技术 、 燕 汽 
一 燃气 联合 循环 技术 和 洁净 煤 发 电 技术 ; 同 
时 ， 也 加 快 了 对 风力 、 太 阳 能 、 潮 汐 、 地 热 
等 能 源 发 电 技术 的 开发 ,风力 发 电 发 展 较 快 ， 
但 产品 产量 较 少 。 

输 变 电 设 备 主要 包括 变 讨 器、 开关 、 互 
感 器 、 电 抗 器 、 避 雷 器 、 绝 缘 子 、 电 力 电容 
医 、 电 力 电缆 和 继 电 保护 装置 等 产品 。 

从 50 年 代 开 始 , 走 自 行 设 计 、 制 造 的 道 
H. 电压 等 级 由 10kV 提高 到 500kV。50 年 
代 ， 生 产 了 110kV 和 220kV 的 成 套 输 变 电 
设备 ; 70 年 代为 刘 家 峡 水 电站 至 关中 , 全 长 
534km 的 第 一 条 330kV 超 高 压 输电 线路 提 
供 了 全 套 国产 化 设备 。 改 革 开 放 后 ， 通 过 引 
进 和 改造 ， 西 安 、 东 北 两 个 输 变 电 设 备 基地 
都 已 具备 批量 生产 500kV 超 高 压 输 变 电 设 
备 能 力 。 

直流 输 变 电 设 备 ，1987 年 研制 成 功 
士 100kYV 成 套 设备 ,提供 给 镇 海 至 舟山 直流 
输 变 电工 程 , 已 经 成 功 运行 10 年 。 现 又 开始 
发 展 青 流 士 500kV 技术 。 

高 压 输 变 电 设 备 除 电压 等 级 外 ， 放 备 技 
术 和 参数 偿 步 发 展 提 高 ， 如 高 压 断 路 拜 的 额定 
分 断 电 流 从 31: SkA 提高 到 40, 50, 63kA; 
500kV 三 相 变 压 更 容量 最 大 做 到 720MV 。 
A; 35kV 并 联 电 容器 单 台 容量 最 大 到 
10Myvyar 。 绝 大 多 数 输 变 电 产 品 达到 或 接近 国 
际 上 80 年 代 末 技术 水 平 ,少数 产品 达到 国际 
90 年 代 初 技术 水 平 。 

用 电 设 备 包括 的 产品 种 类 很 多 ， 如 交流 
电动 机 、 电 动工 具 、 电 焊 机 、 电 炉 等 。 交 流 
电动 机 量 大 面 广 ， 是 国民 经 济 各 行 各 业 普 遍 
采用 的 动力 设备 ，1997 年 ， 机 械 系统 产量 达 
到 36 260MW, 其 生产 能 力 为 55 000MW ,从 
数量 上 看 可 以 满足 市 场 需要 。 在 品种 方面 ， 
“七 五 ”、“ 八 五 ”期 间 中 小 型 交流 电机 各 基本 
系列 更 新 并 定型 投产 后 ， 重 点 发 展 了 派生 系 
列 和 各 专用 品种 ， 从 而 使 产品 品种 有 了 显著 
增加 。 

电器 工业 产品 的 出 口 ， 过 去 主要 是 单机 
出 口 , 数量 少 , 创汇 额 低 。 改革 开放 以 后 ,出 


Ms 


口 有 了 较 大 的 发 展 ， 特 别 是 1985 一 1995 年 ， 
建立 了 一 批 出 口 产 品 基地 ， 出 口 增长 很 快 ， 
1986 年 出 口 创汇 1. 07 亿美 元 ，1987 年 出 口 
1.75 亿美 元 ，1997 年 出 口 达 到 60. 54 亿美 
元 ，1998 年 出 口 达到 67 亿美 元 ， 比 1986 年 
增长 66 倍 , 占 机 电 产 品 出 口 创汇 的 1/10。 年 
出 口 创 汇 超 1 000 万 美元 的 电工 企业 有 20 
多 个 ， 如 东方 电气 集团 公司 、 西 安 电 力 机 械 
公司 ， 上 海 电 气 CARD 总 公司 、 上 海 电 机 
集团 公司 .哈尔滨 电站 成 套 设 备 集团 公司 A 
北 输 变 电 设 备 集团 公司 等 。 

1978 年 开始 ， 成 套 设备 出 口 发 展 迅速 ， 
主要 是 火电 、 水 电 发 电机 组 ， 其 中 ， 较 大 的 
项 目 有 巴基斯坦 页 姆 省 罗 、 木 扎 法 戈 的 210、 
320MW 火电 机 组 ;孟加拉 吉大 港 210MW K 


电机 组 ; 马来西亚 古 晋 电厂 2 台 50MW 电 
站 ; 加 拿 大 曼 昆 22. 5MW 水 电站 机 组 。 电工 
产品 的 出 口 地 区 主要 是 东南 亚 和 名 国 、 伊 衣 、 加 
拿 大 、 美 国 和 香港 地 区 等 。 

电器 工业 在 取得 辉煌 成 就 的 基础 上 , + 
后 ， 仍 要 乘 改 革 开 放 的 东风 ， 适 应 市 场 经 济 
的 需求 ， 加 大 调整 行业 结构 、 产 品 结构 、 企 
业 结 构 的 改革 力度 ， 提 高 产品 技术 水 平和 产 
品质 量 ， 建 立 一 批 有 自主 开发 能 力 的 工程 技 
术 中 心 和 实现 现代 管理 的 骨干 企业 ， 跨 入 新 
世纪 ， 继 续 腾飞 。 


中 国电 器 工业 协会 供稿 
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[国家 机 械 工业 局 ] 


生产 发 展 情况 ”工业 锅炉 作为 工业 生 
产 、 生 活 采暖 的 热能 动力 设备 , 涉及 安全 、 节 
能 和 环保 等 因素 ， 受 到 各 方面 的 重视 。 随 着 
国民 经 济 建设 的 发 展 ， 工 业 锅 炉 行业 也 经 历 
了 成 长 、 壮 大 、 提 高 的 阶段 。 针 对 我 国 对 环 
境 保护 的 重视 , 对 锅炉 产品 的 生产 、 质 量 、 运 
行 状 况 及 烟尘 排放 等 更 加 关注 。1997 年 经 劳 
动 部 和 机 械 工 业 部 联合 组 织 审查 ，1998 年 1 
月 23 日 公布 郑州 锅炉 厂 等 2 个 企业 取得 也 
级 锅炉 制造 许可 证 ; 合肥 锅炉 总 厂 等 130 个 
企业 取得 DD 级 锅炉 制造 许可 证 ; 自贡 市 轻 工 
机 械 厂 、 青 岛 青 义 锅炉 工程 有 限 公司 和 九江 
船用 机 械 厂 分 别 取 得 C 级 余热 锅炉 、D 级 燃 
油 ( 气 ) 锅炉 和 DD 级 直流 锅炉 专项 制造 许可 
证 ;冶金 工业 部 第 二 十 二 治 金 建设 公司 锅炉 
三 等 3 个 企业 为 Ei; 级 锅炉 制造 许可 证 ,武汉 
工业 锅炉 总 厂 等 22 个 企业 暂缓 发 证 ;注销 郑 
州 市 第 二 锅炉 厂 等 5 个 企业 的 锅炉 制造 许可 
证 。 由 此 ， 根 据 统 计 全 国 现 有 锅炉 制造 许可 
证 企业 共 706 个 。 这 些 企业 按 许可 证 等 级 和 
蒸汽 压力 参数 分 类 如 表 1 所 示 。 


表 1 工业 锅炉 企业 分 类 情况 





1998 Œ, E 级 以 上 锅炉 厂家 数 增加 了 85 
个 。 此 外 暂缓 发 证 、 注 销 锅炉 制造 许可 证 的 
厂家 还 有 27 个 ， 占 DD 级 锅炉 制造 生产 厂家 
的 18%。 取 得 B、C 级 锅炉 制造 许可 证 的 企 
业 则 由 前 几 年 的 47 个 ， 增 至 58 个 。 不 难看 


出 ， 工 业 锅 炉 行 业内 的 竞争 将 愈加 激烈 ， 不 
少 厂 家 在 竞争 中 陷入 困境 。 

从 整个 锅炉 行业 看 ，A 级 锅炉 制造 企业 
主要 以 生产 电站 锅炉 为 主 , 1998 年 生产 工业 
锅炉 225 台 , 合计 CARA) 2 644t; 工业 总 产 
值 为 50. 82 亿 元 ， 其 中 工业 锅炉 1. 44 亿 元 ， 
d 2. 84%。B 级 锅炉 制造 企业 则 主要 以 生产 
工业 锅炉 为 主 ，1998 年 生产 发 电 用 锅炉 56 
台 , Bit GEA 1 738t, 发 电能 力 269MW ; 
工业 总 产值 约 计 14. 95 亿 元 ， 其 中 工业 锅炉 
14 亿 元 , 占 93. 4%。C MD 级 锅炉 制造 企业 
189 个 ,工业 锦 炉 生产 蒸汽 能 力 为 12 万 t, 实 
际 产 量 仅 6. 8 万 t、1. 83 万 台 。 如 果 计 入 490 
个 下 级 锅炉 制造 企业 , 则 全 部 工业 锅炉 生产 
能 力 将 达 15 万 t。 

目前 ， 工 业 锅 炉 生 产能 力 过 剩 ， 相 互 压 
价 竞争 相当 严重 ， 对 行业 的 发 展 不 利 。 根 据 
对 各 企业 的 统计 调查 , 全 国 D 级 以 上 工业 锅 
炉 生 产 厂家 平均 年 产量 GRA) 仅 为 320t, 其 
中 2/3 的 锅炉 企业 产量 不 足 100t。 年 产量 之 
500t 的 企业 不 过 46 T, 1 000t 的 企业 只 有 
13 个。 而 年 产量 超过 2 000t 的 企业 仅 有 4 
个 。 

工业 锅炉 行业 中 的 大 型 骨干 企业 仍 占 主 
导 地 位 ,但 市 场 份额 有 所 下 降 。1998 FEIT 
业 生 产 工 业 锅炉 32 661 台 , 其 中 D 级 以 上 锅 
炉 20 634 台 ， 人 合计 (蒸汽 ) 75 200t 。 

与 上 年 相 比 , 1998 年 工业 锅炉 行业 的 主 
要 变化 有 : 锅炉 生产 台数 和 总 蒸汽 吨 数 分 别 
减少 3 000 台 和 6 000t， 工 业 总 产值 不 变价 
63 亿 元 ， 当 年 价 76 亿 元 。 销 售 收入 65.4 亿 
元 ,利润 总 额 约 6 860 万 元 。1998 年 工业 锅 
炉 行 业 的 亏损 企业 占 行业 总 数 的 27. 8%, 亏 
损 总 额 达 1. 77 亿 元 。 

1998 年 , 据 对 209 个 工业 锅炉 生产 企业 
统计 ， 主 要 经 济 指标 如 表 2 所 示 。 

#2 1998 年 工业 锅炉 行业 主要 经 济 指标 


工业 锅炉 产量 (蒸汽 ) 
工业 总 产值 (当年 价 ) 
销售 收入 

利润 总 额 
实物 劳动 生产 率 ( 蒸 汽 ) 





近 几 年 来 “ 常 压 锅炉 ”发 展 速度 较 快 , 但 
由 于 管理 不 善 ， 控 制 不 严 ， 不 仅 冲 击 了 正常 
的 工业 锅炉 市 场 ， 而 且 对 锅炉 的 安全 、 节 能 
及 环保 带 来 一 系列 问题 .如 ,陕西 省 有 100 多 
个 锅炉 生产 企业 ， 具 备 生 产 条 件 的 也 不 过 十 
几 个 。 由 于 常 压 锅炉 生产 企业 只 需 环保 局 颁 
发 一 个 “ 准 销 证 ” 即 可 销售 ， 而 不 需 劳动 部 
门 颁 发 “生产 许可 证 ”。 常 压 锅炉 易 出 事 , 特 
别 是 常 压 锅炉 承 压 使 用 ， 成 为 锅炉 爆炸 的 主 
要 原因 之 一 。 据 调查 ， 仅 山东 临沂 市 就 有 约 
600 台 “ 土 ”锅炉 存在 。 

市 场 及 销售 ”我国 工 业 锅炉 以 燃 煤 为 
主 ， 随 着 我 国 对 环境 保护 的 重视 和 控制 ， 各 
大 城市 对 燃 煤 锅炉 在 市 区 范围 内 的 安装 和 运 
行 都 有 了 一 定 的 限制 。 逐 步 以 燃油 、 燃 气 蔡 
代 燃 煤 ， 以 控制 二 氧化 碳 和 其 他 有 害 气体 的 
排放 总 量 。 故 燃油 、 燃 气 锅炉 的 产量 稳 中 有 
升 ， 约 占 总 产量 的 10. 4%， 生 产 锅炉 3 640 
台 , 蒸 汽 产量 达 7 800t 。 同 时常 压 锅 炉 及 电热 
锅炉 的 发 展 ， 不 同 程度 的 替代 了 部 分 低 等 级 
小 容量 燃 煤 热 水 锅炉 。 大 面积 住宅 区 的 建设 
对 集中 供 热 的 热 水 锅炉 有 较 大 的 需求 。 据 统 
计 ， 热 水 锅炉 的 产量 占 总 产量 GRAD 的 
37.8%, 3K 19 900MW， 所 占 比例 为 历年 最 


高 。 适 应 市 场 需求 的 快 组 装 锅炉 品种 市 场 销 
售 较 好 ， 其 中 ，2、4、6、10t/h 锅炉 产量 占 
工业 锅炉 总 产量 的 75. 84%， 新 开发 的 节能 
型 高 效 品 种 也 有 良好 的 销售 业绩 ， 但 工业 锁 
妨 总 的 需求 趋 淡 。 

工业 锅炉 产量 根据 市 场 需要 ,1991 年 与 
1998 年 各 类 产品 所 占 比例 的 变化 如 表 3 所 


/小 : 


表 3 1991 年 与 1998 年 各 类 锅炉 
所 占 比 例 的 对 比 。 (单位 : %) 







蒸汽 锅炉 
热 水 锅炉 
水 火 管 锅炉 
快 组 装 水 管 句 炉 
散装 水 管 锅炉 
余热 锅炉 
链条 炉 排 锅炉 
往复 炉 排 锅炉 
循环 流 化 床 锅炉 
燃油 ( 气 ) 锅 炉 


1998 年 12 个 工业 锅炉 制造 企业 生产 出 
口 锅炉 84 R, Ait GRA) 1 148t。 

1998 年 工业 锅炉 生产 企业 中 , 产品 产量 
及 销售 收入 前 十 名 企业 如 表 4 所 示 。 
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表 4 1998 年 工业 锅炉 产量 前 十 名 企业 











无 锡 太湖 锅炉 集团 公司 
江苏 太湖 锅炉 集团 公司 
山东 泰山 锅炉 压力 容 髓 集团 总 公司 
沈阳 军区 后 勤 部 工程 安装 大 队 
杭州 锅炉 厂 

江苏 江 星 锅炉 集团 公司 

福州 锅炉 厂 

无 锡 锅炉 三 

南京 锅炉 三 

江西 锅炉 厂 


新 技术 及 科研 成 果 工业 锅炉 行业 对 市 
能 和 环保 的 日 益 重 视 , 工 业 锅炉 的 型 煤 燃烧 ， 
FERRER H ARA. URERA 
能 中 心 研制 成 功 的 多 功能 均匀 燃烧 装置 , 解 
决 了 链条 锅炉 污染 环境 .煤耗 高 ,出力 不 足 等 
问题 , 获 山东 省 科技 进步 奖 。 
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工业 增加 值 产品 销售 收 
AT) 〈 万 元 ) 








各 三 重视 新 产品 开发 以 及 产品 结构 的 改 
进 ,以 提高 对 煤 种 的 运 应 性 和 提高 产品 热 效 
率 . 福 州 锅炉 三 一 手 抓 适销 对 路 产品 的 开发 ， 
一 手 抓 产品 结构 调整 ,同时 充实 营销 队伍 的 
整体 素质 ,进一步 大 市 场 的 销售 网 点 .该 厂 
采取 多 种 经 营 方法 ,巩固 老 用 户 ,发 展 新 市 


场 , 打 入 北京 的 燃油 ( 气 ) 锅 炉 销 售 额 近 4 000 
万 元 , 占 全 厂 年 产值 的 40% 左 右 。 由 福州 锅 
J AT Rev Be Fe BS Ea AY 6 ~~ 20t/h 
RFA 工 类 无 烟煤 工业 锅炉 ,经 专家 评审 ,被 国 
家 经 贸 委 认定 为 1998 年 度 国 家 级 新 产品 。 
质量 及 质量 管理 工业 锅炉 的 设计 、 制 
造 及 使 用 ,必须 符合 《锅炉 压力 容量 安全 监督 
暂行 条 例 》 及 相关 实施 细则 ,以 满足 安全 要 
求 。 由 于 近 十 多 年 来 严格 监督 和 执行 ,我 国 工 
业 锅 炉 事故 率 大 大 降低 ,安全 性 能 显著 提高 。 
但 部 分 厂家 还 存在 对 质量 重视 不 够 和 运行 管 
理 方面 的 问题 ,国家 主席 江泽民 就 银川 一 家 
属 院 锅炉 爆炸 事件 作出 重要 指示 ,强调 像 锅 
炉 这 类 压力 容 需 , 它 的 质量 好 坏 ,直接 关系 到 
国家 财产 和 群众 生命 的 安全 , WAG A 
《锅炉 产品 安全 质量 监督 检验 规则 》 对 工 
业 锅 炉 的 制造 质量 及 检验 作 了 规定 ,机 械 工 
业 部 还 制定 了 工业 锅炉 质量 分 等 规定 。“ 七 
五 ?以 来 ,不 少 工业 锦 炉 企业 进行 技术 改造 ， 
提高 工艺 装备 水 平 , 建 立 工 业 锅炉 质量 保证 
WR, B.C D 级 锅炉 制造 企业 的 产品 质量 不 
渐 提 高 .企业 重视 质量 和 质量 管理 ,积极 申请 
和 执行 GB/T 19002 (SO9002) 质 量 体 系 认 
证 。 先 后 有 9 个 厂 通 过 GB/T19000 
(ISO9000) 质 量 认证 。 常 州 锅 炉 厂 近年 来 始 


终 坚 持 “ 质 量 第 一 .用 户 至 上 ”的 方针 ,被 评 为 
江苏 省 质量 管理 先进 企业 。 

根据 原 机 械 工 业 部 《关于 1998 年 机 械 工 
业 名 牌 产品 认定 工作 安排 的 通知 》 安 排 ^ 蒸 
汽 热 水 锅炉 ,余热 锅炉 ”名 牌 产品 申报 和 预审 
工作 ,最 终 推荐 7 个 企业 的 10 个 产品 (系列 ) 
土 报国 家 机 械 工 业 局 。 

为 加 强 锅炉 产品 质量 管理 ,根据 国家 技 
术 监 督 局 和 原 机 械 工 业 部 的 要 求 ,机 械 工 业 
部 工业 锅炉 产品 质量 监督 检测 中 心 对 常 压 热 
水 锅炉 产品 实行 了 全 国 质量 统 检 ,检测 结果 
按 行政 区 划分 汇总 如 表 5。 

本 次 统 检 ,是 工业 锅炉 行业 首次 全 国 性 
的 质量 检查 工作 。 全国 统 检 合 格 率 为 
82.9% ,各 地 区 的 合格 率 依 次 是 85.5%、 
81. 5%、81. 3% 和 83. 3%. 

基本 建设 及 技术 改造 1998 年 利用 世 
界 银 行 贷款 的 GEF 高 效 工业 锅炉 项 目的 技 
术 改 造 已 进入 实施 阶段 ,多 家 企业 已 与 国外 
技术 提供 方 签 定 技术 转让 合同 并 开始 实施 。 
相关 的 技术 援助 项 目 也 将 启动 ,其 目的 是 为 
项 目 提供 培训 和 组 织 机 构 方面 的 文 持 , 确 保 
先进 的 锅炉 技术 的 推广 和 实效 。 

技术 援助 包括 :锅炉 操作 人 员 培 训 和 操 
作 许 可 证 计划 、 销 售 和 推广 .修订 工业 锅炉 标 
准 、 锅 炉 设 计 方 法 程序 .锅炉 房 标 准 的 开发 。 


mS 常 压 热 水 锅炉 质量 监督 统 检 情 况 














企业 总 数 
转产 倒闭 企业 
无 产品 企业 
合格 企业 

检测 不 合格 企业 


管理 及 改革 ” 随 着 机 械 工 业 部 体制 改革 
和 政府 职能 的 转变 ， 原 中 国 工 业 锅炉 行业 协 
会 改 为 中 国电 器 工业 协会 工业 锅炉 分 会 。 工 
业 锅 炉 分 会 于 1998 年 3 月 在 上 海 召 开会 员 
大 会 ， 会 上 选举 成 立 了 第 二 届 理 事 单位 和 名 
务 理事 单位 。 同 时 分 别 就 转制 、 加 强人 和 物 
的 管理 、 股 份 制 等 交流 了 经 验 。 

工业 锅炉 分 会 坚持 每 年 收集 整个 行业 各 
企业 的 基本 情况 并 加 以 汇总 ， 以 反映 行业 的 
状况 和 发 展 变化 。 针 对 激烈 的 竞争 工业 锅炉 
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按 大 区 统计 
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分 会 积极 协调 和 组 织 各 主要 生产 企业 ， 制 定 
行业 指导 价 ， 引 导 市 场 正确 的 价格 定位 ， 以 
改善 和 缓和 激烈 的 价格 竞争 。 

为 提高 机 械 工业 标准 整体 水 平 ， 增 强 标 
准 适 应 市 场 、 满 足 市 场 需 求 的 能 力 ， 对 工业 
锅炉 、 余 热 锅 炉 、 电 站 锅炉 及 辅 机 行业 标准 
进行 复审 , 予以 废止 的 标准 19 项 , 需 修改 的 
标准 38 项 ， 需 修订 的 标准 10 项 。 

为 推广 高 效 锅炉 的 应 用 ,有 27 个 工业 锁 
炉 产 品 列 入 机 械 工 业 第 18 批 节能 机 电 产 品 
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推广 项 目 表 。 
5 撰 称 人 :机 械 工 业 部 第 二 设计 研究 院 张 
张 素 刚 ] 
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[国家 机 械 工 业 局 


生产 发 展 情况 ”1998 年 生产 各 类 余热 
锅炉 287 B. AITZA 2 995. 3t， 实 现 产值 
27 717.9 万 元 (当年 价 )。 与 1997 年 相 比 
(1997 年 生产 余热 锅炉 217 台 , 合计 蒸汽 
2 552. 61t ,产值 为 26 797. 9 万 元 ) ,余热 锅炉 
生产 台数 增长 32.3%, IA RIK 
17.3%. 产值 增长 3. 4%. 余热 锅炉 生产 继续 
保持 平稳 发 展 的 势头 ， 这 些 余热 锅炉 硅 全 部 
投入 运行 ， 相 当 于 可 全 年 节约 250 RA BEER 
准 煤 。 

生产 的 余热 锅炉 主要 用 于 冶金 .石油 ,化 
工 、 轻 工 、 建 材 、 电 力 等 部 门 的 炉 密 余 热 回 
We (#21), 1998 年 余热 锅炉 的 主要 生产 企业 


情况 列 于 表 2。 江 苏 海 陆 锅炉 集团 有 限 公司 
以 生产 余热 锅炉 63 台 ( 套 ) 、 合 计 蒙 汽 883. 7t 
的 业绩 ， 在 全 国 各 余热 锅炉 生产 厂家 中 列 产 
量 首位 。 杭 州 锅 炉 厂 则 以 9 222. 5 万 元 的 产 
值 列 全 国 第 一 ， 生 产 的 燃气 轮机 余热 锅炉 是 
行业 中 产值 最 高 的 余热 锅炉 ; 该 厂 生 产 的 余 
热 锅 炉 品 种 数 最 多 ， 不 仅 生 产 燃气 轮机 余热 
fale (PME ARB. MEARE AR 
热 锅炉 、 加 热 炉 余热 锅炉 和 玻璃 窑 余 热 锅炉 ， 
而 且 还 研制 成 功 OG 系统 转炉 余热 锅炉 和 大 
型 炼 铜 余热 锅炉 ， 出 口 日 本 和 澳大利亚 。 四 
川 锅炉 三 生 产 的 炼油 催化 裂化 余热 锅炉 成 为 
行业 中 蒸汽 吨 数 最 多 的 余热 锅炉 品种 .此 外 ， 
众多 的 余热 锅炉 生产 厂家 继续 发 挥 各 自 的 技 
术 特 长 和 生产 能 力 ， 为 各 行业 提供 多 种 余热 
锅炉 产品 ， 如 东方 锅炉 厂 工 业 锅 炉 分 厂 和 江 
苏 海陆 锅炉 集团 公司 生产 的 〈 适 应 硫 铁 矿 制 
酸 和 硫磺 制 酸 工艺 ) 硫酸 余热 锅炉 ;鞍山 锅 
E (集团 } 有 限 公司 和 新 疆 天 山 锅炉 厂 生 产 
的 水 泥 窑 余热 锅炉 ， 盐 城市 锅炉 厂 和 邯郸 市 
锅炉 厂 生 产 的 用 于 小 化 肥 造 气 余 热 锅炉 ; 江 
苏 海 陆 锅 炉 集团 有 限 公 司 和 四 川 锅 炉 厂 生产 
的 炼油 催化 余热 锅炉 ， 欧 堡 工业 青岛 公司 生 
产 的 柴油 机 余热 锅炉 ， 无 锡 锅 炉 厂 和 广州 市 
锦 炉 工业 公司 开发 成 功 的 垃圾 焚烧 余热 锅炉 
等 产品 。 


Ri 1998 年 各 类 余热 锅炉 产量 


余热 锅炉 
类 别 


一 一 
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广州 市 锅炉 工业 公司 无 锡 锅炉 三 





长 沙锅 炉 广 
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TARET ARRP ILIA MERE ER AP RRA] KE 
锅炉 集团 有 限 公司 












杭州 锅 雪 三 .无 锡 锅 仿 厂 .江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 、 蒂 山 
锅炉 (集团 ) 有 限 公司 ,太原 锅炉 集团 有 限 公司 
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SOP ZAP ST BaP BRAT ae 





( 续 ) 


主要 生产 企业 
H | 
pe SUE) CRP RLU (RD BRA a) 





oO 


低热 值 尾 气 
余热 名 人 

硫酸 246 57 江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 、 东 方 锅 炉 厂 工业 锅炉 分 三 .长 沙 
余热 锅炉 锅炉 厂 、 


tO 


10 RAE 杭州 锅炉 厂 .江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公 司 、 常 州 建材 机 械 厂 
余热 锅炉 (常州 锅炉 厂 ) 

11 AMAR EE 057.3 | 部 部 市 锅炉 三、 盐城 市 锅炉 厂 .杭州 锅炉 厂 .武昌 锅炉 容器 厂 、 
余热 锅炉 江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 


eR TN 


N 炼油 催化 arog | 四川 费 炉 厂 .无 锡 锅炉 厂 ,江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 东方 
余热 锅炉 BT CL ALS aS MBI RT | 
KES 
14 saa a 较 山 锅炉 (集团 ) 有 限 公司 、 新 疆 天 山 锅炉 三. 四川 锅炉 厂 
15 柴油 机 101 117. pons ee RAR RATA OREO 
余热 锅炉 
其 他 21 


武汉 锅炉 集团 有 限 公司 、 江 苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 .鞍山 锅 
Re 绍兴 市 锅炉 三、 盐城 市 锅炉 厂 、 重 庆 锅 炉 


a 

表 2 1998 应 该 说 明 的 是 ， 我 国 尚 无 单独 生产 余热 
ED 锅炉 的 企业 ， 余 热 锅 炉 均 由 各 电站 锅炉 和 工 

业 锅 炉 制 造 厂家 和 生产。 因此， 有 关 企 业 的 基 
a © 本 情况 不 再 重 述 。 

杭州 锅炉 厂 市 场 及 销售 1998 年 各 企业 销售 余热 

A RRIAT 锅炉 279 台 ( 套 ) ,合计 蒸 汽 2 997. 7t， 销售 收 

JIRE 2 919 入 达 28 360 万 元 。 其 中 ,余热 锅炉 出 口 57 台 

欧 堡 工业 青岛 集团 公司 2 300 ( 套 ) AIRA 188t, 销售 额 达 574 万 美元 。 

东方 锅炉 厂 工业 锅炉 分 















产值 (当年 
价 )( 万 元 ) 






1 233. 64 余热 锅炉 行业 各 企业 还 积极 配合 国家 的 














能 源 、 环 保 政 策 , 不 断 推 出 各 种 高 效 、 节 能 、 

6 | 长 沙锅 炉 厂 1 005 环保 型 余热 锅炉 ， 以 适应 市 场 的 需求 。 近 年 
? eee an 来 ,由 于 国家 限制 小 容量 燃 煤 发 电机 组 建设 ， 
/ 、 燃气 一 蒸汽 联合 循环 发 电 技术 作为 新 一 代 洛 
| ms 净 发 电 技术 ， 在 国内 已 受到 广泛 关注 ， 发 展 
10| 邯郸 市 锅炉 厂 707 较 快 。 人 网 气 轮机 余热 锅炉 是 燃气 一 燕 汽 联合 
11| 武汉 锅炉 集团 有 限 公司 667. 8 循环 发 电 的 关键 设备 之 一 ,发 展 前 景 广阔 ; 利 
12| 盐城 市 锅炉 厂 540 用 焚烧 方法 处 理 城 市 生活 垃圾 具有 无 害 化 彻 
13| 青岛 船用 锅炉 三 183. 34 底 、 缩 容 程度 高 、 余 热 利 用 可 产生 电力 和 热 
14} 广州 市 锅炉 工业 公司 157 能 等 优点 。 国 内 已 有 数 家 企业 生产 垃圾 焚烧 


KRRP AMARAT 余热 锅炉 ， 随 着 国民 环境 保护 意识 的 增强 和 
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国家 对 环保 领域 投入 的 增加 ， 垃 圾 焚烧 余热 
锅炉 将 有 进一步 的 发 展 。 

新 产品 ”杭州 锅炉 厂 根据 市 场 需求 ， 不 
汤 开发 余热 锅炉 新 产品 ，Q476/495 一 65 
(25) 一 6. 9 (0. 24) /468 型 和 Q397/543 一 66 
(12. 7) 一 3. 82 (0. 29) /450 型 双 压 双 温 燃气 
轮机 余热 锅炉 ， 采 用 强制 循环 、 塔 式 布置 结 
构 ， 具 有 结构 先进 、 效 率 高 、 启 停 速度 快 的 
特点 ， 尤 其 适应 调 峰 发 电 ， 在 国内 处 于 领先 
水 平 。 该 厂 的 新 产品 还 有 QCF44. 9/800 一 
10—5. 39 型 炼 铜 余 热 锅炉 、 与 日 本 合作 研制 
的 210t 一 OG 系统 转炉 余热 锅炉 等 。 

1998 年 余热 锅炉 主要 新 产品 还 有 广州 
市 锅炉 工业 公司 生产 的 SHW13. 6--1.1/ 
260—T; 和 SZS9. 5 一 2. 45/320—-T; AY Hr 
焚烧 余热 锅炉 ; 鞍山 锅炉 (集团 ) 有 限 公 司 
生产 的 QC 57/800-20-—2. 45/400 WKE 
余热 锅炉 ; 新 疆 天 山 锅 炉 厂 生产 的 QC95/ 
850—32—3. 82/450 等 多 型 水 泥 密 余热 钢 
Apts 长 沙锅 炉 厂 生 产 的 SHS20 一 2. 5 一 Q 型 
高 炉 煤 气 余热 锅炉 和 无 锡 锅炉 厂 生产 的 
UG—200—10. 5/2. 57/370 一 W 型 垃圾 焚烧 
REMAP 

质量 及 质量 管理 ”由 杭州 余热 锅炉 研究 
所 归口 管理 的 机 械 行业 标准 的 制 、 修 订 工 作 
已 完成 。 1998 年 11 月 《 烟 道 式 余热 锅炉 产品 
型 号 编制 方法 》 等 三 个 标准 的 报批 稿 已 上 报 
国家 机 械 工业 局 审批 , 列 入 1998 年 机 械 工 业 
标准 制 、 修 订 计 划 的 《垃圾 焚烧 余热 锅炉 技 
术 条 件 》 正 在 编制 中 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 各 余热 
锅炉 生产 企业 共 完 成 技术 改造 投资 6 200 R 
万 元 。 其 中 ， 杭 州 锅 炉 厂 完成 投资 1 155 万 
元 ， 正 在 进行 大 型 转炉 、 烧 结 机 余热 锅炉 技 
改 项 目 和 大 型 硫酸 余热 锅炉 技 改 项 目 ， 准 备 
引进 、 消 化 吸收 国外 大 型 余热 锅炉 设计 和 制 
RR; 无 锡 锅炉 厂 投资 450 万 元 ， 增加 了 
INR REE BOER: 长 沙锅 炉 厂 投资 
390 万 元 进行 蛇 形 管 身 动 弯 制 生产 线 和 60 x 
3000 四 辊 卷 板 机 改造 ; 广州 市 锅炉 工业 公司 
和 武昌 锅炉 容器 厂 建立 计算 机 网 络 系统 ， 进 
行 CAD 辅助 设计 ; 武汉 锅炉 集团 有 限 公司 、 
江苏 海陆 锅炉 集团 有 限 公司 和 重庆 锅炉 总 厂 
购置 大 型 数控 切割 机 和 新 型 自动 焊 机 等 设 
备 。 此 外 ， 东 方 锅炉 厂 工 业 锅 炉 分 三、 青色 
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械 厂 等 单位 根据 生产 需求 ， 也 都 添置 了 先进 
的 设备 和 工装 。 经 过 以 上 的 投资 改造 ， 必 将 
大 大 地 增强 这 些 企业 开发 余热 锅炉 新 品 、 增 
加 余热 锅炉 产量 和 提高 产品 质量 的 能 力 。 

管理 及 改革 “余热 锅炉 与 余热 利用 设备 
科技 情报 网 是 余热 锅炉 行业 开展 科技 信息 传 
递 和 技术 、 经 济 、 管 理 情报 交流 与 协作 的 组 
织 , 现 有 网 员 单 位 121 个 ,1998 年 11 月 第 七 
让 余热 锅炉 与 余热 利用 设备 科技 情报 网 网 员 
大 会 在 浙江 省 杭州 市 召开 , 41 个 成 员 单 位 的 
51 位 代表 与 会 。 大 会 通过 了 第 六 届 网 的 工作 
报告 和 新 的 情报 网 章程 ， 选 举 产生 了 以 杭州 
余热 锅炉 研究 所 为 网 长 单位 、 洛 阳 石 化 工程 
公司 等 为 副 网 长 单位 的 工作 班子 。 会 议 期 间 
还 组 织 学 术 交 流 ， 并 编 印 出 版 论文 集 ，25 篇 
论文 参加 了 交流 。 大 会 还 对 先进 个 人 和 优秀 
沦 文 作者 进行 表彰 。 网 刊 《余热 锅炉 》 CE 
PD 能 正常 出 版 、 发 行 ， 及 时 加 同行 和 网 员 
单位 提供 国内 外 余热 锅炉 技术 发 展 的 最 新 成 
果 和 信息 。 

CHER A ALIN RNG IP OE IRER 
审 稿 人 ， ARRAPAR TE Ee 





[国家 机 械 工 业 局 ] 


生产 发 展 情况 ”我 国 工业 燃气 轮机 行业 
受 国家 经 济 形势 和 国内 电力 部 门 大 量 进口 国 
外 辐 类 产品 的 影响 ,生产 发 展 速度 比较 缕 慢 ， 
即使 这 样 ， 我 国 很 少 的 儿 个 生产 工业 燃气 纶 
机 的 企业 ， 如 南京 汽 轮 电机 (集团 有 限 责 
任 公司 等 在 生产 经 营 工作 中 ， 从 严 管理 ， 在 
科学 管理 上 狠 下 功夫 ， 加 强生 产 组 织 系统 的 
管理 ， 挖 气 企 业内 部 潜力 ， 发 挥 企业 目 号 优 
势 ， 加 强 整体 协作 ， 发 挥 大 设备 的 综合 平衡 
能 力 ， 扩 大 外 贸 出口 ， 寻 求 国内 用 户 ， 克 服 
了 重重 困难 ， 基 本 上 完成 了 当年 企业 的 生产 
计划 。 


简单 循环 和 联合 循环 的 燃气 轮机 ， 我 国 
的 总 装机 容量 (截至 1998 年 底 ) 已 达 
7 185. 4MW. 其 中 ,燃气 轮机 容量 为 
5 966. 2MW ,包括 工业 用 重型 燃气 轮机 及 航 
空 改 型 燃气 轮机 。 工 业 用 重型 燃气 轮机 的 容 
量 为 4 743MW， 占 燃气 轮机 装机 容量 的 
79.50%, 就 热力 循环 而 言 , 我 国 现在 基本 上 
已 陆续 从 80 年 代 的 简单 循环 逐步 过 渡 到 联 
合 循环 为 主体 。 据 初步 统计 ， 我 国 的 燃气 轮 
机 联合 循环 装机 容量 已 达 4 206. 23MW, 4 
总 装机 容量 的 58. 67%。 我 国联 合 循环 燃气 
轮机 的 总 装机 容量 已 占 发 电 用 燃气 轮机 总 量 
的 71%。 截 至 1998 FR, 我 国 已 建成 或 基本 
建成 的 单机 容量 为 SOMW 以 上 等 级 的 联合 
循环 电站 37 Æ (90 年 代 以 后 共 引 进 17 £). 
其 中 ， 组 成 300MW 等 级 的 联合 循环 电站 中 
的 燃气 轮机 有 4 套 ， 这 标志 着 我 国 的 燃气 轮 
机 已 迈 入 大 容量 、 高 效率 的 发 展 阶段 。 

1998 年 南京 汽 轮 电机 (集团) 有 限 责 任 
公司 为 天 津 滨海 电力 有 限 公司 ， 利 用 渤海 丰 
富 的 天 然 气 资源 建设 天 津 滨海 电厂 。 该 电厂 
采用 燃气 /蒸汽 联合 循环 狐 置 。 其 中 , 南京 汽 
轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 制造 一 套 
PG6551B 燃气 轮机 发 电机 组 〈 电 机 起 动 ) 及 
一 套 L18 一 3.43 一 3 冷凝 式 汽 轮机 和 
QWL 一 18 一 2 (10. 5kV) 发 电机 组 成 的 汽 轮 
发 电机 组 ， 两 套 机 组 和 杭州 锅炉 厂 生 产 的 
Q399/544—66. 6 (10. 1) 一 3. 82 (0. 25) /480 
(138) 型 余热 锅炉 共同 组 成 S106B PR / HE 
汽 联合 循环 发 电 设备 ,该 台 PG6551B 燃气 轮 
机 与 已 往 诸 年 生产 的 同类 型 燃气 轮机 相 比 具 
有 以 下 不 同 的 特点 ， 

(1) 燃料 为 国产 天 然 气 , 这 是 MS6001B 
型 燃气 轮机 在 我 国 〈 包 括 进口 的 各 种 类 型 的 
燃气 轮机 机 组 ) 首 次 采用 天 然 气 作为 燃料 , 因 
为 通常 燃气 轮机 的 燃料 大 多 采用 燃油 〈 轻 柴 
油 或 重油 )。 所 以 , 要 求 燃 烧 系 统 在 防止 气体 
泄漏 、 防 爆 、 防 火 等 方面 提出 了 全 新 的 要 求 。 

(2) 机 组 性 能 比 燃料 为 燃油 的 燃气 轮机 
有 较 明显 的 改善 。Q 燃 天 然 气 燃气 轮机 其 功 
率 在 ISO 条 件 下 可 达 3 9160kW， 上 比 燃油 燃 
气 轮机 多 发 电 680kW; OREZ ERME 
轮机 降低 80kJ/ (kWh); 维修 周期 及 机 
组 寿命 比 燃油 燃气 轮机 明显 加 长 。 

(3) 燃 天 然 气 机 组 其 环境 保护 性 能 明显 


好 于 燃油 机 组 ，NO. 排放 量 降 低 了 1. 24 x 
10*Vd， 巧 浮 颗 粒 排 放 减 少 88. 9%。 

(4) 吸 气 过 滤 排 列 由 卧 式 改 为 立 式 ， 这 
样 不 但 满足 了 用 户 的 客观 要 求 ， 同 时 还 减少 
了 机 组 的 事故 发 生 率 。 

由 于 燃 天 然 气 燃气 轮机 发 电机 组 有 上 述 
优点 ,加 之 我 国 现 有 开发 丰 定 天然气 资源 , 因 
此 , PG6551B 燃气 轮机 以 国产 天 然 气 作为 燃 
料 ， 将 为 我 国 天 然 气 资源 有 效 利 用 ， 提 高 环 
境 保 护 意识 和 水 平 以 及 对 老 电 厂 的 改造 ， 其 
意义 和 价值 可 见 一 斑 。 

南京 汽 轮 电 机 ED 有 限 责 任 公司 
(原名 南京 汽 轮 电 机 厂 ) 是 我 国生 产 重型 燃气 
轮机 及 其 燃气 / 燕 汽 联合 循环 装置 的 主导 企 
业 。 该 公司 是 生产 重型 燃气 轮机 、 中 小 汽 轮 
发 电机 组 和 大 中 型 电动 机 等 高 科技 产品 的 国 
家 机 械 工 业 大 一 型 骨干 企业 。1998 年 该 公司 
完成 的 主要 的 经 济 指标 如 表 1 所 示 。 

此 外 ， 蛤 尔 滨 电 站 工程 有 限 公 司 和 法 国 
通用 电气 阿尔 斯 通 公 司 组 成 联合 体 总 承建 ， 
中 方 负责 总 承包 ， 签 订 了 总 金额 达 4 亿美 元 
的 马来西亚 玻璃 斯 650MW 电站 ， 该 电站 采 
用 燃气 / 燕 汽 联合 循环 方式 .哈尔滨 汽轮机 有 
限 责 任 公司 从 乌克兰 引进 并 与 中 国 船舶 工业 
总 公司 哈尔滨 七 〇 三 研究 所 合作 ， 生 产 
25MW 等 级 、 诅 平 入 口 温 度 为 1250 必 的 船用 
人 燃气轮机， 目前 该 公司 仍 在 进行 准备 与 之 相 
配套 的 前 期 准备 工作 。 


1 1998 年 南京 汽 轮 电 机 〈 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 
完成 的 主要 经 济 指标 
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产品 销售 税金 及 附加 
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市 场 及 销售 ”我 国 工业 燃气 轮机 的 研制 
始 于 60 年 代 初 期 ,至 70 年 代 发 展 速度 仍 很 
缓慢 ,直到 80 年 代 中 期 ,在 原 第 一 机 械 工 业 
部 的 主持 下 ,南京 汽 轮 电机 厂 与 美国 GE 公 
司 签订 了 合作 生产 MS6001B、MS5001、 
MS3002 三 个 系列 燃气 轮机 的 协议 ,同时 ,从 
英国 Brush 公司 引进 了 与 燃气 轮机 配套 的 发 
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元 | 29 331 
元 | 30 241 
元 | 16 497 
351 


电机 制造 技术 ,并 试制 出 第 1 套 PG6531 型 
36MW 燃气 轮机 发 电机 组 ,通过 了 国家 鉴 
定 ,一 直 在 深圳 南山 电厂 投 运 迄 今 情况 良好 。 
截至 1999 年 6 月 ,该 厂 已 生产 和 投 运 了 8 套 
6000 系列 燃气 轮 发 电机 组 ,运行 都 比较 正 
常 , 其 中 有 5 套 已 经 组 成 了 燃气 /蒸汽 联合 循 
环 装置 。 这 8 套 中 男 有 一 套 于 1999 年 6 月 出 
口 至 伊拉克 木 拉 ， 阿 布 杜 拉 (MULLA 
ABDULAH) 电 厂 。 此 外 , 尚 有 计划 5 Æ 6000 
系列 燃气 轮机 直接 出 口 伊拉克 ,以 帮助 完成 
联合 国 关 于 以 “石油 换 食品 ?的 计划 。 

自 改 革 开 放 以 来 ,我 国电 力 工 业 不 新 更 
新 和 发 展 ,对 燃气 轮机 需求 每 年 趋 增 。 除 我 国 
自行 制造 的 燃气 轮机 外 ,电厂 和 油田 还 大 量 
的 进口 不 少 国外 燃气 轮机 机 组 , 现 将 1997 ~ 
1998 年 我 国 燃气 轮机 (200MW 以 上 ) 现 有 用 
户 和 制造 厂家 的 分 布 概况 汇总 如 表 2 所 示 。 


新 产品 1998 年 7 月 浙江 瑞安 燃气 轮 
机 电厂 投入 运行 , 其 燃气 轮机 为 法 图 
ALSTHOM 制造 的 PG6551B 型 配 南京 汽 轮 
电机 (集团 ) 有 限 责任 公司 改 型 设计 的 L18 一 
3. 43 一 1 汽 轮 发 电机 组 (37MW) 组 成 S106 
燃气 /蒸汽 联合 循环 发 电 设备 。 该 产品 主要 是 
Xt L18—3. 43 汽轮机 作 了 改进 , 即 在 其 压力 
级 后 面 ,增加 一 路 三 用 气 (p 二 1. 06MPa. D= 
2t/) 满 是 了 用 户 的 需要 。 1998 年 3 月 苏州 

达 燃 气 轮 机 电厂 投入 运行 ,其 燃气 轮机 为 
美国 GE 公司 制造 的 PG6551B 燃气 轮机 配 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 改 型 设计 
的 C15 一 3. 43/0. 981 一 3 汽 轮 发 电机 组 (两 
台 各 38.72MW) 和 杭州 锅炉 广 制 造 的 
Q391/542—66 (9.5 )—3.82 (0.25 )/450 
(138) 余 热 锅炉 组 成 的 燃气 /蒸汽 联合 循环 发 
电 ( 并 有 一 路 供 热 ) 设 备 。 


表 2 1997~1998 年 燃气 机 现 有 用 户 和 制造 厂 PARER 





安装 地 点 数量 ( 台 ) | 功率 (kW)| 。 制造 单位 
安徽 合肥 力 源 电力 开发 公司 | PG6551B 76 400 | EGT Alsthom n 联合 循环 
BTL FE TE A BRR PG6551B 38 200 | 南京 汽 轮 电机 厂 á i K 电 | 联合 循环 
浙江 温州 龙湾 电厂 PG9171E 240 000 | 美国 GE 公司 原 油 发 电 | 联合 循环 
浙江 华 瑞 发 电 有 限 公 司 PG6551B 38 200 | EGT Alsthom E m 发 ” 电 | 联合 循环 
Wie RT PG6551B 76 400 | EGT Alsthom 天 然 气 . 轻 油 | 发 电 | 联合 循环 
山东 堤 岛 燃气 轮机 电厂 PG9171E 240 000 | EGT Alsthom 棕 w 发 R | 联合 循环 
浙江 瑞安 燃气 轮机 电厂 PG6551B 37 000 | 法 国 Alsthom 重 油 发 电 | 联合 循环 
苏州 高 达 燃 气 轮 机 电厂 PG6551B 38 720 | 美国 GE 公司 轻 柴 油 发 ” 电 | 联合 循环 

我 国 目 前 生产 的 用 于 联合 循环 和 热电 联 “同时 也 是 我 国 开拓 高 效率 、 低 污染 , 少 用 水 


供 的 余热 锅炉 以 无 补 型 为 主 ,杭州 锅炉 厂 通 
过 与 美国 GE 公司 ,法国 ALSTHOM 公司 、 
荷兰 S.F.L 公司 和 英国 人 R.R 公司 的 技术 交 
流 、 引 进 、 消 化 和 吸收 ,已 形成 独立 设计 和 制 
造 余热 锅炉 的 能 力 , 已 经 生产 了 与 MS5000、 
MS6000 和 FT8 等 燃气 轮机 配套 的 余热 钢 
炉 , 有 甲 式 的 自然 循环 和 立 式 的 强制 循环 两 
大 系列 , 单 压 , 双 压 和 三 压 三 种 类 型 。 其 主要 
性 能 指标 均 达 到 设计 要 求 , 运 行 安全 可 靠 , 达 
到 同类 进口 设备 水 平 ,目前 ,该 厂 正 与 荷兰 
NFM 公司 合作 生产 配套 MS9000E 型 燃气 
轮机 的 大 型 立 式 余热 锅炉 。 
整体 煤气 化 联合 循环 (IIGCC) 和 增 压 流 化 
下 全 人 是 把 高 效 的 联合 循 
洁净 的 燃 煤 技 术 结 合 起 来 的 先进 发 电 技 
不 a SA ea DRAEI -个 热点 ， 
它 已 成 为 跨 世 纪 火 电动 力 发 展 的 主要 方向 之 
140， 行 业 概 况 


的 火电 发 展 的 新 模式 所 需要 的 高 新 技术 ,目前 
ARAR E ERN 

-个 科研 项 目 。 工 程 项 目 由 烟台 发 电厂 承担 
eure. 由 华北 电力 设计 院 承 担 的 
预 可 研 设计 审查 (1997 年 )、 引 进 谈 判 大 纲 的 
审查 (1998 年 ) 与 技术 路 线 的 讨论 和 审查 
(1998 年 )。 其 中 燃气 轮机 基本 选 定 为 200MW 
等 级 下 技术 参数 ,汽轮机 为 超 高 于 参数 三 下 
再 热 型 180MW 左右 ,初步 设计 电厂 兆 效 率 为 
43 % ’ 高 于 目 前 所 有 燃 煤 电厂 的 效率 ， 环境 保 
护 得 以 大 大 改善 。 科 研 项 目 则 以 系统 软件 、 气 
化 炉 和 净化 技术 为 主攻 方 回 ,汽轮机 和 余热 锅 
妨 以 国产 化 为 主 ,当然 ,整个 装置 国产 化 的 关 
键 仍 是 其 核心 燃气 轮机 。 

PFBC—CC 技术 的 发 展 ,以 1995 年 11 
月 机 械 工 业 部 和 电力 工业 部 联合 给 国家 计 委 
上 报 的 关于 建设 100MW 级 增 压 流 化 床 联合 


循环 试验 电站 为 标志 , 预示 我 国 对 PFBC 一 
CC 技术 研究 和 实施 的 前 景 。 国 内 有 数 家 部 
门 和 单位 提出 建立 第 一 代 PFBC—CC EHS 
由 于 流 化 床 温度 限制 ,燃气 轮机 透 平 进口 温 
度 为 850 必 左右) 装置 的 问题 。 东 北 电 管 局 、 
徐州 页 旺 电 厂 、 大 连 台 山 电 厂 等 先后 开始 自 
行 设计 PFBC—CC 试验 机 组 。 近 期 PFBC 一 
CC 的 发 展 仍 以 第 一 代 技 术 的 装置 为 主 ,由 
于 它 比 现 有 同 参 数 的 蒸汽 电站 的 效率 高 3% 
~5% , 且 系 统 较 简单 , 设 有 空 分 装置 , 透 平 叶 
片 的 寿命 尚 可 ,目前 应 用 最 多 的 为 双 轴 型 。 另 
一 种 是 单 轴 压气 机 有 可 转 导 叶 的 燃气 轮机 ， 
如 徐州 页 旺 电厂 的 试验 机 组 ,1998 年 调试 
后 ,为 掌握 PFBC 一 CC 关键 设备 性 能 和 机 组 
系统 的 特性 提供 了 试验 依据 ,为 我 国 自 行 设 
计 PFBC 一 CC 迈 出 了 艰辛 而 可 喜 的 一 步 。 
在 IGCC 和 PFBC—CC 技术 开发 的 推 
动 下 ,我 国 燃气 轮机 的 发 展 必 然 会 得 到 应 有 
的 提高 。 国 内 专家 预测 ,2000 年 中 国 发 电 设 
备 装机 容量 将 达到 290GW ,年 发 电量 将 为 
1400TW + h(1. 4X105W .+ h), 2000~2020 
年 间 每 年 新 增加 装机 容量 可 能 达到 25GW 
左右 ,其 中 大 部 分 仍 将 由 火电 承担 。 而 跨 进 
21 世纪 后 ,IGCC 性 能 更 高 .技术 更 趋 成 熟 、 
成 本 进一步 降低 ,在 其 新 装机 容量 中 必 将 有 
更 大 的 市 场 。 
质量 及 质量 管理 ”1998 年 11 月 在 贵阳 
召开 了 机 械 工 业 局 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 
会 第 一 届 三 次 年 会 。 会 议 对 燃气 轮机 标 委 会 
一 年 来 的 工作 做 了 总 结 和 评估 ,并 提出 了 
“1999 年 标准 化 工作 的 要 点 和 展望 。 会 议 还 着 
重审 查 了 《燃气 /蒸汽 联合 循环 设计 采购 基 
本 信息 》《 人 燃气/ 蒸汽 联合 循环 设备 采购 汽 
轮机 》《 燃 气 / 荣 汽 联合 循环 设备 采购 ”余热 
锅炉 3》 三 个 行业 标准 草案 (送审 稿 ) ,一 致 通 过 
三 个 标准 送审 稿 并 认为 达到 了 国际 先进 水 
平 , 专 家 们 认为 :由 于 联合 循环 装置 在 国内 正 
处 于 上 升 阶段 , 随 着 国内 外 贸易 不 断 发 展 , 制 
定 本 系列 标准 将 会 成 为 联合 循环 法 置 进出 口 
贸易 和 商业 谈判 的 必要 文件 和 准则 。 因 此 三 
个 标准 将 会 对 我 国 的 联合 循环 装置 的 研制 、 
设计 .生产 及 商贸 起 着 开拓 的 作用 。 会 议 还 建 
议 本 系列 标准 的 属性 定 为 推荐 性 行业 标准 。 
此 外 ,会 议 按照 国家 机 械 工 业 局 关于 机 械 工 
业 行 业 标准 修改 工作 的 意见 的 精神 ,对 1990 


年 前 国家 颁布 的 8 个 行业 标准 , 即 .《 燃 气 轮 
机 ”维护 和 安全 》《 燃 气 轮机 ”基本 部 件 》、 
《燃气 轮机 ” 油 系统 清洁 度 》《 全 金属 12 f 
法 兰 面 锁 紧 螺 母 型 式 和 尺寸 》《 全 金属 12 角 
法 兰 面 锁 紧 螺母 技术 条 件 》《 燃 气 轮 机 油 系 
统 清 洁 度 测试 取样 》《 燃 气 轮机 ” 油 系 统 清 
洁 度 测试 用 显微镜 计数 法 测定 油 液 中 固体 颗 
粒 污 染 度 》《 燃 气 轮机 产品 质量 分 类 ;等 进行 
复审 ,并 在 会 上 审查 通过 。 预计 ,1999 年 上 述 
11 个 行业 标准 将 被 国家 机 械 工 业 局 审查 通 
过 后 颁布 .实施 . 此 外 ,1999 年 还 将 制定 两 个 
国家 标准 《燃气 轮机 烟 气 排放 的 测量 与 评估 》 
和 《燃气 轮机 烟 气 排放 的 自动 监测 》。 

机 械 工 业 部 燃气 轮机 标准 化 技术 委员 会 
仍然 继续 承担 ISO/TC 192 的 中 国 技术 归口 


工作 ,迄今 为 止 ,ISO/TC 192 颁布 的 13 个 国 


际 标准 中 ,已 有 5 个 被 转化 为 我 国 国家 标准 ， 
其 余 8 个 标准 在 近 几 年 内 也 将 陆续 采 标 并 转 
化 为 我 国 国家 标准 。 由 于 机 械 工 业 部 燃气 轮 
机 标 委 会 在 我 国 燃 气 轮机 及 其 燃气 /蒸汽 联 
合 循 行业 中 具有 较 高 威信 和 形象 ,1998 年 吸 
收 3 名 专家 为 燃气 轮机 标 委 会 委员 , 另外 根 
据 工 作 需 要 调整 了 主任 委员 ,已 报国 家 机 械 
工业 局 竺 批准 。 
[ 撰 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 涂 庆 

审 稿 人 :南京 燃气 轮机 研究 所 邓 BD 





[国家 机 械 工业 局 
一 大 型 水 电 设备 


生产 发 展 情况 1998 年 大 型 水 电 设备 行 
业 在 国家 继续 对 水 电 设备 投资 紧缩 ,市 场 进 一 
步 菱 缩 , 加 之 进口 水 电 设备 挤 进 国内 市 场 ,市 场 
竞争 异常 激烈 的 形势 下 ,国有 各 企业 内 部 由 于 
加 强 了 考核 ,科学 管理 ,合理 调整 企业 内 部 结 
构 , 严 格 执行 年 度 各 项 专项 计划 ,克服 了 资金 友 
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张 , 材 料 短缺 ,设备 能 力 瓶 颈 等 问题 , 较 好 地 完 
成 了 年 度 经 营 指标 .。“ 三 资 ” 企 业 1998 年 发 展 
较 快 ,由 于 积极 引进 和 采用 国外 先进 技术 ,订货 
量 和 完成 产量 都 好 于 历史 最 好 水 平 . 1998 年 大 
型 水 电 设备 行业 11 个 企业 生产 了 大 型 水 电 设 
备 63 套 3 652. 65MW ,完成 产值 125 315. 56 
万 元 。 1998 年 大 型 水 电 设备 行业 全 年 共计 完成 
工业 总 产值 240 666. 86 万 元 , 产品 销售 收入 
242 535.6 万 元 ,实现 利润 总 额 1 156 万 元 ,全 
员 劳 动 生产 率 73 881. 9 元 /人 。 

1998 年 生产 单机 容量 在 10MW 以 上 水 
电机 组 的 厂家 有 了 哈尔滨 电机 厂 有 限 吹 任 公 
司 .东方 电机 股份 有 限 公 司 .天 津 通用 电气 阿 
尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 . 昆 明 电 机 有 限 责 
任 公司 、. 克 瓦 纳 ( 杭 州 ) 发 电 设 备 有 限 公 司 、 广 
东 省 韶关 发 设备 厂 、. 富 春江 水 电 设 备 总 厂 . 重 
庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公 司 、 南 宁 发 电 设备 总 
三 .福建 九州 南平 电机 厂 、. 零 陵 发 电 设备 有 限 
公司 等 11 个 。 其 中 大 一 型 企业 2 个 ,大 二 型 
企业 5 个 ,中 一 型 企业 3 个 ,中 二 型 企业 1 
个 ,职工 33 033 人 。 国 有 大 型 骨干 企业 的 哈 
尔 滨 电 机 厂 有 限 足 任 公司 1998 年 完成 工业 
总 产值 70 354 万 元 ,综合 产量 3 836MW ,其 
中 水 电机 组 11 套 .1 616MW , 汽 轮 发 电机 10 
台 、1 960MW ,区 直流 电机 266. 7MW, ES 
业 收 入 67 682 万 元 ,实现 利税 总 额 609 万 
元 。 东方 电机 股份 有 限 公 司 1998 年 完成 工业 


总 产值 70 212 万 元 , 完成 综合 产量 
4 700. 13MW, 其 中 水 电机 组 9 套 .919MW， 
汽 轮 发 电机 16 台 、3 494MW, 交 直流 电机 
287. 13MW, 主 营业 收入 82 038 万 元 ,实现 
利润 总 额 5 049 万 元 ,上 缴 利 税 3 438 万 元 。 
1998 年 大 型 水 电 设备 行业 厂家 实现 的 经 济 
指标 按 销 售 收 入 排序 见 表 1, 完成 的 大 型 水 
电 设备 产量 和 产值 见 表 2, 生 产 10MW 及 以 


上 的 水 电机 组 见 表 3。 
产品 分 类 产量 1998 年 大 型 水 电 设 备 


行业 共生 产 大 型 水 电机 组 63 B, 3 
652. 65MW ,配套 励磁 设备 12 台 , 配 套 冷 却 
设备 9 台 , 配 套 调 速 器 14 f WEWERE 
37. 

市 场 及 销售 1998 年 行业 各 企业 在 国 
家 继续 对 水 电 建设 投资 紧缩 的 形势 下 ,市场 
竞争 异常 激烈 ,外 抓 市 场 ,内 抓 管理 ,根据 市 
场 变化 ,进行 产品 结构 调整 ,积极 开拓 国内 国 
外 两 个 市 场 ,加 强 销售 工作 的 管理 ,调整 或 改 
组 充实 销售 队伍 ,强化 经 营 决 策 ,灵活 经 营 手 
段 .以 良好 的 信誉 ,可 靠 的 产品 质量 来 占领 国 
内 外 市 场 。1998 年 行业 完成 国内 销售 收入 
95 856. ]2 万 元 。 其 中 配套 调 速 器 613 万 元 ， 
配套 油 压 装置 117 万 元 ,配套 励磁 设备 148 
万 元 。 国 外 销售 收入 3 283 万 美元 ,出 口水 电 
机 组 4 套 .240MW。1998 年 大 型 水 电 设备 行 
业 广 家 国内 国外 销售 收入 详 见 表 4。 


表 1 1998 年 水 电 设备 行业 主要 厂家 实际 完成 的 经 济 指标 




















































全 部 职工 | 工业 总 产值 (万 元 ) 利润 
企业 各 称 平均 人 数 总 额 
| 人” 不 变价 ”| 当年 从 AM) 
_ ao | _. | p _ 
东方 电机 股份 有 限 公司 7870 | 70212 | 78 461 82 038 | 23 632 5 049 
蛤 尔 滨 电 机 厂 有 限 责任 公司 8 975 65 376 | 70 345 67 682 13 277 234 609 
克 瓦 纳 ( 梳 州 ) 发 电 设备 有 限 公 司 1 681 23 386 | 16465 18 046 5 696 4 
重庆 水 轮机 三 有 限 责 任 公 司 2 776 16 487.4 | 14.078.9 | 14146.8| 4 834.8 一 620. 3 
天 津 通 用 电气 阿尔 斯 通 水 电 设备 | 
1 787 18976 | 18 976 一 2 92. 
有 限 公司 7 | 76 11 895 2 849 | 2 924 
昆明 电机 有 限 责任 公司 2057 |11179 | 12 198 1 1613 5024 | 74 405 
富 春江 水 电 设备 总 厂 1 275 7058 | 10 08] 11 487 2 109 53 —1 066 
广东 省 韶关 发 电 设 备 厂 1148 | 12 057 10 784 8 688.2 | 3749.6| 56.5 一 476. 4 
福建 九州 南平 电机 厂 2 469 5 650 7 735 7 463 2 662 | 90 154 
南宁 发 电 设备 总 广 1 576 7 255.46 | 6003.31| 6376.6| 2419.7 | 8.7 
零 陵 发 电 设 备 有 限 公 司 947 3 030 3 058 3 100 1329 | 13 
合计 32 561 |240 666. 86 248 185. 21 |242 535.6 | 67 582.1 1 156 
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R2 1998 年 大 型 水 电 设备 行业 三家 完成 的 产量 和 产值 


FRO 
TEE | we 
1997 1998 
= [we [mw 


蛤 尔 滨 电 机 厂 有 限 责 任 公司 32 325 40 481 
东方 电机 股份 有 限 公 司 29 207 28 486 
、 ie 、 , 
有 6 819 8 706 
昆明 电机 有 限 责任 公司 207. 4 1 751.6 3 992 
克 岂 纳 ( 杭 州 ) 发 电 设备 有 限 公 司 127.5 | 13 262.48 | 10 820.52 
REMAR 85.5 772 5 819 
富 春 江水 电 设备 总 三 79. 25 7 431 6 503 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 ， 60. 5 3 172 15 109 
南宁 发 电 设备 总 厂 © 42 — 3 518. 54 
福建 九州 南平 电视 三 39.5 -一 1 200 
零 陵 发 电 设 备 有 限 公司 20 179. 33 680. 5 





合计 . 3 652.65 | 94 919.41 | 125 315. 56 
注 ，1. 表 内 统计 数字 为 单机 容量 在 10MW AE. 
2. 栏 内 有 “一 ”为 当年 不 生产 大 型 水 电 设 备 。 
表 3 1998 年 大 型 水 电 设备 行业 开发 或 生产 的 大 型 水 电机 组 
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水 头 范围 | 额定 功率 | 转 轮 直 径 | 额定 转速 发 电机 型 号 








| 
电站 名 称 |” 水 轮机 型 号 
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水 头 范围 | 额定 功率 | 转 轮 直 径 | 额定 转速 , 


克 瓦 纳 GUM) 发 电 设备 有 限 公 司 


小 HL (208439) 一 
Bist Ne (208439) 60.59 | 10.35 | 1.75 300 | SFJ10-—20/3300 10 | 10.5 
48.1 
42.77 | 


陕西 卧龙 | HLD54 一 LJ 一 | 252.15 SF—J11. 25—8/ 
. . ($ . 0. 
台 130 239. 25 11.72 1.3 75 2840 11.25 | 10.5 
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注 ， 只 报 10MW 及 以 上 的 水 电机 组 
表 4 1998 年 大 型 水 电 设备 行业 厂家 国内 外 销售 收入 


” ”国内 销售 收入 (万 元 ) | 国外 销售 收入 (万 美元 ) 
企业 名 称 





哈 尔 沪 电机 厂 有 限 责任 公司 31 423 21 594 1 363 

东方 电机 股份 有 限 公 司 27 526 20 378 725 1 920 

重庆 水 轮机 广 有 限 责 任 公 司 3 172 15 109 

克 瓦 纳 (杭州 ) 发 电 设 备 有 限 公司 12 151. 43 9 006. 84 

天 津 通用 电气 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 6714 8 678 

富 春 江水 电 设备 总 三 6 503 

SFR Ae BR 5 819 

南宁 发 电 设备 总 厂 3 518. 48 

昆明 电机 有 限 责 任 公 司 1 461. 30 3 412 

福建 九州 南平 电机 厂 一 1 149 

零 陵 发 电 设备 有 限 公司 179. 33 688. 8 

合计 82 627. 06 95 856. 12 865 3 283 
新 技术 及 科研 成 果 ”1998 年 哈尔滨 电 成。 二 期 工程 已 完成 初步 设计 。 

机 三 有 限 责 任 公司 和 东方 电机 股份 有 限 公 司 哈 尔 尝 电 机 三 有 限 责 任 公司 为 了 提高 产 


列 入 国家 重点 科技 攻关 项 目的 三 峡 水 轮 发 电 =| 品 开 发 能 力 , 与 日 益 竟 争 激 烈 的 市 场 相 适 应 ， 
机 组 研制 正在 进行 中 ， 取 得 一 批 阶段 性 科研 1999 年 底 将 建成 第 二 高 水 头 试验 台 。 该 试验 
RR, MSA. Hb, ROL AR 。” 台 可 进行 混流 式 、 轴 流 式 、 贯 流 式 、 可 逆 式 
责任 公司 被 确定 为 国家 重点 应 用 示范 工程 的 。 水 力 机 械 (包括 水 轮机 、 水 泵 ) 的 模型 试验 。 
CIMS 一 期 工程 已 完成 , 并 通过 了 专家 验收 ， 行业 厂家 取得 的 主要 科研 成 果 ， 哈 尔 演 
初步 实现 了 设计 、 管 理 的 功能 集成 与 信息 集 电机 厂 有 限 责任 公司 1998 年 完成 了 大 型 混 
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流 式 水 轮机 叶片 热 弯 成 形 技术 研究 ， 高 水 头 
试验 台 VX 上 总 线 技术 的 综合 测试 系统 研 
制 ,天 生 桥 工 级 5.6 号 机 转 轮 水 力 试验 研究 ， 
大 型 抽水 蓄 能 机 组 国产 化 研究 。60 000kN 级 
推力 轴承 模 所 试验， 试验 项 目 包 括 有 油膜 压 
力 分 布 、 油 膜 温 度 分 布 、 轴 承 损 耗 、 油 模 温 
度 分 布 、 瓦 体温 度 分 布 等 ， 为 三 峡 机 组 提供 
了 技术 依据 。 东 方 电机 股份 有 限 公 司 完 成 了 
500MW 级 水 轮机 研制 、500MW 级 水 轮 发 电 
机 的 研制 .大 型 抽水 鞭 能 机 组 关键 技术 研究 、 
大 型 发 电 一 电动 机 双向 推力 轴承 研制 及 电磁 
计算 与 测试 方法 研究 ， 通 风 系统 、 结 构 强 度 
研究 、400MW 级 水 轮 发 电机 蒸发 冷却 系统 
设计 等 。 重 庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公 司 完成 了 
高 次 拔 电 机 防 电 学 试验 研究 ， 水 轮 发 电机 的 
“冲击 耐 压 ”特定 性 能 试验 。 

新 产品 ”1998 年 大 型 水 电 设备 行业 广 
家 开发 生产 的 新 产品 有 : 险 尔 滨 电 机 厂 有 限 
责任 公司 的 伊朗 卡 伦 1 254MW, FET 
255MW , HES 242MW .卡尔 河 136MW 水 
轮机 和 小 浪 底 300MW. 万 家 寨 180MW 水 轮 
发 电机 等 。 东 方 电机 股份 有 限 公司 的 高 坝 洲 
ZZD231—LH—580 (SF84—43/9500) 84MW 
水 电机 组 1 套 、 江 坪 HLD257 一 LJ 一 367. 5 
(SF100—32/8250) 100MW 水 电机 组 2 Æ, 
李 家 峡 400MW ,宝珠 寺 175MW 水 电机 组 各 
1 套 、 响 洪 旬 40MW 抽水 蓄 能 机 组 1 套 。 重 
庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 公司 的 尼泊尔 波 迪 。 科 
西 电 站 HLA688a—LH—178 (SF22. 5 一 14/ 
3900) 22MW, iA ab 83 we pb 7E oy E y 
CJA237—L-—140/4 X 9.2 (SF16---8/2600) 
16MW., HLX aR eye ok E i HLA351 一 
LJ—160 (SF12. 5—12/3100) 12. 5MW 水 电 
机 组 各 1 套 、 福 建 屏 南 园 坪 电 站 HLA384— 
LJ—120 (SF10- 一 10/2600) 水 电机 组 3 套 。 富 
春江 水 电 设备 总 厂 百 龙 滩 32MW 灯泡 式 水 
电机 组 。 昆 明 电机 有 限 责 任 公司 的 波 罗 电 站 
水 电机 组 、 彤 水 洞 电 站 水 电机 组 各 2 套 、 红 
石 岩 电 站 水 电机 组 4 套 。 福 建 九 州 南 平 电机 
三 的 江西 斗 曼 电站 HLA286 一 LJ 一 214 
(SF12500 一 24/4250)、 广 西 金 秀 电站 
SFD54--WJ—90 (SFW63000—-6/1730) KÈ 
机 组 备 1 套 、 将 乐 孔 头 电站 SF13500 一 48/ 
6950 水 轮 发 电机 2 台 。 广东 省 韶关 发 电 设备 
三 和 的 灯泡 贯 流 式 水 电机 组 GZTF 一 08 一 


WP--580 (SFWG11—72/6340) 11MW、 混 
流 式 水 电机 组 HLD46 一 LJ 一 115 (SF12—8/ 
2600) 12MW, HLD74—67—-225 (SF15—24/ 
5500) 15MW HLD75—LJ—165 (SF12. 5 一 
16/3300) 12. 5MW 各 1 套 。 天津 通用 电气 阿 
尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公 司 的 山西 万 家 寨 2 E 
183MW 混流 式 水 电机 组 ， 转 轮 直 径 6. 1m; 
a 1 Æ 50MW 混流 式 水 电机 组 , 转 轮 直 
径 4.1m; HAARR 1 套 40MW 轴 流 式 水 
电机 组 ， TAA 〈 杭 州 ) 发 电 设备 有 限 公 司 
的 福建 孔 头 电站 13. 6MW 轴 流 转 奖 式 、 福建 
涌 溪 电站 20MW 混流 式 、 云 南 徐 村 电站 
26MW 混流 式 、 福 建 齐 山 电 站 35MW、 湖 北 
小 溪 口 电站 10MW 混流 式 等 水 电机 组 。 
质量 及 质量 管理 ”1998 年 行业 各 企业 
群众 性 的 质量 管理 活动 不 断 深入 ， 继 续 开 展 
“质量 信得过 ” “于 厂 万 组 无 废品 ” “质量 
月 ”"、“ 技 术 质 量 比武 运动 会 “质量 教育 图 
F A 展览 >、“ 质 量 在 我 手中 、 用 户 在 我 
心中 ”质量 演讲 比赛 、“ 质 量 、 用 户 、 市 场 ” 
大 讨论 、“ 质 量 呐 喊 ” 质 量 教育 片 等 多 种 形式 
的 群众 性 质量 管理 活动 .增强 了 全 员 和 危机 感 、 
FBR. BEER, 产品 质量 得 以 稳步 提高 。 进 
一 步 健 全 质量 管理 体系 ， 加 大 整 章 建制 工作 
AK, FURR CER AMER Ute ee 
和 质量 保证 》 标 准 上 ， 按 照 GB/T19004—1 
(ISO9004 一 1) 标准 要 求 制定 质量 方针 和 目 
标 、 编 制 修订 《质量 保证 手册 》 及 程序 文件 。 
从 整顿 工艺 文件 入 手 ， 严 肃 工艺 纪律 ， 抓 好 
工序 质量 控制 。 不 断 完 善 奖惩 制度 ， 实 施 质 
量 否 决 权 , 推行 ee 责任 制 。 改 
ee TIANA 组 织 有 关 业 务 部 
] 、 带 着 质量 问题 深入 到 基层 ， 将 质量 目标 
ERINE, 逐 级 落实 到 分 厂 、 车 间 、 工 段 、 班 
组 及 操作 者 个 人 ,开展 资格 审查 和 认定 工作 ， 
对 分 承包 单位 资格 进行 评价 和 确认 。 对 没 被 
确认 的 单位 ， 暂 停 订 货 ， 限 期 整顿 ， 跟 踪 验 
证 等 处 罚 ， 使 得 企业 质量 管理 水 平 、 产 品质 
量 和 企业 质量 保证 能 力 不 断 提高 。 
1998 年 哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 通 
过 了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 质量 体系 认证 三 
年 到 期 换 证 复查 审核 后 的 第 一 次 监督 检查 ， 
还 取得 了 美国 工厂 互惠 研究 会 (FMRC) 颁 发 
的 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 ,为 公司 今后 
进一步 开拓 国际 、 国 内 市 场 打下 了 坚实 的 基 
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础 。 东 方 电机 股份 有 限 公 司 通过 了 华 信 技术 
检验 有 限 公 司 质量 体系 认证 三 年 到 期 换 证 复 
查 审核 后 的 第 一 次 监督 检查 ， 还 通过 了 压力 
容器 产品 设计 证 书 换 证 检查 。 

广东 省 韶关 发 电 设备 三 通过 了 ISO9001 
MERRE, WUA GN) 发 电 设备 有 
限 公司 取得 了 中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 
(CQC) 和 英国 摩 迪 认证 有 限 公 司 (AOQC) 
ISO9001 一 1994 标准 的 注册 认证 。 天 津 通 用 
电气 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 1997 年 获 
得 了 劳 氏 公司 颁发 的 ISO9001 质量 认证 证 
书 ， 并 于 1998 年 通过 了 复查 。 

在 中 国 机 械 工 业 质 量 管理 协会 召开 的 第 
十 七 次 “ 双 代 会 ”上 ， 哈 尔 演 电机 厂 有 限 责 
任 会 司 线圈 分 厂 水 电 定 子 模 压 QC 小 组 和 工 
艺 部 卡 伦 I 水 轮机 导 水 机 构 装 配 QC 小 组 被 
授予 “机 械 工 业 优 秀 质量 小 组 ”称号 ， 水 电 
分 厂 重 金工 段 趾 车 组 获 “ 机 械 工业 质量 信 得 
过 班组 ”称号 。 东 方 电 机 股份 有 限 公司 水 轮 
机 分 厂 装 配 组 获 东 方 电 气 成 套 设 备 公 司 质量 
优秀 班组 称号 。 

哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 生 产 的 水 口 
大 型 轴 流 式 水 电机 组 荣获 1997 年 国家 科技 
进步 二 等 奖 。 该 机 组 单机 容量 200MW, 最 大 
出 力 230MW， 设计 水 头 47m， 水 头 范围 
30. 95~57. 8m， 水 轮机 轮 坑 比 为 0. 5， 推 力 
轴承 负荷 40. 2MN。 发 电机 电压 13. 8kV, E 
子 绕组 的 绝缘 厚度 3. 5mm。 

原 机 械 工 业 部 检测 中 心 评审 组 对 承担 全 
国 大 型 水 轮机 、 大 型 水 轮 发 电机 、 汽 轮 发 电 
机 、 大 型 交流 电机 ( 同 异步 )、 大 中 型 直流 电 
机 、 大 型 同步 发 电机 励磁 系统 、 大 型 水 轮机 
调 速 器 及 油 压 装 置 、 大 中 型 水 电机 组 目 动 化 
元 件 和 汽 轮 发 电机 和 氨 油 水 系统 控制 设备 等 
11 个 产品 的 质量 监督 和 检测 工作 的 机 械 工 
业 大 型 水 电 设备 和 大 型 电机 产品 质量 监督 检 
测 中 心机 构 和 计量 进行 了 审查 并 验收 合格 。 
该 中 心 的 验收 合格 将 有 力 地 促进 我 国 大 型 水 
电 设 备 和 大 型 电机 行业 的 机 电 产 品质 量 进 一 
步 提高 。 

积极 采用 国际 标准 ， 是 促进 企业 技术 进 
步 ， 提 高 产品 质量 ， 增 强 企 业 活 力 ， 增 强 市 
场 竞争 能 力 的 重要 措施 之 一 。 近 年 来 采用 国 
际 标准 的 要 求 越 来 越 高 ， 原 企业 标准 中 有 许 
多 内 容 已 满足 不 了 实际 需要 ， 因 此 大 型 水 电 


设备 行业 标准 化 机 构 参 照 国 际 标准 对 原 企业 
标准 进行 了 增补 、 修 订 或 重新 制定 出 一 批 新 
的 企业 标准 ， 这 有 力 地 促进 了 企业 在 产品 设 
计 与 制造 中 采用 国际 标准 ， 为 提高 产品 质量 
提供 了 可 靠 保 证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 行业 各 
企业 在 资金 紧张 的 情况 下 ， 本 着 严格 控制 技 
改 项 目 投资 规模 ， 以 最 少 的 资金 取得 最 大 的 
效益 ， 提 高 了 企业 综合 实力 ， 增 强 了 企业 竞 
争 能 力 , 促进 了 企业 的 发 展 。1998 ELA 
定 资产 投资 23 953 万 元 , 其 中 基本 建设 投资 
18 927 万 元 , 技术 更 新 改造 投资 5 026 万 元 。 
哈 尔 尝 电机 厂 有 限 责任 公司 为 了 满足 三 峡 工 
程 配套 生产 大 型 水 电机 组 的 需要 ， 进 行 了 针 
对 性 强 的 技术 改造 。 实 施 执行 两 项 基本 建设 
项 目 、 四 项 专项 措施 项 目 、 一 项 技 措 计划 等 
114 个 项 目 ， 完 成 投资 1 089. 29 万 元 AE 
非 标 厂 内 自制 费 )。 完 成 了 10m 卧 车 技术 改 
造 ， 新 增 了 五 轴 龙 门 铣 、30 000kN 油 压 机 、 
16 000kN 冲 床 、 四 联动 切割 机 等 。 东 方 电机 
股份 有 限 公司 1998 年 基建 项 目 中 增加 大 型 
水 电 设 备 制造 能 力 项 目 ， 国 家 计 委 原 计 划 安 
排 投 资 12 940 万 元 , 根据 当前 发 电 设备 市 场 
需求 和 三 峡 机 组 合同 签订 情况 ， 将 计划 调整 
为 3 200 万 元 , 实际 完成 投资 2 963 万 元 , H 
资 完 成 率 为 92.6%， 其 中 建筑 安装 工程 
1 411 万 元 , 设备 器 具 购 置 1 491 Foc, 其 他 
费用 61 万 元 。 扩 建 铸 钢 分 厂 ， 计划 投资 274 
万 元 , 实际 完成 了 488 万 元 , 该 项 目 完成 后 ， 
每 年 将 新 增 钢 产 量 1 500t ,福建 九州 南平 电 
机 厂 新 增 了 MM500X1600 平面 磨床 、X63 
铣床 , 对 8m TE, HEAR, IBER, 龙 
门人 刨床 、XTK54 铣床 进行 了 数控 改造 。 昆明 
电机 有 限 责 任 公 司 新 增 了 10m 立 车 、 动 平衡 
机 、 线 切割 机 、 平 面 磨床 等 。 技 改 后， 这 个 
公司 将 具备 有 生产 单机 容量 100MW 机 组 的 
能 力 。 广 东 省 韶关 发 电 设备 厂 从 1991 年 开始 
先后 进行 了 两 期 低 水 头 贯 流 式 水 电机 组 的 技 
术 改 造 ， 投 入 资金 3 276 万 元 。 新 建 了 主 跨 
30m, 副 跨 24m, 长 192m 焊接 主体 车 间 。 购 
置 了 14m 卧 车 ，100t 和 75t PÆ, 50/30X 
3000 上 辊 万 能 三 辊 弯 板 机 和 12m 立 车 ,并 对 
14m 卧 车 和 12. 5m 立 车 进行 数控 改造 。 技术 
改造 后 ， 这 个 厂 可 以 生产 最 低 2m， 最 高 
500m， 转 轮 直 径 为 sm 的 轴 流 转 桨 式 和 转 轮 
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直径 4.1m 的 大 型 混流 式 水 电机 组 。 殉 瓦 纳 
(杭州 ) 发 电 设 备 有 限 公 司 为 了 提高 焊接 件 后 
处 理 的 质量 ， 使 用 了 炉膛 尺寸 15m X 9m x 
5. 5m 电脑 控制 的 燃油 回 火 炉 ， 内 腔 尺 寸 为 
20m X9. 6m X 7m HEBER. ARR 
H 15m X 9m X 7m 的 具有 恒温 装置 的 喷漆 
房 。 同 时 还 投 用 了 双 柱 数控 6. 3m TAI 
显 落 地 锐 铣 床 。 天 津 通用 电气 阿尔 斯 通 水 电 
设备 有 限 公 司 成 立 后 用 自 有 资金 加 大 技术 改 
造 和 基建 投资 ， 逐 步 形成 了 600MW 水 电机 
组 生产 能 力 。1998 年 投入 使 用 了 36m 跨 的 
7 000m2 的 重型 厂房 , 喷 砂 室 和 退火 炉 , 新 增 
T 10m 和 16m 数控 立 车 。 

对 外 合作 1998 年 哈尔滨 电机 厂 有 限 
责任 公司 的 三 峡 机 组 技术 准备 工作 进展 顺 
利 , 完 成 了 电力 系统 与 电机 动态 模拟 计算 .水 
轮 发 电机 电磁 设计 计算 、 水 轮 发 电机 通风 计 
算 技 术 内 容 的 引进 吸收 工作 ， 并 完成 了 在 法 
国 、 挪 威 、 瑞 士 的 技术 培训 。 完 成 了 ABB Zs 
司 和 KE 公司 的 技术 软件 转让 工作 ， 对 引进 
的 技术 资料 正在 进行 消化 应 用 。 这 个 公司 还 
就 润滑 轴承 的 技术 性 能 及 在 水 轮机 和 用 中 的 
应 用 等 议题 同 德国 格 来 西亚 迪 瓦 公司 进行 了 
交流 和 探讨 。 东 方 电机 股份 有 限 公 司 三 峡 机 
组 向 VGS 联合 体 引 进 技术 ; 水 轮机 水 力 设 
it. 电磁 计算 程序 、 温 升 和 损耗 程序 ， 转 轮 、 
座 环 的 设计 分 析 刚 强度 计算 软件 ， 推 力 轴承 
计算 程序 等 。 天 津 通用 电气 阿尔 斯 通 水 电 设 
备 有 限 公 司 水 轮机 水 轮 发 电机 在 引进 法 国 技 
术 的 基础 上 ， 扩 大 了 调 速 器 和 和 油 压 装 置 、 励 
磁 装 置 的 技术 合作 ,关键 部 件 从 国外 进口 ,其 
他 部 件 由 公司 自行 完成 ， 设 计 全 部 采用 法 国 
技术 。 技 术 消 化 吸收 工作 已 经 完成 ， 目 前 投 
标 及 中 标 后 的 产品 均 采 用 法 国 技术 进行 ， 而 
发 电机 主 绝缘 材料 、 调 速 器 和 励磁 等 元 件 国 
产 化 比重 占 95 % 左 右 。 这 个 公司 还 与 法 国 阿 
尔 斯 通 总 部 签订 了 三 峡 电 站 3 台 710MW E 
型 混流 式 水 轮机 的 导 水 机 构 及 其 他 部 件 的 分 
ALS Tal, ALA (杭州 ) 发 电 设备 有 限 公司 
引进 国外 导 叶 摩擦 装置 的 计算 程序 , 顶 盖 、 底 
环 刚度 位 移 变形 计算 程序 ， 水 轮机 调节 计算 
程序 ， 水 泵 水 轮机 排 气 锚 尺寸 确定 程序 ， 混 
流 式 水 轮机 前 面 图 画 法 程序 , I--DEAS 有 限 
元 结构 分 析 软 件 ， 调 速 嚣 、 励 磁 技 术 ， 同 南 
瑞 公 司 签订 了 调 速 器 、 励 磁 技 术 协 作 书 。 此 


外 该 公司 还 邀请 了 挪威 、 奥 地 利 等 国 专家 来 
公司 指导 水 电机 组 设计 工作 及 对 部 分 设计 人 
员 进 行 技术 培训 。 

管理 及 改革 1998 年 大 型 水 电 设 备 行 
业 各 企业 随 着 改革 的 深入 发 展 ， 按 照 市 场 经 
济 要 求 ， 针 对 企业 实际 情况 ， 在 人 事 制 度 改 
革 和 劳动 用 工 制度 改革 上 ， 普 遍地 推行 了 标 
准 工时 定额 ， 在 内 部 初步 建立 了 单位 工资 总 
量 与 经 济 指标 ， 员 工 个 人 收入 与 贡献 大 小 双 
挂钩 的 激励 约束 机 制 。 在 分 配制 度 改 革 中 加 
大 了 工资 总 额 中 活 工资 的 比例 ， 使 个 入 收入 
直接 与 劳动 量 和 劳动 效率 挂 钓 。 同 时 间 苛 、 
脏 、 险 、 累 、 难 的 岗位 和 工种 倾斜 ， 真 正 发 
挥 了 奖金 的 激励 作用 。 在 机 构 改 革 上 ， 以 建 
立 现代 企业 制度 为 目标 ， 进 一 步 理 硕 了 企业 
管理 体制 ， 合 理 地 进行 了 组 织 机 构 调 整 ， 对 
那些 职能 重复 、 效 率 不 高 的 生产 机 构 进 行 了 
合并 或 精简 , 本 着 “一 业 为 主 , 多 种 经 营 ” 的 
原则 ， 成立 了 成 本 中 心 、 利 润 中 心 ， 以 及 独 
立 核算 的 分 、 子 公司 。 通 过 这 些 工 作 进 一 步 
增强 了 企业 各 职能 部 门 的 办 事 效率 及 企业 与 
市 场 的 适应 能 力 。 

昆明 电机 有 限 责任 公司 和 上 海 电机 厂 合 
资 组 建 了 由 上 海 电 机 厂 控 股 的 上 海 电机 厂 昆 
明 中 型 电机 厂 于 1998 年 6 月 挂牌 营运 ,生产 
中 心 高 355-~710mm 的 中 型 高 压 电 机 .，。 

CHEB A "BAR IEA BALA SE Pe EA 
WEA: 哈尔滨 大 电机 研究 所 李 朝 东 、 郭 春 
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生产 发 展 情 况 ” 近 几 年 我 国 火 电 装 机 容 
量 增长 很 快 ， 平 均 每 年 新 增 装 机 容量 达 
10 000MW ,机 组 由 以 前 目 行 设计 的 200MW 
和 300MW AE, Bit bl Sl Ho th E 
300MW, 600MW 机 组 为 主 的 过 渡 。 从 目前 
火电 机 组 构成 来 看 ，300MW 以 上 的 机 组 仅 
占 装机 机 组 的 29% 。 为 提高 发 电 效率 ， 国 家 
将 对 现行 机 组 实施 “以 大 代 小 ”和 超龄 服役 
火电 机 组 的 技术 改造 ， 由 于 自主 开发 能 力 不 
强 及 受 进口 产品 的 冲击 ， 在 国内 大 型 工程 的 
承包 方面 始终 处 于 不 利 地 位 ,能 力 闲 置 严重 ， 
1998 年 我 国共 生产 了 水 火电 主机 
15 447MW ,与 上 年 相 比 减少 5. 88% ,其 中 汽 
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轮 发 电机 完成 11 625. IMW, 电站 汽轮机 完成 
11 492. TMW ,电站 锅炉 完成 蒸汽 量 54 806t 。 

哈 尔 洗 锅炉 有 限 责 任 公司 在 生产 任务 不 
足 ， 资 金 极 度 短 缺 的 情况 下 ，1998 年 坚持 国 
际 国内 并 举 的 市 场 开 发 战略 ， 不 断 拓展 企业 
生存 空间 , 产品 出 口 20 多 个 国家 和 地 区 , 年 
H HARE 4000 多 万 美元 , 占 企 业 工 业 总 产值 
的 42% , 成 为 黑龙 江 省 出 口 大 户 。1998 年 的 
工业 总 产值 也 比 上 年 增长 23. 47%。 


上 海 电 气 〈 集 团 ) 总 公司 面 对 前 所 未 有 
的 极其 复杂 的 国内 外 经 济 环境 ， 全 企业 仍 保 
持 了 良好 的 发 展 热 态 。 上 海 电 站 制造 行业 与 
美国 西屋 公司 合资 ， 使 上 海 电 站 工业 跃 上 了 
新 的 台阶 , 不 但 国内 市 场 占有 率 达 到 50% LA 
上 , 而 旦 跻身 国际 市 场 前 三 名 ，1998 年 承接 
国际 订单 1000MW ， 出 口 创 汇 达 1 亿美 元 。 

1998 年 各 主要 企业 生产 情况 及 经 济 效 
ft WH 5. HG, 


5 1998 年 重点 锅炉 厂 完成 的 经 济 指标 


工业 总 产值 | 出 口 产品 产品 销售 | 利润 
(不 变价 ) 总 产值 产值 总 额 台数 燕 汽 
(万 元 ) (万 元 ) 〈 万 元 ) (万 元 ) ( 台 ) (t) an 


哈尔滨 锅炉 有 限 责 任 公司 
东方 锅炉 集团 有 限 公司 
武汉 锅炉 集团 有 限 公司 


90 677 
76 956 
24 088 


上 海 锅炉 厂 股份 有 限 公 司 104 110 
北京 巴 布 科 克 。 威 尔 科 克 斯 有 限 


公司 


25 061 






哈尔滨 汽轮机 有 限 责 任 公司 
东方 汽轮机 厂 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 

上 海 汽 纶 机 有 限 南 任 公司 
北京 重型 电机 三 


45 819. 0 


46 193.0 
108 201. 2 
35 343. 6 








市 场 及 销售 ”近年 来 ， 发 电 设备 行业 一 = 


直 在 宏观 经 济 趋 紧 的 环境 中 和 运行， 电力 市 场 
暂时 相对 过 剩 ， 需 求 疲软 导致 火力 发 电站 建 
设 开 工 不 足 ， 竞 争 日 益 加 剧 ， 加 上 国内 市 场 
已 经 国际 化 ， 世 界 上 许多 跨国 公司 都 把 中 国 
电力 装备 市 场 作为 其 战略 发 展 的 重点 ， 他 们 
凭借 技术 和 资金 的 优势 占据 了 国内 相当 大 的 
市 场 份额 。 为 适应 市 场 需求 的 变化 ， 电 站 行 
业 坚 持 国际 国内 并 举 的 市 场 开 发 战略 。1998 
年 5 月 东方 电气 集团 公司 与 马来西亚 阿 多 曼 
公司 签订 了 4 台 350MW 电站 项 目 合作 备 忘 
录 ， 该 项 目 合同 金额 为 5 亿美 元 。 哈 尔 滨 动 
力 设备 股份 有 限 公 司 与 僵 山 发 电 有 限 责 任 会 
司 签订 了 两 台 600MW ， 金 额 为 7.8 亿 元 的 





工业 总 产值 | 产品 销售 出 口 产 品 产品 销售 
〈 不 变价 ) 总 额 销售 额 收入 
(万 元 ) CHI) HT) 《万 元 ) 


54 332.0 
72 500.5 | 107 984. 5 
53 348.0 
97 779.9 
36 435.0 


电站 锅炉 产量 


2 843 
2 660 
1 017 
4 087 


1 800 







利润 。 | 电站 汽轮机 产量 
总 额 台数 | 功率 
C70) ( f ) 

3 450 


326 
3 797 






60 696. 6 
70 216. 0 
30 340.7 
97 787.8 
45 299. 1 


限 责 任 公 司 1998 FH BT T 12 人 台 
4 325MW 的 电站 锅炉 供 货 合 同 , 并 与 南 斯 拉 
夫 签 订 了 1 台 80t/h W DAI., PERII 
股份 有 限 公 司 在 1998 年 中 承接 合同 21.73 
亿 元 ,并 克服 了 东南 亚 金融 危机 的 不 利 影响 ， 
积极 开拓 国际 市 场 , 产品 出 口 到 日 本 、 印度 、 
菲律宾 、 泰 国 等 国家 ， 完 成 出 口 产 品 交 代 值 
3 226 AI. RAP BED 股份 有 限 公 
司 承 接合 同 金 额 13 468 万 元 ,另外 签订 了 锅 
炉 分 包 项 目 ， 创 汇金 额 折合 人 民 币 3 785 万 
元 。 哈 尔 滨 汽 轮机 有 限 责 任 公司 完成 了 3 台 
200MW 机 组 的 改造 ,并 与 三 萎 和 GE 公司 合 
作 分 包 了 用 于 350MW 汽轮机 的 低压 缸 。 北 
京 重 型 电机 厂 把 改造 机 组 任务 做 为 新 的 经 济 













增长 点 ， 完 成 了 6 台 机 组 的 改造 任务 。 


大 型 火电 机 组 主机 制造 合同 。 哈 尔 效 锅炉 有 SR < 
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重点 锅炉 厂 和 汽轮机 厂 的 国内 外 销售 情 
况 请 参见 表 5 和 表 6. 

新 技术 及 科研 成 果 ”哈尔滨 汽轮机 有 限 
责任 公司 的 空冷 汽轮机 的 研制 、 上 海 发 电 设 
备 成 套 设 计 研 究 所 的 大 型 汽 轮 发 电机 组 故障 
诊断 数据 知识 库 、 南 京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 
限 责 任 公 司 的 S106B 燃气 一 蒸汽 联合 循环 
发 电 设备 和 东方 锅炉 集团 有 限 公 司 的 
DG220/9. 8 一 5 型 流 化 床 锅 炉 被 评 为 1998 
年 度 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 二 等 奖 。 获 得 
三 等 奖 的 有 9 项; 郑州 机 械 研 究 所 与 哈尔滨 
锅炉 有 限 责任 公司 共同 完成 的 600MW 发 电 
机 组 锅炉 回转 式 空气 预 热 器 传动 装置 和 支承 
轴承 、 哈 尔 滨 电站 设备 成 套 设计 人 研究 也 的 低 
挥发 分 煤 燃 烧 特 性 分 析 研 究 、 上 海 发 电 设备 
成 套 设计 研究 所 和 上 海 汽轮机 有 限 责 任 公司 
共同 完成 的 自动 反 冲 洗 滤 网 装置 国产 化 、 上 
海 发 电 设备 成 套 设计 研究 所 的 织物 类 非 金属 
膨 帐 节 成 果 推 广 应 用 及 大 型 火电 机 组 汽 / 电 
给 水 泵 组 监控 设备 的 成 果 推 广 应 用 、 武 汉 锅 
炉 厂 和 武汉 交通 科技 大 学 共同 完成 的 F12 
钢 焊 接 工 艺 研究 及 其 生产 应 用 、 东 方 汽轮机 
厂 和 西安 交通 大 学 共 间 完成 的 300MW 汽 轮 
机 隔 板 深 坡 口 焊接 技术 的 研究 与 汽轮机 关键 
零件 用 钢 疲 劳 断 裂 人 性 能 的 研究 以 及 哈 尔 演 
电站 设备 成 套 设 计 研 究 所 的 火电 厂 烟 气 脱硫 
试验 研究 。 

国产 首 台 引进 技术 的 600MW 发 电机 组 
在 第 27 次 全 国 火 电机 组 竞赛 评比 中 获得 
600MW 级 大 机 组 竞赛 一 等 奖 ， 总 评分 超过 
了 参赛 的 6 台 全 进口 机 组 。 

新 产品 哈尔滨 锅炉 有 限 责任 公司 自主 
开发 了 HG 一 1021/18. 2 一 WM10 型 300MW 
锅炉 , 它 是 国内 首 台 最 大 容量 无 烟煤 锅炉 , 解 
决 了 四 角 切 圆 燃 烧 无 烟煤 、 贫 煤 等 低 挥 发 性 
煤 种 的 难 燃 烧 、 难 燃 尽 的 技术 难题 。 该 锅炉 
可 利用 率 大 于 88%， 锅炉 效 率 为 91.7%, 
NO, 排放 量 低 于 国家 标准 。 

上 海 锅炉 厂 股 份 有 限 公 司 完成 了 为 2X 
600MW 亚 临 界 机 组 配套 的 2 008t/h 锅炉 。 
该 公司 针对 引进 型 300 一 600MW 和 进口 的 
350~600MW 切 向 燃烧 锅炉 ， 进行 了 切 问 燃 
烧锅 炉 温 度 偏差 攻 关 试 验 ,并 于 1999 年 1 月 
26 日 通过 部 级 鉴定 。1998 年 12 月 9 日 该 公 
司 研制 完成 了 国内 最 大 的 电站 锅炉 (660MW 
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发 电机 组 ) 锅 简 。 

武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 采 用 英国 
MBEL 公司 技术 制造 的 锅炉 为 目 然 循环 汽 
Reet nie Te. 固态 排 流 , 烟 气 挡 板 调 温 , A 
定 出 力 为 1 246t/h。 

北京 巴 布 科 克 。 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 于 
1998 年 1 月 生产 出 了 自己 的 第 一 台 重 型 汽 
包 一 一 300MW 锅炉 锅 简 。 

哈尔滨 汽轮机 有 限 袜 任 公司 开发 研制 了 
650MW 核电 汽轮机 , 该 产品 为 单 畏 、 四 人 乒 六 
排 汽 、 反 动 冷 凝 式 汽轮机 。 该 机 带 中 间 汽 水 
分 离 再 热 器 ， 回 热 系 统 三 高 四 低 一 除 氧 。 该 
公司 还 研制 了 58MW 热电 联 供 汽 轮机 , 产品 
型 导 为 CC58 一 8. 83/1. 27/0. 245 型 汽轮机 。 

上 海 汽轮机 有 限 责任 公司 在 引进 、 消 化 
吸收 的 同时 ， 开 发 了 亚 临 界 600MW 单 轴 中 
间 再 热 凝 汽 式 汽轮机 。 这 种 亚 临 界 600MW 
ALAA EVAL Par KARE, KATER 
门 一 调 门 的 国产 化 ， 与 600M W 进口 机 组 相 
比 每 台 机 组 可 节约 外 汇 100 多 万 美元 。 开 要 
了 135MW 超 高 压 中 间 再 热 凝 汽 式 汽轮机 来 
代替 老 产品 。 首 次 出 口 巴 基 斯 坦 的 325MW 
核电 汽轮机 于 1998 年 12 月 13 日 冲 转 成 功 ， 
转速 达到 3 OOOr/min, 

东方 汽轮机 厂 与 GE 公司 合作 生产 的 首 
台 给 水 泵 汽轮机 于 1998 年 6 月 9 日 试车 一 
次 顺利 成 功 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 按 引 进 技术 开 
发 .设计 ,制造 300MW 火力 发 电机 组 锅炉 给 
水 泵 用 汽轮机 和 600MW 火电 机 组 半 容 量 锅 
炉 给 水 套用 汽轮机 。 这 种 锅炉 给 水 泵 汽轮机 
是 自 带 加 压 泵 ， 妥 善 解决 了 装置 中 添 电动 机 
驱动 压 水 泵 的 问题 ,降低 了 电厂 的 生产 成 本 。 

北京 重型 电机 厂 完 成 了 1 080mm RA 
叶片 设计 和 热力 计算 程序 的 开发 ， 电 调 系统 
基本 具备 联动 试验 条 件 。 

质量 及 质量 答 理 目前 我 国 100MW 以 
上 的 大 型 火电 机 组 的 安全 运行 可 靠 性 指标 已 
提高 到 86. 20% ， 比 前 五 年 提高 了 5 TER 
点 。 在 大 型 火电 机 组 的 建设 中 ， 始 终 把 安全 
运行 可 靠 性 放 在 首要 位 置 ， 从 治理 质量 通病 
入 手 ， 逐 步 推行 达标 投产 移交 制度 ， 在 安装 
调试 阶段 ， 由 电力 建设 部 门 与 电力 设备 制造 
厂家 合作 ， 查 找 设备 缺陷 和 隐患 ， 解 决 了 大 


型 火电 机 组 的 关键 质量 问题 ， 使 新 投产 机 组 
的 可 靠 性 大 幅度 提高 。 

哈尔滨 锅炉 有 限 责 任 公司 1998 年 通过 
了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 的 ISO9001 质量 
体系 监督 检查 ， 该 公司 还 通过 了 新 时 代 质 量 
体系 认证 中 心 进行 的 GJB/Z9001、9002 质量 
体系 认证 的 现场 审核 。 公 司 现 持 有 有 效 的 美 
国 机 械 工程 师 学 会 (ASME) 颁发 的 S. U. U, 
法 规 钢印 和 授权 证 书 ; 持 有 有 效 的 美国 国家 
检验 师 总 部 颁发 的 R 法 规 钢印 和 授权 证 书 ， 
并 通过 了 监督 检查 。 

东方 锅炉 〈 集 团 ) 股份 有 限 公司 1998 年 
获 华 欣 德 检 验 有 限 公司 颁发 的 质量 体系 认证 
证 书 。 

上 海 锅 炉 厂 股份 有 限 公 司 1998 年 被 评 
为 “全 国 质 量 效益 型 ”先进 企业 和 被 国家 机 
械 工 业 局 批准 为 “特级 安全 级 企业 ”。 

武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 1998 年 通过 了 
ISO9001 质量 体系 认证 证 书 的 复查 。 

哈尔滨 汽轮机 有 限 责 任 公司 在 进一步 贯 
彻 ISO9000 国际 标准 ， 重 新 修订 完善 了 《 质 
量 保证 手册 》 和 32 个 程序 文件 , 加 强 贯 标 培 
训 ， 强 化 内 部 质量 审核 力度 ， 对 标准 覆盖 的 
所 有 部 门 进行 内 审 。1998 年 通过 了 华 信 技术 
检验 有 限 公 司 质量 体系 的 监督 检查 。 

东方 汽轮机 厂 质量 体系 换 证 、 取 证 初评 
一 次 成 功 , 1998 年 荣获 国家 机 械 工 业 企业 管 
理 基 础 工作 规范 化 达标 企业 的 称号 。 

1998 年 2 月 上 海 汽 轮机 厂 获得 了 国家 
首 家 认可 的 上 海 质量 体系 审核 中 心 (SAC) 颁 
发 的 GB/T24001 即 等 同 来 用 国际 ISO14001 
环境 体系 认证 证 书 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 1998 年 通过 
了 华 信 技术 检验 有 限 公 司 质 量 认 证 书 的 复 
查 ， 并 重新 获得 新 的 证 书 。 

北京 巴 布 科 克 。 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 质 
保 部 受 美国 巴 布 科 克 。 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 
指导 和 支持 ， 独 立行 使 质量 否决 权 ，1998 年 
通过 了 ISO9001 质量 体系 认证 书 的 复审 。 

北京 重型 电机 厂 1998 年 被 评 为 全 国 机 
械 工 业 质 量 管理 活动 优秀 企业 ， 并 通过 了 
ISO9001 质量 认证 复审 及 压力 容器 制造 许可 
证 换 证 审查 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”哈尔滨 锅炉 有 限 
责任 公司 1998 年 以 解决 生产 中 薄弱 环节 、 提 


高 产品 质量 和 技术 水 平 为 中 心 ， 实 现 技 措 技 
改 投 资 总 额 4 019. 5 万 元 。 

东方 锅炉 集团 有 限 公 司 投资 2 330 万 元 
用 于 重 容 容 器 制造 国产 化 基地 改造 ， 投 资 
2 980 万 元 对 600MW 机 组 锅炉 试制 的 国产 
化 基地 技术 改造 ; 投资 2 500 万 元 进行 
300MW“W” 火 焰 锅 炉 国产 化 创新 研制 技术 
改造 。 

上 海 锅炉 厂 股份 有 限 公司 投资 1 500 万 
元 用 于 设计 CAD 甩 图 板 工 程 、 管 子 预 处 理 
生产 线 , CNC 数控 三 轴 销 扩大 使 用 范围 及 膜 
式 龙 门 焊 机 等 技术 改造 工作 。 

武汉 锅炉 集团 有 限 公司 投资 14 方 元 完 
成 武汉 市 重点 工程 一 一 8957 工程 及 投资 551 
万 元 用 于 技术 改造 。 

Wey OR et FC UL A BR EZ wl ol ERE 
Rigia 公司 的 Nx154、Nx254、Hx351 型 数控 
铣床 ， 对 叶片 车 间 进 行 技术 改造 ， 从 而 改善 
了 叶片 加 工 工艺 陈旧 、 工 装 繁多 的 面 谣 ， 提 
高 了 产品 合格 率 ; 引进 德国 Schenk 公司 的 
DH5-X/DH4 型 超速 动 平衡 机 , 用 于 小 于 20t 
重 的 转子 动 平 衡 ; 引进 法 国 TECHMTEA 公 
司 6m X4mX4m 大 型 真空 电子 束 焊 机 , 功率 
60kW， 以 解决 然 气 轮机 涧 壳 的 焊接 及 汽 轮 
机 陋 板 焊接 ， 引 进 德国 Niles 公司 ZT35F、 
ZT10B 型 磨 齿 机 用 于 船 机 减速 箱 齿 面 磨 削 。 

东方 汽轮机 厂 1998 年 运用 节能 先进 技 
R, 开展 节能 技 改 ,将 30kN RAE EA 
SE, 年 单机 节约 动能 费 28. 2 万 元 。 另 外 还 对 
电 灸 循环 水 , 生产 场地 照明 系统 , 设备 的 跑 、 
冒 、 滴 、 漏 等 进行 了 改造 和 治理 ， 全 年 共 节 
电 190 MW“。h ,节约 天 然 气 2. 35 万 ms 和 市 
IK 2.35 Ji t. 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公司 投资 4 700 万 
元 引进 $200 数控 落地 铠 铣床 , 新建 了 总 装 试 
车 车 间 ; 为 完成 发 展 热电 联 产 节能 技 改 项 目 ， 
投资 1 500 万 元 购置 端面 车 床 、 数 显 铅 床 等 
设备 。 

北京 重型 电机 厂 投 资 基 础 建设 和 技术 改 
造 项 目 4 207 万 元 ， 其 中 技术 改造 投资 为 
1 017 万 元 , 完成 了 330MW 发 电机 冲 片 国产 
化 项 目的 基础 建设 和 技术 改造 计划 。 

对 外 合作 ”1998 年 哈尔滨 锅炉 有 限 责 
任 公司 与 美国 CPC 公司 签订 了 小 型 循环 流 
化 床 锅炉 的 技术 转让 合同 ;与 美国 ABB 空气 
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预 热 器 公司 签订 了 为 期 10 年 的 回转 式 空 气 
预 热 器 技术 转让 延期 合同 。 

武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 与 德国 Babcock 
公司 合作 生产 了 250MW 锅炉 和 300MW FA 
炉 。 

1998 年 7 月 上 海 发 电 设 备 成 套 设 计 研 
究 所 与 东方 日 立 锅炉 有 限 公 司 签订 了 两 台 建 
于 秘鲁 的 125MW 蒸汽 锅炉 辅 机 的 合同 。 

管理 及 改革 各 企业 都 在 努力 深化 企业 
改革 ， 转 变 观 念 ， 建 立 现代 企业 制度 ， 树 立 
以 市 场 为 导向 加 快 完善 适合 市 场 经 济 企 业内 
部 管理 制度 ， 满 足 用 户 需 求 ， 按 期 保质 保 量 
提供 用 户 满 意 产 品 ; 通 过 加 强 管理 降低 成 本 ， 
进一步 落实 减 人 增 效 ， 提 高 经 济 效益 。 
”哈尔滨 锅炉 有 限 责 任 公司 为 做 好 分 配制 
度 的 改革 ， 探 讨 多 种 分 配 模式 ， 以 实物 量 考 
核 ， 超 额 加 奖 等 办 法 激励 员工 保质 保 量 完成 
生产 任务 ; 调整 了 公司 内 部 组 织 机 构 ， 组 建 
成 立 了 工业 锅炉 分 公司 ， 为 强化 管理 还 修订 
了 公司 各 类 职责 条 例 和 各 项 管理 标准 、 管 理 
规程 。 

武汉 锅炉 集团 有 限 公 司 1998 年 开始 对 
公司 各 子 公司 实行 以 授权 资产 监管 为 主要 内 
容 的 资产 经 营 责任 制 ， 同 时 积极 推行 以 加 强 
班组 建设 为 主要 方式 的 企业 基础 管理 。1998 
年 4 月 7 日 武汉 锅炉 股份 有 限 公司 成 立 ， 
1998 年 4 月 15 日 其 股票 在 深圳 证 券 交 易 所 
挂牌 上 市 ,， 股票 代码 2770， 总 股本 为 31 575 
万 股 ， 每 股 面值 人 民 币 一 元 。 其 中 发 行 境内 
上 市 外 资 股 14 375 万 股 , 国有 法 人 股 17 200 
万 股 。 

哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 根据 市 场 发 
展 的 需要 ， 加 大 对 各 利润 中 心 考核 力度 ， 在 
进一步 规范 完善 利润 中 心 管理 制度 的 基础 上 
兑现 了 奖惩 。1998 年 各 利润 中 心 在 自负 全 部 
管理 费用 和 人 员工 资 的 基础 上 ， 问 公司 上 缴 
利润 196 万 元 。 为 适应 市 场 经 济 的 变化 ， 进 
行 结构 调整 和 资产 重组 工作 ， 在 铸造 车 间 和 
运输 处 的 基础 上 成 立 了 铸造 产业 公司 和 运输 
产业 公司 。 

北京 重型 电机 厂 在 加 强 企业 管理 中 ， 注 
意 抓 好 财务 管理 , 开展 学 邯 钢 、 降 成 本 活动 ; 
注重 市 场 营销 管理 ， 打 好 市 场 争 夺 战 役 ; 注 
重 开展 价值 工程 和 企管 攻关 活动 ， 给 企业 创 
效 增 收 。 另 外 积极 推进 下 岗 分 流 ， 减 员 增 效 
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和 实施 再 就 业 工 程 ， 组 建成 立 了 再 就 业 服 务 
中 心 。 对 各 岗位 上 的 职工 进行 定量 、 定 性 的 
业绩 考核 、 考 评 、 民 主 评议 计 分 ， 实 行 “ 末 
尾 淘汰 法 ”, 充分 体现 上 岗 靠 竞争 , 优胜 劣 汰 
的 机 制 。1998 年 共 减 员 616 A, HPA 191 
人 进入 再 就 业 服 务 中 心 ，100 人 领取 了 下 岗 
证 。 厂 里 筹建 了 社区 服务 中 心 ， 分 流 安置 了 
部 分 下 岗 职 工 。 

杭州 汽轮机 股份 有 限 公 司 于 1998 年 4 
月 在 深圳 证 券 交 易 所 上 市 杭州 汽轮机 B 股 
总 股本 2 200 FAR. 

[拟稿 人 :上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 邮 
Gite HRA, 上海 发 电 设备 成 套 设计 研 
RR AT 


三 、 内 燃 发 电 设备 


生产 发 展 情况 1998 年 内 燃 发 电 设 备 
行业 只 有 少数 企业 ， 如 广州 柴油 机 厂 、 泰 州 
德 锋 动力 设备 有 限 公司 产销 量 较 1997 年 增 
加 ， 多 数 企 业 产 销量 减少 。 一 些 企业 转产 停 
产 ， 其 他 企业 又 准备 进入 这 一 行业 。 主 导 企 
业 在 行业 中 的 地 位 不 再 维持 以 往 多 年 的 相对 
稳定 状况 ， 呈 现 出 较 大 的 波动 ， 企 业 的 产销 
其 更 多 地 受 地 域 需求 、 行 业 需 求 、 产 品 技 术 
水 平 、 经 营 管理 水 平等 多 种 因素 的 影响 ， 起 
伏 性 增 大 。 

市 场 及 销售 据 对 国内 59 TARA 
设备 生产 企业 的 统计 , 1998 年 销售 功率 范围 
为 0.5~-1 856kW, 114 个 功率 等 级 的 内 燃 发 
电 设备 共 17 909 台 /1 180 362.05kW, HP 
11 个 企业 出 口 功 率 范围 1.5 一 1 000kW, 30 
个 功率 等 级 的 内 燃 发 电 设 备 796 台 / 
38 706. 5kW 。 总 销量 (内 销 十 出 口 ) 和 出 口 基 
较 1997 年 减少 。 在 销售 的 各 类 产品 中 柴油 发 
电机 组 占 大 多 数 ,广州 柴油 机 三 仅 500kW 机 
组 就 销售 143 台 /71 500kW， 占 企业 全 部 销 
EETL 69.84%. 1 000kW 及 以 上 大 
功率 柴油 发 电机 组 销售 数量 增加 ， 共 计 销 售 
99 台 ， 其 中 85 台 由 中 国 第 一 汽车 集团 公司 
TCR). SRL. ONAL 
) . RREA A RROLA PR BEEZ a eA = 
发 动机 配 装 。 占 比例 较 少 的 其 他 类 产品 中 ,各 
A HERE, FA LA PH ER 
CF SRR SH eae) CLL AR BL 


Pi) 共计 销售 1 028 台 /2 873. 75kW, 自动 的 统计 见 表 8; 在 114 个 功率 等 级 中 , 按 总 销 
化 发 电机 组 中 福 发 股份 有 限 公 司 销售 86 | 量 千 瓦 数 排序 的 前 10 个 功率 等 级 销量 见 表 
/17 580kW、 上 海中 集 内 燃 发 电 设 备 有 限 公 ”9， 另 有 10、12、8、24kW4 个 功率 等 级 的 总 
司 销售 97 台 /13 642kW, 低 噪 声 发 电机 组 中 ”销量 分 别 为 1 425 台 /14 250kW、1 393 台 / 
福 发 股份 有 限 公 司 销 售 51 台 /3 93kW, 船 16716kW、1 300 8/10 400kW. 1 253 台 / 
用 发 电机 组 中 南通 柴油 机 股份 有 限 公 司 销售 ”30 072kW 在 总 销量 台数 上 处 于 优势 ， 在 59 
222 台 /12 815kW， 气 体 燃 料 发 电机 组 中 胜 个 生产 企业 中 按 总 销量 于 瓦 数 排序 的 前 10 
利 石 油管 理 局 动力 机 械 厂 销售 39 台 / ”名 企业 销量 见 表 10, 男 有 江都 线路 器 材 总 厂 
9 160kW ,汽车 电站 中 郑州 电气 装备 总 厂 销 。 销售 1 839 台 /38 378kW、 扬 州 市 飞鸿 电 材 
售 16 台 /960kW， 挂 车 电站 中 天 津 发 电 设备 。 厂 销售 1 260 台 /48 261kW 在 总 销量 台数 上 
总 厂 销售 82 台 /6 341kW、 郑 州 电气 装备 总 。 ”处 于 优势 ; 在 有 出 口 产品 的 11 个 企业 中 , 共 
厂 销 售 73 台 /5 114kW。 销 售 量 按 产 品类 别 有 4 个 企业 出 口 干 瓦 数 超过 3 000kW， 除 表 
的 统计 见 表 7; 在 0.5~1 856kW 功率 范围 ， “10 所 示 的 两 个 企业 外 , 还 有 淄博 柴油 机 厂 出 
1 001~1 856kW 功 率 区 段 销量 较 1997 年 增 O 10 台 /7 500kW、 上 海中 集 内 燃 发 电 设 备 
加 ， 其 他 各 个 功率 区 段 销 量 较 1997 年 减少 ， ARARA 138 台 /3 040kW., 这 在 4 个 企 
501~1 000kW 功 率 区 段 降幅 最 小 ,销售 量 仍 。” 业 中 山东 明 远 机 电 设 备 有 限 公 司 和 上 海中 集 
以 20~500kW 机 组 为 主 ，500kW 以 上 大 功 内燃 发 电 设备 有 限 公 司 在 出 口 台 数 上 处 于 优 
率 机 组 需求 呈 增 加 趋势 ， 销 售 量 按 功率 范围 A, 


表 7 1998 年 内 燃 发 电 设备 按 产 品类 别 的 销量 统计 






























n 功率 范围 “| 功率 等 级 数 内 销 出 mi & 计 
产品 类 别 hs 网 
(kW) (个 ) (8/kW) (G/kW) (人 台 /EW) 
柴油 发 电机 组 1~1 856 14 212/998 566. 8 781/37 446.5 | 14 993/1 036 013. 3 







































汽油 发 电机 组 0. 5 一 6 1 453/3 466. 25 0 1 453/3 466. 25 
发 电 电焊 两 同 机 组 7. 5~8 11/84.5 0 11/84. 5 
自动 化 发 电机 组 10~1 000 357/57 899 2/350 359/58 249 
低 噪声 发 电机 组 10~250 61/4 648 0 61/4 648 
船用 发 电机 组 12~500 521/38 459 13/910 534/39 369 
气体 燃料 发 电机 组 120~400 42/9 740 42/9 740 
汽车 电站 ”20~150 31/2 224 31/2 224 
挂车 电站 10~200 425/26 568 425/26 568 








总 计 





0. 5~1 856 17 113/1 141 655. 55 17 909/1 180 362. 05 














功率 范围 


& it 
(G/kW) 









0. 5~20 8 288/73 433. 35 608/6 901. 5 8 896/80 334. 85 






























21~90 5 812/255 798. 2 68/3 465 5 880/259 263. 2 
91~250 2 091/353 867 95/15 660 2 186/369 527 
251~500 732/294 953 20/7 680 752/302 633 

501~1 000 164/130 248 5/5 000 169/135 248 
1 001~1 856 26/33 356 0 26/33 356 









总 计 17 113/1 141 655. 55 796/38 706. 5 17 909/1 180 362. 05 


行业 概况 。153 


表 9 1998 年 内 燃 发 电 设备 按 总 销量 千瓦 数 排序 的 功率 等 级 销量 











功率 等 级 (kW) 内 销 ( 台 /kW) 出 口 ( 台 /kW) 合计 ( 台 /kW) 
500 306/153 000 5/2 500 311/155 500 
200 515/103 000 18/3 600 533/106 600 
250 371/92 750 11/2 750 382/95 500 
120 645/77 400 30/3 600 675/81 000 
1 000 68/68 000 5/5 000 73/73 000 
50 1 150/57 500 12/600 1 162/58 100 
300 183/54 900 4/1 200 187/56 100 
75 713/53 475 19/1 425 732/54 900 
400 114/45 600 5/2 000 119/47 600 
30 1 446/43 380 14/420 1 460/43 800 
10 1998 年 内 燃 发 电 设 备 按 总 销量 千瓦 数 排序 的 企业 销量 
企业 名 称 内 销 ( 台 /kW) 出 口 ( 台 /kW) 合计 ( 台 /kW) 
广州 柴油 机 三 179/102 380 0 179/102 380 
泰州 德 锋 动力 设备 有 限 公司 835/88 416. 3 0 835/88 416. 3 
潍坊 柴油 机 有 限 责 任 公 司 509/58 547 87/16 376 596/74 923 
扬州 英 泰 集团 有 限 公 司 2 818/57 322 71/1 879 2 889/59 201 
山东 明 远 机 电 设 备 有 限 公 司 ] 520/52 184 163/3 703 1 683/55 887 
广州 市 南华 西 发 电 设备 有 限 公 司 258/55 085 0 258/55 085 
福 发 股份 有 限 公司 482/53 069 0 482/53 069 
无 锡 动 力 工程 股份 有 限 公司 | 735/50 867 113/1 254 868/52 121 
Hs eA CL | 80751 990 0 80/51 990 
重庆 康明 斯 发 动机 有 限 公司 170751 900 0 170/51 900 


新 技术 及 科研 成 果 无锡 动力 工程 股份 
有 限 公 司 继 1996 年 推出 X6135ZLD 增 压 中 
冷 柴 油 机 ,使 6 生机 最 大 可 配 装 150 ~ 
160kW 发 电机 组 之 后 ,1998 年 又 推出 了 
W12V135AZLD 增 压 中 冷 柴油 机 ,使 12 HL 
机 最 大 可 配 装 280~300kW 发 电机 组 ,提高 
了 135 系列 柴油 机 的 功率 ,改善 了 柴油 机 的 
整 机 性 能 ,降低 了 曲 声 及 排 气 中 的 有 害 成 分 。 

南通 柴油 机 股份 有 限 公 司 吸 收 AVL 技 
术 , 将 135 系列 柴油 机 行程 加 大 至 155mm 和 
160mm, 提高 了 功率 ,改善 了 柴油 机 的 各 项 
指标 。1998 年 已 可 批量 生产 ,NT4135DR # 
代 原 6135D 一 3 可 配 装 75kW 发 电机 组 ， 
NT6135DR 替代 原 6135ZD 可 配 装 90 ~ 
100kW 发 电机 组 , NT6135ZLDR 替代 原 
12V135AD 可 配 装 150~160kW 发 电机 组 ， 
NT12V135ZDH 可 配 装 300kW 发 电机 组 。 

河北 省 石家庄 建筑 机 械 厂 发 电 用 、 建 筑 
机 械 用 FE6L913T 柴油 机 获 1998 年 度 河 北 省 
机 械 工 业 科技 进步 奖 。 

湛 博 柴油 机 厂 发 电 用 、 船 用 Z6170 柴油 
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机 被 评 为 1998 年 度 国家 级 新 产品 。 

新 产品 ”天津 发 电 设备 总 厂 1998 年 对 
200k W 柴油 发 电机 组 和 400kW 挂车 电站 进 
行 的 改 型 设计 取得 成 功 。 

河北 省 石家庄 建筑 机 械 厂 1998 年 赋 制 

六 12kW 挂车 电站 ,15kW 自动 化 发 电机 组 ， 
50kW 风 冷 柴油 发 电机 组 ， 

中 国 船 舶 电站 设备 公司 1998 年 研制 了 
155kW 上 自动 柴油 (或 电动 ) 消 防水 泵 机 组 和 
以 ST--200 可 编程 序 控 制 红 为 核心 的 发 电 
机 组 应 急 自 起 动 装置 。 

i PapLas) 1998 年 研制 了 CCFJ100J 一 
Y .CCFJ250)--W 船用 烷 油 发 电机 组 ,28kW 
自动 化 柴油 发 电机 组 ,35kW 一 体 化 柴油 发 
电机 组 ,40kW 蛤 挂 式 铁路 用 柴油 发 电机 组 ， 
50kW 无 人 值守 电站 及 控制 泵 。 

上 海 伊 华电 站 工程 有 限 公 司 1998 年 研 
制 了 供 铁道 部 武昌 车 辆 厂 专 用 的 20GF75— 
1, 64GF64—1 型 柴油 发 电机 组 ,以 上 海 柴 油 
机 股份 有 限 公 司 C121ZLD01 柴油 机 ( 按 美 
国 Carterpiller 许可 证 生产 ) 配 装 的 、 带 四 保 


护 装 置 的 160kW 无 刷 交 流 柴 油 发 电机 组 ,以 
上 上海 柴油 机 股份 有 限 公 司 新 变型 产品 
12V135AZD 增 压 柴油 机 配 装 的 .具有 上 自 起 
动 自 切换 功能 的 250kW 无 刷 交 流 柴油 发 电 
机 组 ,两 用 一 备 、 任 意 两 台 可 半自动 并 车 的 3 
x220kW 无 刷 交 流 柴 油 发 电机 组 ,一 用 两 
RRA PLC 控制 的 3X 250kW 三 级 自动 化 
柴油 发 电机 组 ,采用 微机 控制 .具有 遥控 ,、 遥 
测 和 遥 信 功能 的 20kW 三 级 自动 化 柴油 发 电 
机 组 。 

中 国 船 舶 电站 设备 公司 1998 年 研制 成 
功 155kW 自动 柴油 机 (或 电动 ) 消 防水 泵 机 
组 和 ST 一 200 可 编程 序 控制 器 为 核心 的 发 
电机 组 应 急 自 起 动 装置 。 

上 海中 集 内 燃 发 电 设备 有 限 公 司 1998 
年 研制 了 ZJ 型 16kW 冷藏 集装箱 专用 发 电 
机 组 和 12. 192m (40if) 铁 路 冷藏 箱 运输 专用 
发 电机 组 。 

无 锡 动力 工程 股份 有 限 公 司 1998 年 研 
制 了 以 Volvo 柴油 机 和 Stamford 发 电机 配 
ZEW 90 一 400kW 发 电机 组 ,采用 AIS 控制 
系统 和 电子 调 速 器 的 50 一 300kW 国产 系列 
自动 化 发 电机 组 ,以 4135,6135 柴油 机 与 马 
拉 松 电机 配套 的 40GF59 一 3A、75GF90 一 5A 
柴油 发 电机 组 。 

无 锡 海 重 电站 设备 有 限 公 司 1998 年 使 
可 提供 的 Cummins 柴油 机 和 本 厂 Siemens 
发 电机 成 套 的 发 电机 组 扩展 至 50~ 
1 000kW 。 

合肥 动力 机 械 厂 1998 年 研制 了 额定 功 
率 150/180kW .额定 电压 400/480V 、 额 定 频 
率 50/60Hz、 额 定 转 速 1 500/1 800 (r/min) 
的 可 转换 型 柴油 发 电机 组 ,能 以 任何 一 组 参 
数 运行 。 

柳州 佳 力 电机 公司 1998 年 研制 了 80、 
300kW 微机 远程 监控 自动 化 柴油 发 电机 组 。 

兰州 电源 车 辆 研究 所 1998 年 研制 了 
10、50kW 低 噪 声 方 舱 电 站 ,50.75、80kW 低 
品 声 汽车 电站 , 含 50kW 发 电机 组 .焊接 设 
备 . 钳 工 设 备 的 可 升降 工程 抢险 方 舱 , 念 
24kW 发 电机 组 .焊接 设备 .钳工 设备 的 可 升 
降 工程 维修 方 舱 。 

广州 市 南华 西 发 电 设 备 有 限 公司 1998 
年 研制 了 以 Volvo 柴油 机 、Stamford 发 电机 
和 HFC503 柴油 机 监控 仪 配套 的 发 电机 组 。 


还 研制 了 100~ 500kW 箱 式 低 噪 声 挂 车 电 
站 ,电站 箱 体 为 框架 结构 , 箱 壁 板 为 模块 式 吸 
隔 声 障 板 , 弧 面 进出 风口 ,二 次 复合 消 声 。 电 
站 为 四 轮 拖 动 式 ,液压 刹车 系统 随 拖 辟 下垂 
自动 刹车 ,远程 控制 ,快速 防水 电路 接头 。 

重庆 康明 斯 发 动机 有 限 公 司 1998 年 研 
制 了 以 本 厂 MTA11—G2, KTTA19 一 G1、 
KTA19—G2, KTA19—G4 柴油 机 配套 的 
200、350、300、400kW 发 电机 组 。 

淄博 柴油 机 厂 1998 年 研制 了 以 本 厂 
6210ZLD 一 3 型 柴油 机 配套 的 500kW 柴油 
发 电机 组 ,以 本 厂 8L250ZLD 一 2 型 柴油 机 
配套 的 1 200kW 柴油 发 电机 组 。 

中 国 第 一 汽车 集团 公司 无 锡 柴 油 机 厂 
1998 年 研制 了 以 本 厂 16VG300 柴油 机 配套 
的 2 500kW 柴油 发 电机 组 。 

六 九 () 五 工厂 1998 年 研制 了 4kW TH 
无 刷 汽 油 发 电机 组 ,机 组 采用 带 磁 挖 无 触 点 
点 火 系 统 、 耐 高 温 高 寿命 气门 结构 、 双 层 空 滤 
器 结构 .机油 报警 装置 、. 回 弹 式 启动 及 电 启 动 
措施 的 进口 轻型 高 效 汽 油 机 和 和 带 可 控 励 磁 恒 
压 系统 的 无 刷 发 电机 ,使 机 组 具有 低 燃 油耗 、 
低 润滑 油耗 、 高 可 靠 性 、 高 可 维护 性 及 高 的 电 
气 性 能 指标 等 特点 。 

国 东 电机 公司 研究 所 1998 年 研制 了 
GC 型 汽油 发 电机 组 目 控 装 置 ,对 市 电 , 汽 油 
发 电机 组 两 种 供电 状态 实施 监测 及 互 锁 , 市 
电 停 止 时 能 在 3s 内 自动 起 动机 组 ,可 三 次 重 
复 起 动 及 三 次 起 动 失败 告警 ,市 电 恢 复 时 能 
在 ls 内 自动 转 为 市 电 送 电 、 自 动 停机 。 同 时 
具有 手动 起 停 、 投 切 功能 ,适用 于 各 种 具有 电 
起 动 功能 的 汽油 发 电机 组 。 - 

山东 明 远 机 电 设 备 有 限 公 司 1998 ESR 
用 上 海 自 动 化 研究 所 的 CPU 中 心 控 制 单 
元 ,实现 机 组 的 水 温 、 油 温 、 油 压 、 超 速 检 测 及 
自 起 动 。 

青岛 楼 山 电 控 设 备 有 限 公 司 1998. 年 为 
铁路 空调 列车 发 电车 配 装 的 柴油 发 电机 组 控 
制 屏 采用 了 语音 报警 装置 。 

洛阳 发 电 设备 厂 1998 年 研制 了 采用 单 
板 机 实时 检测 机 组 水 温 、 油 温 、 油 压 及 转速 的 
四 保护 装置 。 

浆 东 电机 (集团 ) 公 司 研 究 所 、 阁 东 电 机 
集团 发 电 设备 厂 共同 开发 研制 的 `. 列 入 福建 
省 1997 年 第 一 批 新 产品 开发 项 目 计 划 ( 闪 经 
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贸 科 [1997]195 号 ) 的 GFZ—-AC—2, 2 X 
100kW ~2 X 1000kW 双 机 优化 控制 自动 并 
联 柴油 发 电机 组 项 目 于 1998 年 1 月 20 日 在 
福州 通过 新 产品 投产 技术 鉴定 。 该 系列 产品 
性 能 参数 符合 GB2820 一 90《 工 频 柴 油 发 电 
机 组 技术 条 件 》GB4712 一 84《 自 动 化 柴油 发 
电机 组 分 级 要 求 ) 规 定 , 结 构 合 理 , 控 制 线路 
设计 先进 ,产品 达到 一 级 自动 化 要 求 , 可 根据 
负荷 情况 实现 机 组 并 联系 统 经 济 运行 ,已 有 
2X250kW、 2 X 320kW.2 X 600k W 等 产品 投 
入 使 用 ,用 户 反 映 良 好 。 

舟山 市 发 电 设备 厂 13kW 船用 发 电机 组 
及 T2HX 一 15 船用 三 相同 步 发 电机 于 1998 
年 1 月 通过 了 舟山 市 新 产品 鉴定 ,该 产品 为 
新 一 代 渔 船 无 冰 微 冻 保 解 装置 配套 要 求 而 人 研 
制 ,设计 合理 ,结构 紧凑 、 外 形 美观 .电气 性 能 
优良 ,可 在 沿海 及 内 河 地 区 推广 。 

济南 开发 区 吉美 乐 电源 设备 制造 公司 
( 原 山 东 上 电影 机 械 三) 研制 的 DF 一 6000 型 
6kV。A 汽油 发 电机 组 1998 年 6 月 18 日 通 
过 通信 和 军工 产品 定型 委员 会 组 织 的 设计 定 
型 。 该 产品 采用 美国 BLS 公司 V AGA 
冷 四 冲程 汽油 机 , 单 相 或 三 相同 步 发 电机 及 
AVR 调 压 系统 , 带 有 自 绕 回 弹 起 动 和 电 起 动 
两 套 起 动 装 置 ,可 在 一 40C~55C 环 境 条 件 
使 用 。 

郑州 电气 装备 总 厂 75GT23 型 75kW 高 
原型 挂车 电站 于 1998 年 6 月 11 日 通过 技术 
鉴定 。 该 产品 采用 功率 高 原 恢 复 性 增 压 中 冷 
技术 及 低温 起 动 技术 , 较 好 地 解决 了 电 六 在 
高 原 地 区 使 用 时 ,功率 下 降 、 低 温 起 动 困难 等 
问题 ,经 试验 及 运行 考核 检测 ,电站 总 体 性 能 
达到 国内 同类 产品 先进 水 平 ;12kW 车 载 电 
源 于 1998 年 7 月 24 日 通过 技术 鉴定 。 该 产 
品 选 用 道 依 欧 FF2L1011 风 冷 柴油 机 ,机 组 底 
盘 首次 采用 了 高 强度 铝 合金 ,试验 数据 符合 
产品 技术 条 件 及 GJB235A 一 97《 军 用 交流 移 
动 电站 通用 规范 》 要 求 , 设 计 合 理 , 结 构 紧 竣 、 
重量 轻 、 性 能 稳定 .运行 可 靠 ,适合 所 服务 系 
统 对 电源 的 特殊 要 求 ;2X3. 6kW Et TH 
发 电机 组 于 1998 年 10 月 20 日 通过 由 国家 
机 械 工业 局 军工 办 委托 河南 省 机 械 电 子 厅 皇 
工 处 主持 的 产品 鉴定 。25kW 2300r/min 的 
F3L912 风 冷 柴油 发 动机 驱动 一 个 升 速 齿轮 
箱 ,齿轮 箱 输出 两 路 6500r/min 转速 带动 两 


个 3. 6kKW.28V.128A 航空 直流 发 电机 ,提供 
特种 电源 ,输出 一 路 850r/min 转速 带动 一 个 
双 联 齿轮 泵 向 系统 的 被 压 系统 供 油 ,齿轮 箱 
输出 轴 通 过 三 角 皮 带 带 动 一 个 润滑 泵 ,向 齿 
轮 箱 内 传动 部 件 喷 油 润滑 ,整个 系统 振动 小 、 
密封 性 好 ,满足 使 用 要 求 。 

福 发 股份 有 限 公 司 20~360kW 远程 监 
控 自 动 化 柴油 发 电机 组 于 1998 年 12 H7 H 
通过 福建 省 经 贸 委 组 织 的 鉴定 。 该 产品 采用 
单 片 微 机 控制 ,16 路 模拟 量 数字 化 采集, 总 
阵 式 液晶 汉字 显示 机 组 状态 .参数 及 设置 ， 
RS232, RS485, RS422 三 种 通信 接口 (可 按 
两 台 机 组 互 为 备用 配置 ,两 台 共 用 一 个 通信 
接口 ), 实 现 远 程 遥 测 、 遂 榨 、 膛 信 及 集中 监 
控 , 控 制 系统 通用 于 20 一 360kW;75 一 
200kW 低 品 声 自 动 化 柴油 发 电机 组 于 1998 
年 12 月 28 日 通过 福建 省 经 贸 委 组 织 的 监 
定 。 该 产品 采用 了 国际 先进 的 噪声 控制 技术 
以 及 高 效能 的 多 层 屏障 阻抗 错 配 式 结 构 ,组 
合式 总 体 设 计 , 体 积 小 .重量 轻 、 各 项 性 能 指 
标 先进 ,噪声 声 压 级 委 75dB(A)。 

质量 及 质量 管理 ”中国 第 一 汽车 集团 公 
司 无 锡 柴 油 机 厂 继 1994 年 11 月 通过 
1509001 质量 体系 认证 后 ,1998 年 通过 英国 
皇家 认证 委员 会 (UKAS) 的 ISO9001 质量 体 
系 认 证 和 ISO10012 一 1 计量 体系 的 国家 认 
证 。 

福 发 股份 有 限 公 司 继 1997 年 9 月 获得 
GB/T19001 CISO9001 ) 质量 体系 认证 证 书 
后 ,1998 年 6 月 又 获得 中 国 新 时 代 质 量 认 证 
中 心 的 GJB/Z9001 质量 体系 认证 证 书 。 

郑州 电气 装备 总 厂 1997 年 11 月 通过 认 
证 审核 ,1998 年 2 月 获 中 国 机 械 质 量 认证 中 
心 的 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 ,1998 年 4 
月 获得 中 国 新 时 代 质 量 认 证 中 心 的 GJB/ 
Z9001 和 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 。 

河南 柴油 机 厂 1998 年 2 月 通过 中 国 新 
时 代 质 量 认证 中 心 的 GJB/Z9001 质量 体系 
VALE. 

上 海 柴 油 机 股份 有 限 公 司 135, D6114 
系列 柴油 机 及 其 成 套 产品 的 GB/T19001 
(1809001) 质量 体系 认证 证 书 三 年 期 满 ,经 
华 信 技 术 检 验 有 限 公司 复评 合格 后 于 1998 
年 4 月 10 日 颁发 新 证 书 。 

重庆 康明 斯 发 动机 有 限 公 司 1998 年 获 
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出 口 机 电 产 品质 量 许可 证 书 。 | 

兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 TZH 系列 
交流 同步 发 电机 作为 1997 年 12 月 25 日 在 
全 国 机 械 工 业 会 议 上 宣布 的 58 项 产品 的 后 
续 部 分 ,1998 年 初 被 认定 为 1997 年 中 国 机 
械 工业 名 有 牌 产品 。 

南通 柴油 机 股份 有 限 公 司 90GFC32 柴 
油 发 电机 组 1998 年 经 江苏 省 技术 监督 局 评 
定 为 一 等 品 。 

西安 波 威 植 松 动力 有 限 人 和 公司 柴油 发 电机 
组 产品 1998 年 9 月 经 陕西 省 机 械 产 品质 量 
监督 检测 总 站 评定 为 一 等 品 。 

机 械 工 业 部 以 机 械 科 L1998]j302 号 文 
《关于 发 布 机 械 行 业 可 车 性 认定 产品 的 通 
知 》 公 布 已 通过 可 靠 性 认定 的 产品 (二 ) ,并 
颁发 机 械 工 业 部 可 车 性 产品 证 书 。 其 中 内 顽 
发 电机 组 产品 有 :天 津 发 电 设备 总 厂 的 
75GF15 柴油 发 电机 组 ,无 锡 动 力 工 程 股份 
有 限 公 司 的 250GF26 柴油 发 电机 组 ,上 海 柴 
油 机 股份 有 限 公司 的 75GF、200GF 柴油 发 
电机 组 ,上 海 拖拉 机 内 燃 机 会 司 的 20GF 柴 
油 发 电机 组 , 福 发 股份 有 限 公司 的 50GF 柴 
油 发 电机 组 。 

浴 坊 柴油 机 有 限 南 任 会 司 84GF3、 
120GF4、160GF1、200GF102 柴油 发 电机 组 
和 兰州 电机 集团 有 限 责 任 公司 GF 系列 柴油 
发 电机 组 1998 年 3 月 获 机 械 工业 部 “机 械 工 
业 产 品 采用 国际 标准 和 国外 先进 标准 认可 证 
书 ”。 
基本 建设 及 技术 改造 ”无 锡 动 力 工程 股 
份 有 限 公司 1998 年 完成 柴油 发 电机 组 试车 
台 位 技术 改造 ,可 通过 计算 机 对 10 一 
1 0008W 机 组 进行 出 厂 试 验 ; 淄 博 柴 油 机 厂 
1998 年 投资 1 600 万 元 建造 了 柴油 机 及 发 电 
机 组 组 装 试验 车 间 。 

对 外 合作 ”江苏 海星 电机 集团 有 限 公 司 
1998 年 从 德国 西门 子 公司 引进 1FC2 系列 发 
电机 技术 ;贵州 天 力 柴 油 机 有 限 责 任 公司 原 
引进 德国 MAN 公司 D28 系列 柴油 机 技术 
项 目 ,1998 年 拟 进 行 散 件 组 装 ; 潍 坊 柴 油 机 
有 限 责任 公司 1998 年 与 德国 合资 生产 226B 
柴油 机 与 新 西 兰 合资 生产 气体 发 动机 。 

管理 及 改革 ”由 兰州 电源 车 辆 研究 所 编 
辑 出 版 的 反映 内 燃 机 电站 和 军用 改装 车 两 个 
归口 行业 技术 动态 的 《移动 电源 与 车 辆 ;) 池 刊 


出 版 了 1998 年 1~4 期 (总 第 111 一 114 期 )。 

机 械 工 业内 燃 机 电站 行业 科技 信息 网 
1998 年 出 版 网 乱 《 内 燃 机 电站 科技 信息 ~ 
6 期 (总 第 75 一 80 期 )。 

机 械 工 业内 燃 机 电站 行业 标准 信息 网 
1998 年 出 版 网 刊 ( 内 燃 机 电站 标准 信息 沁 一 
4 期 (总 第 42 一 45 期 )。 

机 械 工 业内 燃 发 电机 组 质量 监督 网 
1998 年 出 版 网 禾 《 内燃 发 电机 组 质量 信息 
~3 HACKS 35~37 期 )。 

中 国电 器 工业 协会 内 燃 发 电 设备 分 会 一 
届 三 次 理事 (扩大 ) 会 议 于 1998 年 11 月 26 
~30 日 在 广东 省 花 都 市 举行 ,共有 来 自 19 
个 单位 的 26 名 代表 出 席 。 会 议 审 议 了 1998 
年 度 分 会 工作 报告 ,安排 了 1999 年 的 工作 。 
理事 单位 ,会 员 单位 间 进 行 了 商讨 与 交流 。 

由 兰州 电源 车 辆 研究 所 负责 起 草 的 
GB/T2820. 1 ~ 6—1997 (ISO8528. 1 一 6 : 
1993) 愉 往复 式 内 燃 机 驱动 的 交流 发 电机 组 第 
1 部 分 至 第 6 部 分 ) ARF GB8365 一 87 和 
GB2820 一 90) 发 布 实施 ;由 兰州 电源 车 辆 研 
究 所 负责 起 草 的 GJB674A 一 98 军 用 直流 移 
动 电站 通用 规范 发布 实施 。 

1998 年 5 月 13 日 国家 机 械 工 业 局 以 国 
机 科 [1998192 号 文 ( 关 于 机 械 行业 标准 复审 
结果 的 公告 》 其 中 公布 了 内 燃 机 电站 的 8 项 
修改 .4 项 修订 ,6 项 废止 标准 。 

根据 (98) 京 电 标 字 第 058 号 文 对 电工 类 
修改 标准 的 进度 安排 ,兰州 电源 车 辆 研究 所 
F 1998 Æ 12 月 24~28 日 在 福州 主持 召开 
了 JB/T1403《 移 动 电站 产品 右 称 和 型 号 编制 
规则 》JB/T50054《 内燃 机 电站 可 靠 性 考核 
评定 方法 》JB/T8186《 工 频 柴 油 发 电机 组 额 
定 功率 .电压 及 转速 .JB/T9582《 气 体 燃 料 
发 电机 组 通用 技术 条 件 》JB/T9583《 气 体 燃 
料 发 电机 组 额定 功率 .电压 及 转速 》JB/ 
T8182《 交 流 移动 电站 用 控制 屏 通 用 技术 条 
件 》JB/T272% 交流 移动 电站 用 三 相 四 极 播 
头 插 座 》JB/T8194《 内燃 机 电站 名 词 术 语 )8 
项 内 燃 机 电站 修改 标准 的 审查 会 。 除 JB/ 
T8194 标准 应 于 ISO8528 采 标 工作 协调 进 
行 外 ,其 余 7 项 标准 修改 稿 通过 审查 , 按 会 议 
意见 整理 出 报批 稿 后 报批 。 

上 海 七 一 一 研究 所 1998 年 2 月 25 日 以 
承担 全 部 债权 债务 .接收 其 全 部 资产 的 方式 
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整体 兼并 新 中 动力 机 三 。 

清华 同方 股份 有 限 公 司 通 过 其 控股 子 公 
江西 清华 泰 豪 电器 有 限 公 司 1998 年 
5 5 EET EIL 三 。 同 时 江西 
清华 秦 豪 电器 公司 也 改组 为 清华 泰 夫 科 技 集 
团 有 限 公司 ,其 下 属 的 智能 电站 公司 承担 原 
内 燃 发 电机 组 业务 。 

作为 甘肃 省 1997 年 确定 的 首 批 10 个 大 
型 企业 集团 之 一 ,由 兰州 电机 集团 有 限 责 任 
公司 .甘肃 长 城 电 器 集团 .天 水 二 一 三 机 床 电 
器 厂 联合 组 建 的 甘肃 长 城 电工 集团 经 过 筹备 
于 1998 年 1 月 6 日 挂牌 的 甘肃 长 城 电 工 集 
团 有 限 责 任 公司 正式 运行 。 

由 甘肃 长 城 电 工 集团 发 起 组 建 的 兰州 长 
城 电 工 股 份 有 限 公 司 ( 筹 )6 800 NEAR 
证 券 投资 基金 申购 的 850 万 股 和 公司 职工 股 
850 万 股 )A REF 1998 年 11 H 24 日 通过 上 
海 证 券 交 易 所 上 网 定价 发 行 。 兰 州长 城 电工 
股份 有 限 公 司 创 立 及 第 一 届 股 东 大 会 于 
1998 年 12 月 8 日 举行 ,代表 21 024 万 股 股 
份 的 65 名 股东 出 席 了 会 议 ,会 议 听 取 了 筹 委 
会 筹办 工作 报告 ,关于 公司 章程 (草案 ) 的 说 
明 .关于 设立 股份 公司 及 在 上 海 证 券 交 易 所 
上 市 的 议案 .关于 发 起 人 抵 作 股 款 的 财产 作 
价 报告 和 关于 公司 设立 费用 的 报告 ,选举 了 
董事 会 董事 长 、. 副 董事 长 .监事 会 主席 。 

[ 撰 稿 人 :兰州 电源 车 辆 研究 所 鞠 E 
PRA: =N a 车 辆 研究 万 刘 起] 








[国家 电力 公司 ] 


行业 发 展 概况 H 1978 年 改革 开放 以 
来 ,电力 工业 发 展 很 快 。 因 为 在 1978 年 前 电 
力 投 资 主 要 靠 中 央 财 政 拨款 ,所 以 建国 28 年 
只 建成 发 电 设 备 51 450MW ,全 国 缺 电 非 常 
严重 ,而 且 电 力 的 短缺 大 大 制约 了 国民 经 济 
的 发 展 。80 年 代 初 以 地 方 集资 办 电 作为 突破 
口 ,实行 多 家 办 电 , 先 后 成 立 了 华能 集团 、 新 
力 公 司 ,调动 了 各 方面 办 电 的 积极 性 。 至 
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1998 年 ,全 国 已 连续 11 年 每 年 新 增 投产 大 
中 型 机 组 超过 1 000MW ,1998 年 投产 大 中 
型 机 组 容量 为 14 620MW ,全 国 总 装机 容量 
已 达 270 000MW 左右 。 电 力 供需 矛盾 已 得 
到 缓和 ,所 以 发 电 设备 包括 电站 辅 机 也 由 过 
去 供不应求 转变 为 供 大 于 求 。 发 电 设 备 和 电 
站 辅 机 生产 企业 在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,为 了 
求生 存 ,采取 了 很 多 措施 ,特别 是 对 产品 质 
量 、 改 进 管理 和 为 用 户 服务 方面 ,都 做 了 不 少 
工作 。 从 国家 电力 公司 每 年 由 电力 可 靠 性 管 

理 中 心 发 布 的 《1998 年 全 国 200MW 及 以 上 
容量 火电 机 组 主要 辅助 设备 运 运行 可 靠 性 报 
et eee tae gies 给 水 泵 、 送 风 


可 用 系数 ， 除 给 水 系 略 有 下 降 0.089% 外 ,其 
他 4 种 电站 辅 机 都 有 所 提高 ,提高 最 多 的 是 
磨 煤 机 ,提高 了 0.674%; 磨 煤 机 、 高 压 加 热 
器 的 平均 非 计 划 停 运 次 数 和 停 运 小 时 数 分 别 
降低 了 2.15 次 / 台 、43.07h/ 台 ;0. 68 K/S, 
65. 5h/ 台 。 从 “可 用 系数 ” 利 “ 非 计划 停 运 ?两 
项 指标 看 ,5 种 主要 电站 辅 机 的 运行 情况 也 
好 于 1997 年 。 

1998 年 中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 
会 部 分 会 员 单位 实现 的 经 济 指标 如 下 表 所 
IRo 

科研 成 果 及 新 产品 ”在 当前 激烈 的 市 场 
竞争 中 ,各 企业 认识 到 必须 开发 和 研制 新 型 、 
高 效 、 节能 的 高 高 科技 产品 ,以 适应 电力 工业 的 
需要 。 目 前 ,技术 在 经 济 发 展 中 的 作用 ,我 国 
与 工业 发 达 的 国家 相 比 ,差距 还 很 大 ,一 些 重 
要 的 配套 辅 机 ,无论 从 技术 上 和 质量 上 ,都 无 
法 与 国外 厂商 竞争 。 随 着 国家 对 环境 保护 的 
重视 ,今后 对 新 建 燃 煤 电站 的 环境 保护 要 求 
也 越 来 越 高 ,但 国内 对 烟 气 脱硫 装置 ,还 必须 
依靠 国外 进口 ,现在 很 多 企业 都 把 脱硫 技术 
的 开发 与 研制 ,作为 新 的 经 济 增长 点 ,如 国家 
电力 公司 所 属 中 国 华电 电站 装备 工程 (集团 ) 
总 公司 . 龙 源 电力 集团 公司 , 正 采 取 与 国外 厂 
商 合作 .引进 技术 ;浙江 菲 达 机 电 集 团 公 司 也 
与 ABB Flakt 公司 签订 了 引进 NLD 系统 干 
法 烟 气 脱硫 技术 ;很 多 科研 单位 也 在 研制 造 
价 较 低 的 简易 脱硫 装置 ;东北 电网 根据 东北 
燃 煤 电厂 煤 质 含 硫 量 低 ,脱硫 效率 只 要 达到 
50% 即 可 满足 环保 要 求 、 湿 式 除尘 器 多 、 出 口 
烟 温 较 低 . 烟 气 湿度 大 ,除尘 效率 低 的 特点 ， 


研制 开发 了 脱硫 除尘 一 体 化 方案 。 该 方案 以 
炉膛 喷 沼 作为 一 级 脱硫 , 烟 气 增 温 作为 二 级 
脱硫 ,总 脱硫 效率 可 达 60% 一 80%。 脱 硫 除 
持 一 体 化 方案 ,不 但 投资 少 ,而 且 运 行 费 用 也 
比 常规 的 ,湿式 或 干 式 脱硫 低 ,脱硫 后 的 烟 气 
可 控 不 需 再 热 ,该 技术 已 接近 成 熟 ,正在 一 台 
额定 蒸发 量 130t/h 的 锅炉 上 作 试 验 。 


武汉 鼓风机 厂 为 配合 污水 处 理 , 正 在 研 
制 单 级 高 速 D 型 离心 鼓风机 和 配 600MW 机 
组 的 动 叶 可 调 轴 流 引 风机 ,1998 年 还 开发 了 
污水 曝 气 处 理 和 煤气 鼓风机 ,水 泥 禾 引 风机 
和 大 型 电站 用 消声器 ,为 了 降低 产品 成 本 ,对 
动 叶 可 调 引 风 机 分 体 轮 载 和 装配 轴 作 了 改进 
设计 。 


1998 年 中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 会 部 分 会 员 单位 的 经 济 指标 


全 部 职工 工业 总 产值 产品 | 工 业 | 产品 销售 | ”利润 
平均 人 数 HF) 销售 收入 | 增加 信 PERM ， 
(万 元 ) (万 元 ) 


中 国 华电 电站 装 备 工 程 (集团 ) 
总 公司 

上 海 电 站 辅 机 厂 有 限 公 司 
mine LEAR A) 
PR Ra aR al 
北京 电力 设备 总 厂 

上 海 电 力 修 造 厂 有 限 公 司 
兰州 电力 修造 厂 

武汉 鼓风机 厂 

上 海 电 力 环保 设备 总 厂 
西安 电力 机 械 厂 
扬州 电力 设备 修造 厂 

成 都 电力 机 械 厂 

沈阳 电力 机 械 厂 

浙江 菲 达 机 电 集 团 有 限 公 司 
无 锡 锅炉 厂 

上 海 鼓 风机 厂 


上 海 电站 辅 机 厂 开 发 新 产品 122 项 , 试 
制 10 项 ,三 年 完成 更 新 改造 投资 5 125. 7 万 
元 





北京 电力 设备 总 厂 对 中 速 磨 煤 机 5 种 规 
RS 13 个 品种 作 了 标准 化 、 系 列 化 和 通用 化 优 
化 设计 ;还 对 锅炉 给 水 泵 配套 的 10MW 汽 轮 
机 作 了 开发 设计 。 

上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 新 开发 配 
100MW 火电 机 组 用 的 DG440 一 140 调 速 给 
KAAM DG500- 一 200 型 电动 调 速 给 水 泵 、 
FK4E36 型 汽 动 给 水 有 泵 。 

沈阳 电力 机 械 总 厂 开 发 研制 的 YYG 一 
10 叶轮 给 煤 机 遥控 装置 ,已 申请 获得 国家 专 
利 。 中 国 华电 电站 装备 工程 (集团 ) 总 公司 为 
解决 煤 粉 综合 利用 ,对 洛 河 电厂 .郑州 热电 厂 
和 首 阳 出 电厂 的 除 灰 装置 进行 了 系统 改造 。 
华电 (蓬莱 ) 铸 石 有 限 公司 生产 的 抗 磨损 、 耐 
腐蚀 性 能 的 燃 煤 电站 排 灰 、 排 渣 铸 石 复合 管 ， 


(万 元 ) 


28 874 
30 010 
20 859. 6 


由 于 外 套 钢管 在 地 下 容易 腐蚀 ,与 上 海 电力 
玻璃 钢 有 限 公司 合作 ,研究 用 玻璃 钢管 代替 
钢管 ,以 延长 除 灰 管道 的 使 用 寿命 。 
随 着 人 民生 活水 平 提高 和 工业 结构 的 变 
化 ,电网 峰 谷 差 日 趋 严重 ,杭州 机 械 设计 研究 
所 华 源 人 工 环境 工程 公司 开发 研制 的 储 冷 空 
调 系统 利用 夜间 电网 低谷 电力 负荷 运转 制冷 
机 制 冰 ,加 以 储存 ,在 白天 高 峰 时 将 冰 融 化 供 
空调 释 冷 ,以 达到 供电 供需 矛盾 ,调节 电网 峰 
谷 差 ,起 到 削 峰 填 谷 的 作用 ,避免 中 央 空 调 采 
用 高 峰 电力 ,这 项 技术 将 在 未 来 大 量 推广 应 
用 。 
质量 及 质量 管理 ”自从 原 机 械 工业 部 开 
展 * 三 大 战役 "以 来 ,提高 产品 质量 ,特别 是 发 
电 设备 包括 电站 辅 机 已 成 为 行业 的 共识 , 企 
业经 营 者 和 广大 职工 的 质量 意识 .竞争 意识 
和 效益 意识 有 了 明显 的 转变 ,主要 生产 企业 
加 入 了 质量 保证 承诺 ,因此 200MW 及 以 上 
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火电 机 组 的 等 效 可 用 系数 、 非 计划 停 运 次 数 
和 停 运 小 时 数 ， 都 高 于 往年 水 平 。 

大 部 分 电站 辅 机 生产 企 3 年 前 就 通过 了 
ISO9000 质量 体系 认证 , 现在 正 进行 复查 ,一 
些 中 小 型 企业 如 海安 间 门 三 等 也 通过 了 
ISO9001 认证 。 所 有 认证 企业 均 已 按 国际 标 
准 引 入 了 一 个 开放 式 的 质量 管理 体系 ， 通 过 
对 执行 合同 过 程 中 各 环节 的 规范 化 控制 ， 使 
所 有 影响 产品 质量 的 环节 从 一 开始 就 有 一 个 
良好 的 基础 .企业 通过 内 审 和 自我 完善 功能 ， 
使 工作 效率 大 幅度 提高 ， 如 豪 顿 华工 程 有 限 
公司 自从 通过 质量 体系 认证 后 ， 动 态 部 件 每 
WE lt，1997 年 为 130h， 至 1998 年 已 降 至 
50h; 换 热 元 件 1997 年 为 每 箱 4.5 人 工时 ， 
1998 年 已 降 至 3. 25 人 工时 。 各 企业 通过 质 
量 认证 后 ， 浪 费 现 象 也 得 到 了 控制 ， 从 而 使 
企业 通过 质量 管理 创造 了 经 济 效益 。 

管理 及 改革 “目前 我 国电 力 建 设 正 处 于 
低谷 ， 新 的 开工 项 目 近 年 内 不 会 上 马 ， 所 以 
各 企业 目前 执行 的 合同 ， 大 部 分 都 是 前 几 年 
的 订货 ， 而 且 单 机 容量 越 来 越 多 ， 所 以 发 电 
设备 包括 辅 机 生产 企业 的 经 济 形势 处 于 不 利 
地 位 ,行业 发 展 不 容 乐 观 ， 但 从 国内 电网 机 
组 构成 分 析 ，300MW 及 以 上 机 组 仅 占 总 装 
机 容量 的 30% 左 右 , 将 来 考虑 发 电 效益 ， 国 
家 肯定 会 对 现行 机 组 实施 “以 大 代 小 ”. 最 近 
国务 院 办 公 厅 转发 了 国家 经 贸 委 关 于 限期 关 
停 小 火电 机 组 有 关 问 题 的 意见 。1999 年 12 
月 31 日 前 一 律 予 以 关 停 25MW 以 下 的 凝 汽 
式 机 组 , 2003 年 前 关 停 50MW LA RARE. BA 
油 机 组 。 

电力 工业 今后 将 贯彻 “优化 火电 结构 ,大 
力 发 展 水 电 ， 通 当 发 展 核电 ， 积 极 发 展 新 能 
源 发 电 , 同步 发 展 电 网 ”的 电力 工业 结构 , 以 
RRS TARE, FH TARE ATT 
针 。 尤 其 国家 电力 公司 成 立 后 ， 明 确 今后 电 
力 市 场 也 要 推行 竞争 上 网 ， 因 此 对 一 些 能 耗 
大 、 效 率 低 的 辅 机 设备 , 必然 要 进行 更 改 。. 超 
临界 机 组 和 洁净 煤 燃烧 等 项 目 也 是 今后 发 展 
的 方向 ， 因 此 这 些 都 是 新 的 经 济 增长 点 ， 所 
以 从 长 远 的 目光 看 ， 发 电 设备 辅 机 生产 企业 
的 前 景 应 该 是 严峻 与 光明 同 在 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 电站 辅 机 分 
SPRE PAA: 中 国电 器 工业 协会 电站 
辅 机 分 会 张 体 修 ] 





[国家 机 械 工业 局 ] 


生产 发 展 情况 1998 年 我 国电 动工 具 
行业 在 外 贸 出 口 持续 增长 的 拉动 下 ， 产 量 和 
销售 量 有 较 快 的 增长 ， 出 现 了 产销 同步 持续 
增长 的 好 势头 ,但 受 亚洲 金融 危机 的 影响 , 企 
业经 济 效益 比 上 年 有 所 下 降 。 

据 列 入 电动 工具 行业 的 42 个 企业 (其 中 
K -型 企业 10 个 ) 统计 ，1998 年 产量 为 2 
049.7 万 台 、 销 售 量 1 996 万 台 、 总 产值 ( 当 
年 价 ) 39. 53 亿 元 ， 实 现 利 税 2. 39 亿 元 ， 分 
别 比 上 年 增长 15.8%, 14.0%, 21.8% 
13.3%, HOH 1 687.7 万 台 、 出 口交 货 
价 25.78 亿 元 ， 比 上 年 增长 13.1% 和 
19.0%, 42 个 企业 的 固定 资产 原价 13. 35 AZ 
元 、 净值 9.05 亿 元 , 职工 23 957 A, 其 中 技 
AAR 1 621 人 。 近 年 来 ， 由 于 新 组 建 的 国 
( 境 ) 外 电动 工具 独资 (控股 ) 企业 以 及 大 量 
的 民营 企业 、 私 营 企 业 均 未 列 入 统计 , 因此 ， 
列 入 统计 的 电动 工具 企业 数 、 产 销量 以 及 总 
产值 等 还 不 到 全 国电 动工 具 行业 实际 数 的 
50%。 据 海关 统计 ，1998 年 出 口 的 电动 工具 
ik 3786.3 万 台 ， 创 汇金 额 5. 95 亿美 元 。 因 
此 ，1998 年 我 国电 动工 具 的 实际 产量 应 在 
4 200 万 台 以 上 , 总 产值 超过 60 亿 元 。 目 前 , 我 
国电 动工 具 出 口 量 已 超过 年 产量 的 85 %，, 已 成 
为 世界 电动 工具 的 生产 大 国 和 出 口 大 国 。1998 
年 列 入 行业 统计 的 电动 工具 行业 主要 经 济 指 标 
WA 1 . 因 受 亚洲 金融 危机 影响 , 虽然 电动 工具 
销售 量 、 销 售 收入 增长 较 快 ， 但 利润 仅 比 上 年 
增长 2.4%. 亏损 企业 有 4 个 。1998 年 销售 收 
入 超过 1000 万 元 的 企业 有 32 个 〈 表 2), 主要 
企业 经 济 效 益 情 况 见 表 3。 

产品 分 类 产量 列 入 1998 年 统计 的 电 
动工 具 各 类 产品 的 构成 见 表 4。 由 于 我 国电 
动工 具 绝 大 多 数 供出 口 ， 因 此 国外 市 场 的 变 
化 对 我 国电 动工 具 产品 的 构成 影响 很 大 。 如 
主要 供出 口 的 砂 磨 类 工具 及 电池 式 电 动工 
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具 ， 因 出 口 量 很 大 ， 其 产量 分 别 居 我 国电 动 
工具 年 产量 的 第 一 、 二 位 ,分别 占 电动 工具 
年 产量 的 48. 7% 和 15.2% ,建筑 类 工具 及 人 金 
属 切 前 类 工具 因 冲 击 电钻 及 单 相 串 激 电 钻 出 
口 增 加 很 快 ， 其 产品 比重 分 别 从 上 年 的 
11. 9%、6. 1% 增 到 14.1% 和 7. 3%。 其 他 类 
工具 及 木工 类 工具 亦 因 出 口 需要 量 增加 ， 其 
产品 比重 从 上 年 的 1.5%、5. 7% 增 到 3. 2% 
和 6.2%。 而 主要 用 于 外 销 的 装配 类 工具 及 
铁道 矿山 类 工具 因 国内 机 电 行业 不 景气 及 矿 
山 用 工 量 的 减少 有 较 大 的 下 降 ， 其 产量 分 别 
比 上 年 下 降 61.6% 和 和 53. 2% ,配套 电机 与 其 
他 则 因 出 口 的 减少 下 降 亦 较 大 。 


市 场 及 销售 自 90 年 代 以 来 ,我 国电 动 
工具 市 场 出 现 了 产销 两 旺 、 同 步 增长 的 可 襄 


表 1 1998 年 电动 工具 行业 主要 经 济 指标 


1998 年 | 1997 年 
42 44 


位 
个 
Za 























企业 数 
产量 万 台 12 049.7|1769.1| 15.8 
销售 量 AG | 1996.0|1751.6| 14.0 
HH. woe 1687. 7| 1492.5] 13.1 
工业 总 产量 (当年 价 ) 21.8 
销售 收入 14.6 
其 中 :出 口交 货 额 19.0 
工业 增加 值 一 4.1 
实现 利润 2.4 
上 缴 税金 9.1 
固定 资产 :原价 8. 2 
净值 1.1 
流动 资金 6.5 
职工 人 数 (平均 ) .6 


表 2 1998 年 销售 收入 超过 1 000 万 元 的 企业 





序号 
1 | 牧 田 ( 中 国 ) 有 限 公司 105 686. 
2 | 中 国 日 立 电动 工具 有 限 公 司 36 777. 
3 | 苏州 太湖 电动 工具 集团 公司 30 537. 
4 | 江苏 金 易 电动 工具 集团 公司 28 000. 
5 | 土 海星 特 洗 企 业 有 限 公司 18 389. 
6 | 浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 13 712. 
7 | 上 海 正 峰 工业 有 限 公司 12 399. 
8 | 河北 五 洲 集团 有 限 公司 18 230. 
9 | 金华 市 电动 工具 总 厂 一 分 厂 12 035. 


10 | 福建 日 立 工 机 公司 
ll | 常州 市 电动 工具 厂 
12 | 扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 
13 | 浙江 博大 电器 集团 有 限 公 司 
14 | 浙江 省 永康 意 达 工具 厂 
15 | 浙江 金 益 电动 工具 有 限 公司 
16 | 余姚 市 五 元 电动 工具 厂 
17 | 浙江 摩 兴 电器 有 限 公 司 
18 | 宁波 协 诚 电动 工具 有 限 公司 
19 | 成 都 工具 厂 
20 | 上 海 市 锋利 电动 工具 厂 
21 | 浙江 伦 达 实 业 有 限 公司 
22 | 永康 市 东方 电动 工具 有 限 公司 
23 | 水 康 市 仁 达 电动 工具 有 限 公司 
24 | 浙江 省 武义 工 力 电器 有 限 公 司 
25 | 江西 南方 电动 工具 厂 
26 | 宣化 电动 工具 厂 
27 | 永康 皇冠 电动 工具 制造 公司 
28 | 宁波 环球 电机 有 限 公司 
29 | 浙江 永康 丽 州 工具 厂 
30 | APL TR ARR al 
31 | 永康 市 正大 实业 有 限 公 司 

闭 东 电动 工具 实业 有 限 公司 


11 355. 
9 664. 
12 839. 
8 798. 
7 694. 


7 600. 


5177. 


4 833. 
4 722. 


5 243. 
4 058. 
4 000. 
5 022. 
2 955. 
3 107. 
2 013. 
2 425. 
2 480. 
1 974. 
1 420. 
2 445. 
1 137. 


1 112. 


产品 销 | ECE 业 | 产品 销售 | 利润 总 额 
EKA | 增加 值 
(万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
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表 3 1998 年 电动 工具 行业 主要 企业 经 济 效益 情况 














经 济 效益 | 总 资产 资产 负 | 流动 资产 | 成 本 费用 | ERAD | 产品 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | ft 率 | 周转 率 生产 率 | 销售 率 
(%) (%) (H) (%) (元 /人 ) (%) 

1 | 余姚 市 五 元 电动 工具 厂 273.24 | 39.13 | 26.09 5.18] 12.5 53 763 100 
2 | 浙江 伦 达 实业 有 限 公司 163. 77 16. 88 84. 52 3.89} 6.76 39 545 | 99.8 
3 | 浙江 金鼎 电动 工具 集团 公司 153. 17 17. 95 55.7 3.82} 4.22 27500 | 94.64 
4 | 宁波 协 诚 电 动工 具有 限 公司 152.5 14. 78 76. 67 4.46} 1.78 48 500 | 98.58 
5 | 金华 市 电动 工具 总 厂 一 分 厂 144. 18 18. 77 2.34) 4.59 24 835 98. 16 
6 | 上 海 日 立 电动 工具 有 限 公司 134. 89 7.0] 73. 38 1.25 | 2.53 93 343 | 98.0 
7 | 浙江 金 益 电动 工具 有 限 公司 112. 05 6. 37 53.1 1.99} 4.0 36 207 100 
8 | 浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 109. 90 6.27 63. 0 2.98} 1.33 35 034 | 101.9 
9 | 永康 东方 电动 工具 有 限 公 司 96. 18 9. 95 108. 18 1.27] 7.70 20 334 73.73 
10 | 宁波 环球 电机 有 限 公 司 90. 19 4.18 63. 10 1.12] 4.89 24 600 85. 16 
11 | 河北 五 洲 集团 有 限 公司 85. 93 5. 50 R5. 44 3.08| 1.61 20 057 65. 94 
12 | 山东 电动 工具 厂 84. 19 38. 17 1.05| 5.78 11500 | 102.61 
13 | 扬州 金 力 电动 工具 有 限 公司 | 79.69 6. 97 85. 74 2.35| 0 27 948 69. 95 
14 | 浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 77. 90 4. 03 35.2 1.10) 2.32 18 443 111.3 
15 | 广东 电动 工具 三 75.01 | 104. 03 1.55] 4.91 22 381 | 95.43 
16 | 常州 市 电动 工具 厂 70. 83 4.91 80. 4 | 2.20| 0.26 13188 | 101-58 
17 | 成 都 电动 工具 三 58. 68 3. 74 68.98] 0.89] 0.56 18732 | 79.69 
18 | 福建 日 立 工 机 公司 54. 62 4. 09 67. 98 0.97 | 一 2. 62 33316 | 64.87 
19 | 欧 利 机 电工 具有 限 公司 | 46 79 0 49 | 23.42| 043 0 .26347 | 45.52 
20 | 呼和浩特 市 电动 工具 厂 | 3415 078 | 69.37 | 0. 32 oa f 5093 | 77.04 
21 | 江西 南方 电动 了 上 具 矿 -12 i9 9.84 | B98 | 043 | 9-35 | 2274 | 125.76 


表 4 1998 年 电动 工具 产品 类 别 生 产 情 况 
















Poh X Hl) 








金属 切削 类 工具 7. 3 
PERLER 48.74 
装配 类 工具 0.3 
木工 类 工具 6.7 
建筑 类 工具 14. 1 
铁道 矿山 类 工具 0. 04 
电池 式 电动 工具 15.2 
其 他 类 工具 3.2 
配套 电机 与 其 他 4.5 





合计 . 
景象 ,在 1993~1995 年 连续 三 年 翻 一 番 的 基 
础 上 , 1996 年 出 现 了 短暂 的 调整 ,1997 年 和 
1998 年 又 出 现 了 新 的 增长 。 据 行业 统计 ， 
1998 年 电动 工具 销售 量 为 1 996 万 人 对， 产销 
率 为 97. 4%， 销售 收入 34.13 亿 元 ， 当 年 的 
电动 工具 销售 量 和 销售 收入 分 别 比 上 年 增长 
14. 0% 和 和 14.6% 。90 ERAR, 我 国电 动工 
具 能 长 期 持续 增长 的 主要 原因 是 ， 随 着 国外 
市 场 ， 特 别 是 欧美 市 场 的 打开 ， 电 动工 具 出 
口 出 现 了 持续 大 幅度 增长 。 虽 然 1997 年 以 
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来 , 国内 电动 工具 市 场 不 景气 ,1997 年 下 半 
年 又 出 现 了 亚洲 金融 危机 ， 对 亚洲 的 出 口 有 
所 下 降 ， 但 因 对 欧美 、 大 洋 洲 、 拉 丁 美洲 出 
口 大 量 增 加 ， 因 此 电动 工具 销售 量 仍 能 不 渐 
EF, 据 统计 ，1990 一 1998 年 我 国电 动工 具 
销售 量 的 年 均 增 长 率 为 38. 5%, 同期 电动 工 
有 其 出 口交 货 量 的 年 均 增长 率 为 61.4%, 内 销 
量 的 年 均 增长 率 仅 13. 5%。 因此 电动 工具 出 
口 量 的 持续 高 速 增长 是 拉动 电动 工具 持续 增 
长 的 可 靠 保 证 。1998 年 销售 的 电动 工具 中 ， 
出 口交 货 量 为 1687.7 万 台 ， 占 年 销售 量 的 
84. 6%， 出 口交 货 金 额 为 26. 23 亿 元 ， 占 年 
销售 收入 的 76. 9%。1998 年 国内 销售 的 电动 
工具 为 308. 3 万 台 ， 占 年 销售 量 的 15. 4%， 
比 上 年 的 259. 1 万 台 增 长 19. 0%, 加 上 未 列 
入 统计 的 企业 在 内 ， 国 产 电动 工具 在 国内 的 
AA EZ) 450~500 万 台 。 国 内 销售 的 电动 工 
具 主 要 是 金属 切削 类 工具 、 装 配 类 工具 、 铁 
道 矿 山 类 工具 以 及 建筑 类 工具 中 的 电 刍 和 石 
材 切割 机 。 砂 磨 类 工具 中 的 电动 角 向 磨 光 机 
和 建筑 类 工具 中 的 冲击 电 销 ,内 销量 虽 较 大 ， 
但 所 占 比 重 不 高 ， 其 他 各 类 电动 工具 绝 大 多 


数 是 出 日 的 。1998 年 虽然 受到 机 电 、 煤 矿 等 
行业 不 景气 以 及 长 江 特 大 洪灾 的 影响 有些 
产品 如 机 电 行 业 及 设备 安装 用 的 装配 类 工具 
及 煤矿 用 的 煤 电钻 等 产品 内 销量 比 上 年 有 较 
大 幅度 下 降 , 分 别 下 降 69% 和 49.4%. 但 由 
于 国家 对 城乡 电网 改造 、 水 利 建设 等 基础 设 
施加 大 了 投资 力度 ， 同 时 随 着 基建 的 回升 及 
住房 装 漠 业 的 兴起 ， 电 动工 具 内 销量 仍 比 上 
年 有 较 大 的 增长 ， 特 别 是 基建 和 住房 装 江 用 
的 电 锤 、 石 材 切 割 机 等 产品 增幅 更 大 ， 分 别 
比 上 年 增长 104. 3%、125. 4% 和 91.4%。 据 
行业 统计 , 1998 年 国产 电动 工具 在 国内 销售 
量 最 大 的 是 金属 切削 类 工具 , 年 销售 量 约 88 
AG, 占 电 动工 具 年 销售 量 的 28. 6%; 其 次 
是 砂 磨 类 工具 , 占 26. 1%; 第 三 是 建筑 类 工 
具 , 占 23. 5%; 木 工 类 工具 居 第 四 , 占 81%; 
装配 类 工具 仅 占 1.1%, 而 其 他 类 工具 , 电池 
式 电动 工具 内 销售 很 少 ， 还 不 到 电动 工具 年 
销售 量 的 1% 。 在 国内 销售 电动 工具 中 , 销售 
量 最 大 的 10 种 产品 分 别 是 单 相 串 激 电 钻 、 角 
向 磨 光 机 、 电 锤 、 石 材 切 割 机 、 轻 型 台式 砂 
轮机 、 电 刨 、 电 圆 锯 、 冲 击 电钻 、 型 材 切割 
机 和 平板 砂 光 机 。 随 着 我 国 宏观 经 济 形势 的 
逐渐 好 转 ， 特 别 随 着 住房 建设 的 好 转 及 住房 
装潢 业 的 兴起 ， 国 内 电动 工具 的 销售 量 已 走 

90 年 代 以 来 , 我 国电 动工 具 出 口 出 现 了 
持续 增长 的 喜人 景象 。 据 海关 统计 ，1991~ 
1995 年 我 国电 动工 具 出 口 创汇 年 均 增长 率 
高 达 106.7%, 1996 年 电动 工具 出 口 出 现 了 
短暂 的 调整 ，1998 年 电动 工具 出 口 在 1997 
年 增长 的 基础 上 又 出 现 了 新 的 进展 。1998 年 
电动 工具 整 机 出 日 3 786. 3 万 台 ， 创 汇 5. 95 
亿美 元 ( 含 零 部 件 )， 比 1995 年 分 别 增长 
39.9% 和 46. 6% , 1998 年 受到 亚洲 金融 危机 
的 影响 ， 我 国电 动工 具 对 亚洲 出 口 比 上 年 有 
较 大 下 降 ， 降 幅 达 25.4%, 但 对 欧洲 、 北 美 
洲 、 拉 丁 美洲 、 大 洋 洲 等 地 区 的 出 口 均 有 较 
大 幅度 增长 ， 如 出 口 欧洲 的 创汇 额 比 上 年 增 
K 25.1%. HART SK 17.1%, 出 口 
大 洋 洲 增长 14.1%, 出口 北美 洲 增 长 3. 9%。 
1998 年 对 欧洲 出 口 的 创汇 额 居 首 位 , 占 我 国 
电动 工具 出 口 创汇 额 的 51. 5%; 居 第 二 的 是 
北美 洲 ， 占 26.7%; 第 三 位 是 亚洲 ， 占 
13. 6%; 第 四 位 是 拉丁 美洲 , 占 4. 4%; 第 五 


“为 年 产量 5 万 台 。 
装置 相 比 ， 虽 然 自 动 化 程度 较 差 一 些 ， 但 价 


位 是 大 洋 洲 占 3.2%; 出 口 非洲 的 很 少 , 仅 占 
0.6%, 1998 后 我 国电 动工 具 出 口 创汇 额 的 
前 十 位 国家 和 地 区 是 ; 美国 、 德国 、 英国、 fir 
兰 、 法 国 、 日 本 、 中 国 香港 、 意 大 利 、 澳 大 
利 亚 、 比 利 时 ,在 1998 年 出 口 的 电动 工具 中 ， 
出 口 金额 最 大 的 产品 是 手持 式 电 钻 ， 占 年 创 
汇 额 的 43.7%, 其 中 主要 是 电池 式 电 钻 及 电 
池 式 电 钴 一 螺丝 刀 ， 冲 击 电钻 次 之 ， 单 相 吕 
激 电 销 出 口 不 多 。 砂 魔 类 工具 次 之 ， 占 年 创 
汇金 额 的 25.9%, ， 比 上 年 增长 11. 6%, 其 中 
出 口 量 最 大 的 是 电动 角 向 磨 光 机 。 居 第 三 位 
的 是 未 列 名 的 其 他 手持 式 电动 工具 ， 占 年 创 
汇金 额 和 的 13. 6%， 比 上 年 增长 10%。 FRA 
电 锯 居 第 四 ， 占 年 创汇 金额 的 10.9%, KE 
年 增长 46. 5%， 是 1998 年 出 口 增幅 最 大 的 
产品 ， 其 中 增幅 大 的 产品 有 电动 曲线 锯 和 电 
圆 饮 。 电 动工 具 零 部 件 、 手 持 式 电 刨 出 口 量 
居 第 五 、 六 ， 分 别 占 年 创汇 金额 的 3. 9% 和 
2.0%， 出 口 创汇 金额 分 别 比 上 年 增长 
42. 3% 和 8. 9%。1998 年 列 入 统计 的 42 个 企 
业 中 ， 出 口交 货 金 额 超过 1 000 万 元 的 企业 
有 21 个 ( 表 5), 尚 有 不 少 未 列 入 统计 的 企业 
出 口交 货 金额 也 超过 1 000 万 元 。 

新 技术 及 科研 成 果 O) 由 上 海 电 动工 
具 研 究 所 负责 研制 的 电动 工具 用 串 励 电 动机 
生产 线 于 1998 年 3 月 18 日 在 北京 东洋 机 械 
有 限 公 司 通过 设备 验收 ,并 已 投入 生产 运行 ， 
受到 日 方 负责 人 的 好 评 。 北 京东 洋 机 械 有 限 
公司 是 以 日 本 东洋 机 械 株式 会 社 为 主 投资 的 
中 日 合资 企业 。 这 次 上 海 电 动工 具 研 究 所 研 
制 的 电动 工具 串 励 电动 机 生产 线 包 括 转子 绕 
线 机 、 转 子 塞 槽 绝缘 机 、 定 子 绕 线 机 、 和 定子 
槽 绝缘 成 形 机 、 定 “〈 转 ) 子 滴 浔 机 、 转 子 动 
平衡 自动 去 重 装置 、 转 子 轴 绝缘 一 次 成 形 压 
机 、 换 向 器 自动 铣 槽 机 以 及 全 套 电动 机 性 能 
检测 装置 等 共 20 BG ( 套 )。 该 生产 、 检 测 
线 是 针对 公司 产品 设计 的 , 适用 于 冲 片 为 90 
~100mm 的 串 励 电 动机 , 生产 线 的 设计 能 力 
该 生产 线 与 国外 先进 工艺 


格 比 进口 设备 低廉 得 多 ， 且 使 用 可 靠 ， 特 别 
适用 于 广大 中 小 电动 工具 企业 。 串 励 电 动机 
生产 检测 线 的 研制 成 功 并 投入 运行 ， 将 为 电 
动工 具 行 业 的 技术 进步 起 促进 作用 。 
(2)1998 年 电动 工具 行业 获 国 家 科技 
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表 5 1998 年 电动 工具 行业 出 口交 货 
值 超 千 万 元 的 企业 









出 口交 货 金 
额 (万 元 ) 
牧 田 (中 国 ) 有 限 公司 1 141 543 | 67 352. 2 
苏州 太湖 电动 工具 集团 公司 |1 895 600 | 29 915 
江苏 金 易 电 动工 具 集团 公司 | 2 600 000 | 220 000 
土 海 星 特 洗 企 业 有 限 公 司 |1 956 500 | 183 890 
浙江 恒 直 电器 集团 有 限 公司 11 056 753 | 14 904 

上 海 正 峰 工 业 有 限 公司 462 508 | 12 399 
河北 五 洲 集团 有 限 公 司 710 424 | 11 930 
金华 市 电动 工具 总 厂 一 分 厂 |1 223 891 | 11814 

第 州 市 电动 工具 厂 920 000 | 9 817 
扬州 金 力 电 动工 具有 限 公 司 | 772865) 8501.3 
浙江 省 永康 意 达 工具 厂 840 000| 7 694. 1 
浙江 金 益 电 动工 具有 限 公 司 | 710 000 | 7 600 

上 上 海 日 立 电动 工具 有 限 公司 | 299 234| 7 259.6 
Yt VLE SPR A] 446 528| 4 801 

5| 宁 波 苏 诚 电动 工具 有 限 公司 ; 400000) 4575 
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16| 永 康 市 东方 电动 工具 有 限 公 | 326473] 3 703.2 
可 

17 福建 日 立 工 机 公司 117 490 3 568.7 

18| 永 康 市 仁 达 电动 土 具 集 团 公 | 199 291 2 856. 6 
al 

19/ WLR CA ae ARAE] 298421] 2 726 

20| 宣 化 电动 工具 厂 154 013 | 2 203.3 








211 宁 波 环 球 电 机 有 限 公司 130 000 1 689 
进步 奖 三 等 奖 ] 项 ， 部 级 科技 进步 奖 二 等 奖 
1 项 三 等 奖 1 项 ,由 上 海 电 动工 具 人 研究 所 和 
广州 电器 科学 研究 所 负责 制定 的 国家 标准 
GBR4343 一 1]1995《 家 用 和 类 似 用 途 电 动 、 电 热 
器 具 、 电 动工 具 及 类 似 电 器 无 线 电 干扰 特性 
测量 方法 和 允许 值 》 获 1998 年 国家 科技 进步 
三 等 奖 。 该 标准 是 电动 工具 、 家 用 电器 等 电 
气 天 有 具 产品 实施 电磁 兼容 EMO) 认证 的 标 
准 。 上 海 电 动工 具 研 究 所 负责 制定 的 国家 标 
ME GB15092. 1 一 94《 器 具 开 关 第 一 部 分 通 
用 要 求 》 获 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 二 等 奖 。 
上 海 电 动工 具 研 究 所 、 锡 山 市 南泉 中 心 电 器 
FH) 、 潮 南 衡阳 市 无 线 电 三 厂 、 上 海 品 峰 
电器 有 限 公 司 、 浙 江 温 岭 安 通电 器 有 限 公 司 
等 单位 研制 的 电动 工具 用 开关 、 不 可 重 接 插 
头 项 目 获 国家 机 械 工 业 局 科技 进步 三 等 奖 。 

新 产品 ”为 提高 市 场 竞争 能 力 、 扩 大 出 
口 ， 各 电动 工具 企业 积极 组 织 技术 力量 ， 开 
发 新 产品 和 进行 产品 更 新 。 上 海 日 立 电动 工 
具有 限 公 司 于 1998 年 先后 开发 .更 新 了 电池 
式 电动 蝶 丝 妃 、 和 角 向 磨 光 机 、 石 材 切割 机 等 
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12 个 新 产品 , 当年 投产 30 多 万 台 , 新 增产 值 
8750 多 万 元 , 约 占 该 公司 年 产量 的 1/4。 江 
四 金 虹 电动 工具 集团 公司 开发 了 有 6mm f 
钻 、190. 5mm (7!/,in) 带 锯 等 新 产品 ， 并 通 
过 了 德国 GS 认证 ， 当 年 投产 45 万 台 、 产 值 
4500 多 万 元 , 产品 全 部 出 口 。 河北 五 洲 集团 
有 限 公 司 开 发 了 125、150、200 型 轻型 台式 
砂轮 机 系列 产品 ,并 通过 了 河北 省 级 鉴定 , 当 
年 投产 19. 8 万 台 、 产 值 4 620 万 元 , 产品 全 
部 出 口 ,其 他 如 苏州 太湖 电动 工具 集团 公司 、 
余姚 市 五 元 电动 工具 三、 成 都 电动 工具 厂 等 
三 先后 开发 了 各 种 新 产品 ,并 做 到 当年 鉴定 、 
当年 批量 投产 ， 有 不 少 产品 都 用 于 出 口 。 

质量 及 质量 管理 (1) 深入 贯彻 GB/T 
19000 ISO9000)《 质 量 管理 和 质量 保证 》 系 
列 标准 及 质量 认证 工作 ， 大 大 提高 了 行业 厂 
的 质量 管理 意识 ,不 少 厂 相继 举办 培训 班 , 建 
立 并 强化 了 质量 保证 体系 ， 按照 GB/T 
19000 要 求 开展 了 预审 及 内 部 质量 审核 , 
1998 年 又 有 上 海星 特 洗 企业 有 限 公 司 和 浙 
江 恒 丰 电 需 集 团 有 限 公 司 通过 了 GB/T 
19001 (SO9001) 质量 体系 认证 ， 宁 波 环球 
LAL AE Zs BY] ATE a ZS a 
T GB/T 19002 质量 体系 认证 ， 上 海 日 立 电 
动工 具有 限 公 司 于 1998 年 通过 第 二 轮 GB/ 
T 19001 质量 体系 事后 监督 。 截 至 1998 年 
底 ， 电 动工 具 整 机 厂 已 有 12 个 企业 通过 了 
GB/T 19000 (SO9000) 质量 体系 认证 〈 表 
6)。 此 外 ， 还 有 不 少 整 机 厂 正在 积极 做 好 认 
证 的 准备 工作 。 在 整 机 厂 开 展 质量 认证 的 同 
时 ， -- 些 电动 工具 配件 厂 也 积极 贯彻 GB/T 
19000 质量 体系 认证 , 如 专业 生产 电动 工具 、 
汽车 电机 等 配套 用 换 癌 妖 的 瑞安 安 固 电器 有 
限 公 司 于 1998 年 11 月 通过 了 由 中 国 方 圆 标 
志 认 证 中 心 组 织 的 GB/T 19002 (1809002) 
质量 保证 体系 认证 ， 是 我 国电 动工 具 行业 配 
件 企业 中 第 一 家 通过 GB/T 19000 质量 体系 
认证 的 企业 。 

(2) 1998 年 完成 4 项 标准 的 制 、 修 定 工 
作 ， 其 中 国家 标准 2 项 ， 行 业 标准 2 项。 国 
家 标准 《手持 式 市 电 供 电 电 贺 锯 性 能 测量 方 
法 》 是 等 间 采 用 IEC1176 标准 《手持 式 市 电 
供电 电 圆 锯 性 能 测量 方法 》(1997 FO. B 
一 项 国家 标准 《手持 式 市 电 供电 电 喷 枪 性 能 
要 求 》 等 同 采用 IEC1214《 手 持 式 市 电 供电 电 





喷枪 性 能 要 求 》(1993 年 版 )。2 项 行业 标准 
是 《电动 螺丝 刀 》 和 《电动 工具 换 向 髓 》。 
(3) 为 了 提高 电动 工具 产品 的 质量 ， 特 
别 是 出 口 电动 工具 的 质量 ,各 电动 工具 企业 ， 
特别 是 不 少 生产 出 口 电动 工具 的 企业 ,十 分 


重视 电动 工具 的 电磁 兼容 (EMO), 认真 贯彻 


GB4343 一 1995《 家 用 和 类 似 用 途 电动 、 电 热 
器 具 、 电 动工 具 以 及 类 似 电 器 无 线 电 干 扰 特 
性 测量 方法 和 人 允许 值 》。 不 少 企业 在 产品 设计 


和 制造 时 采取 措施 ， 使 产品 达到 EMC 标准 
要 求 ， 并 积极 开展 电动 工具 电磁 兼容 
(EMC) 认定 工作 , 目前 已 有 上 海 日 立 电动 工 
具有 限 公 司 、 牧 田 〈 中 国 ) ERAR ME 
日 立 工 机 有 限 公 司 、 广 东 日 立 电动 工具 公司 
等 4 个 企业 的 43 个 产品 通过 了 EMC 认定 。 
此 外 , BERR ALE APR]. ARR 
苏州 太湖 电动 工具 有 限 公 司 等 企业 的 产品 ， 
正在 进行 EMC 认定 。 


表 6 电动 工具 行业 通过 GB/T 19000 质量 体系 认证 的 企业 
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上 海 日 立 电 动工 具有 限 公司 GB/T 19001 





欧 利 机 电工 具有 限 公 司 GB/T 19001 








上 海 质量 审核 认证 中 心 









1994 年 11 月 
1997 年 通过 复查 


















1995 年 
1997 年 
1997 年 


















中 国 商 检 质 量 认证 中 心 













CE (中国 ) 有 限 公司 
成 都 电动 工具 厂 


GB/T 19002 
GB/T 19002 












中 国 方 园 标志 认证 中 心 


2 
3 
4 
5 | 福建 日 立 工 机 有 限 公司 GB/T 19001 | 中 国 方 园 标志 认证 中 心 1997 年 
6 | 金华 市 电动 工具 总 厂 一 分 厂 GB/T 19002 | 中 国 商 检 质 量 认 证 中 心 1997 年 
7 | 上 海 正 峰 工 业 有 限 公司 GB/T 19002 | 中 国 方 园 标志 认证 中 心 1997 年 
8 | 江苏 金 易 电动 工具 集团 公司 GB/T 19002 | CQC 江苏 许 审 中 心 1997 年 
9 | 上 海星 特 浩 企业 有 限 公 司 GB/T 19001 | 中 国 商检 质量 认证 中 心 1998 年 
10 | 宁波 环球 电机 有 限 公司 GB/T 19002 | 中 国 商 检 质 量 认证 中 心 1998 年 


浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 GB/T 19001 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 GB/T 19002 


1998 年 
中 国 进出 口 商品 质量 认证 中 心 1998 年 








(4) 电动 工具 创造 业 是 浙江 省 永康 市 的 
支柱 产业 ， 近 几 年 发 展 很 快 ， 已 培植 了 一 批 
”电动 工具 外 贸 出 口 骨干 企业 ， 涌 现 了 一 批 年 
销售 额 超 过 5 000 万 元 的 企业 。 为 了 扶 优 扶 
强 ， 打 假 治 劣 ， 引 导 行 业 走 有 序 竞争 、 健 康 
发 展 之 路 ， 大 力 提 高 电动 工具 的 声誉 ， 由 浙 
江 省 技术 监督 局 组 成 省 工作 组 对 永康 市 电动 
工具 产品 质量 进行 专项 治理 ， 永 康 市 委 、 市 
政府 成 立 了 产品 质量 专项 治理 领导 小 组 ， 由 
分 管 副 市 长 任 组 长 , 市 技 监 、 工 商 、 公 安 、 税 
务 等 部 门 领导 参加 ,为 了 提高 电动 工具 质量 ， 
永康 市 制定 了 《关于 加 强 电 动工 具 产 品质 量 
专项 治理 的 若干 意见 》 对 产品 标识 、 加 强 企 
业内 部 管理 、 专 项 治理 的 组 织 领 导 和 协调 作 
了 明确 规定 ,对 永康 市 电动 工具 进行 了 20 多 
天 的 集中 整治 。 经 过 认真 、 严 格 的 审查 ， 对 
符合 要 求 的 118 个 电动 工具 企业 换 发 了 工商 
营业 执照 、 准 产 证 和 准 销 证 ， 提 出 了 一 批 重 
点 扶植 的 龙头 企业 ， 有 和 恒 丰 电器 集团 公司 等 
近 10 个 , 促使 这 些 企业 生产 上 规模 , 质量 上 
水 平 ， 创 名 牌 优 质 产 品 ， 对 一 些 问题 多 、 质 
量 差 的 电动 工具 企业 〈 绝 大 多 数 为 家 庭 作坊 








式 小 厂 ) 被 列 为 关 停 并 转 对 象 ， 由 工商 、 技 
监 等 有 关 部 门 收 缴 其 营业 执照 ， 准 产 证 和 准 
销 证 ， 还 查 缴 了 一 批 假 冒 商标 。 通 过 专项 整 
治 , 永 康 市 电动 工具 质量 取得 了 可 喜 的 进展 。 
为 了 杜绝 假冒 伪劣 产品 ， 提 高 产品 质量 ,水 
康 市 在 组 织 上 、 制 度 上 采取 措施 ， 举 办 电动 
工具 生产 企业 法 人 代表 培训 班 ， 提 高 这 些 企 
业 的 质量 管理 意识 。 几 不 参加 培训 者 ， 取 消 
重新 开业 资格 。 在 重点 乡 (镇) 设立 质 检 机 
构 ， 加 强 对 产品 质量 的 监督 管理 ， 强 化 对 电 
动工 具 零 配件 生产 的 管理 ， 确 保 电动 工具 整 
机 质量 .将 现 有 的 电动 工具 企业 根据 其 规模 、 
质量 管理 的 情况 实施 ABC 三 级 分 类 管理 ， 
对 列 入 B 类 、C 类 管理 的 电动 工具 企业 ， 必 
须 接 受 当地 或 邻近 乡 “〈 镇 ) 质 检 机 构 跟 踪 检 
查 ， 产 品 经 检验 合格 后 方 可 销售 。 经 过 集中 
的 专项 整治 后 ， 永 康 市 电动 工具 制造 业已 逐 
步 走 上 一 条 以 质量 立 市 、 科 技 兴 市 、 依 法 治 
市 有 序 、 健 康 的 发 展 之 路 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 列 入 统 
计 的 42 个 企业 中 ， 有 29 个 企业 进行 了 固定 
资产 投资 , 投资 总 额 11 382 万 元 , 其 中 技术 
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改造 投资 10 342. 6 万 元 。 上 海 电 动工 具 研 究 
所 为 了 充实 电动 工具 检测 站 的 检测 ，1998 年 
投入 400 多 万 元 ， BASE. mE, WE 
等 引进 20 多 台 ( 套 ) 具有 国际 先进 水 平 的 电 
磁 兼 容 EMCO) 检测 设备 ， 并 进行 了 最 佳 配 
置 ， 形 成 了 EMI 和 EMC 检测 功能 。 通 过 这 
次 技术 改造 ， 电 动工 具 检 测 站 除了 上 共有 各 类 
电动 工具 及 电气 器 具 的 EMC 检测 功能 外 ， 
还 形成 了 部 分 家 用 和 类 似 用 途 电 俩 的 EMC 
检测 功能 。1998 年 12 ARCA RMN 
电动 工具 认证 实验 室 已 通过 中 国 实验 室 国 家 
认可 委员 会 的 评审 ,并 获得 B 十 的 高 分 ,是 日 
前 国家 级 检测 机 构 评 审结 论 中 所 得 的 最 好 成 
Fi. 

对 外 合作 ”近年 来 ， 国外 著名 的 各 电动 
工具 公司 相继 来 华 建立 “三 资 ” 企 业 。 早 期 
成 立 的 “三 资 ” 企业, 大 都 是 中 方 控 股 , 1994 
年 以 来 建立 的 “三 资 ” 企 业 基 本 上 是 由 外 方 
( 含 港 台 企业 ) 控股 或 独资 的 企业 。1998 年 又 
建立 了 2 个 电动 工具 独资 企业 ， 如 世界 上 电 
动工 具 最 大 的 美国 百 得 集团 公司 在 苏州 建立 


TE (苏州) 电动 工具 有 限 公 司 。 韩 国 启 
洋 电 机 株式 会 社 亦 在 苏州 建立 了 启 洋 电机 
GAD ARAR. RPA Gp) Ha 
具有 限 公 司 投资 总 额 为 2 430 万 美元 ， 已 于 
1998 年 2 月 建成 投产 ， 启 洋 电机 (苏州 )》 有 
限 公 司 投资 总 额 为 1 000 万 美元 。 我 国 最早 
于 1984 年 建立 的 电动 工具 合资 企业 一 一 图 
东 日 立 电动 工具 有 限 公 司 ， 成 江 时 中方 和 外 
方 各 投资 50%, 1994 年 日 立正 式 控股 , 投资 
比例 增 到 70% ,1998 年 日 方 的 投资 比例 又 增 
到 90% ,已 完全 由 日 方 控股 。 公司 名 称 由 原 
来 的 国 东 一 一 日 立 电 动工 具有 限 公 司 更 名 为 
福建 日 立 工 机 有 限 公司 。 截 至 1998 FRIE, 
在 华 的 电动 工具 “三 资 ” 企 业已 有 11 个 , R 
K 7 所 列 的 9 个 企业 外 还 有 天 津 克 莱 斯 电动 
‘TASER A a] REA PHRI 有 限 公 
Ej. 此 外 , 台湾 正 蜂 股 份 有 限 公司 1994 年 在 
上 海 创办 的 独资 企业 上 海 正 峰 工 业 有 限 公 
A]. 投资 3 000 万 美元 。 在 11 个 “三 资 ” 企 
业 中 ， 中 方 控股 的 仅 2 个 。 此 外 ， 尚 有 一 些 
外 方 投 资 较 少 的 “三 资 ” 企 业 ，。 


三 资 "企业 情况 


投资 总 额 ， 外 资 比 | 注册 资本 | 合作 、 













表 7 电动 工具 行业 
产品 
LRD 
A THLE 
_ 、 a 
福建 日 立 工 机 有 i ae eats 电动 工具 及 其 
限 公 司 BUS PN AK BDL) EE ANAS BUTT «| ge a 
日 立 工 机 亚洲 
有 限 公司 









(万 美元 ) 

1984 ERZE 
东 日 立 电 动工 
RAR Za] 
1994 年 控股 
1998 年 控股 并 
改 现 名 


1 000 








日 立 工 机 株式 | 电动 工具 及 其 





上 海 日 立 电 机 工 | 上海 电 动工 具 
具有 限 公司 三 会 
利 优 比 ( 大 连 ) 机 


上 海 电动 工具 | 日 本 利 优 比 公 | 电 动工 具 门 闭 | 
器 有 限 公 司 | 司 m | 


2 400 
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1991 年 
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牧 田 (中 国 ) 有 限 | 上海 电动 工具 _ | 电动 工具 及 其 


日 本 日 立 工 机 








| 1994 年 
) 年 中 1994 年 成 立 
1997 年 起 增 i 外 方 


第 三 次 增资 

















.TI 上 | 广东 番 属 市 化 | 上 本 区 ahs 
FRET | 限 公司 | 

杭州 博世 电动 工 | 杭州 汽 轮 动力 | 如 E E S ETRA ooy ,, 外 方 11995 年 成 立 

具有 限 公司 = 零 部 件 E 控股 |1997 年 开业 





阿 特 拉 斯 。 科普 
柯 长 春 电动 工具 三 
有 限 公 司 





8400 万 | 外 方 ;1992 ERL 
人 民 币 | 控股 11996 年 开业 





166， 行 业 概 况 









百 得 (苏州 ?电动 
工具 有 限 公司 


局 洋 电机 (苏州 ) 
有 限 公司 


管理 及 改革 1) 为 了 制止 电动 工具 出 
口 低 价 竞争 ， 为 国家 海关 总 署 实施 对 电动 工 
具 外 贸 出 口 海关 审 价 作 准 备 ， 中 国 机 电 产 品 
进出 口 商 会 电工 产品 分 会 正式 发 文 ， 规定 电 
动工 具 出 口 商品 同行 协议 价 于 1998 年 1 月 
1 日 实施 。 电 工 产品 分 会 下 发 的 电动 工具 出 
口 商 品 同行 协议 价 涉及 5 个 海关 商品 编号 ， 
即 手 提 式 各 式 电 外 (海关 商品 编号 
85081000)、 手 提 式 电 句 (85082000)、 手 提 
式 砂 磨 类 工具 (85088010), FHA E fl 
(85088020)、 未 列 名 的 其 他 手提 式 电 动工 具 
(85088090) 等 5 个 海关 商品 编号 156 件 ( 规 
格 ) 电动 工具 产品 的 同行 协议 价 。 中 国 机 电 
产品 进出 口 商 会 电工 产品 分 会 在 下 发 电动 工 
具 出 口 商 品 同行 协议 价 时 指出 ， 该 价格 目录 
所 列 价 格 为 出 口 同 行 协议 价 ， 即 外 贸 出 口 成 
交 的 最 低 限 价 (FOB). 该 价格 目录 适用 于 所 
有 出 口 经 营 上 述 5 个 海关 商品 编号 内 商品 的 
企业 ， 所 有 经 营 或 自 营 电动 工具 出 口 的 外 贸 
公司 、 工 贸 公 司 、 生 产 企 业 ， 都 必须 执行 这 
一 同行 协议 价 。 该 电动 工具 出 口 商品 同行 协 
议价 是 以 后 国家 海关 总 署 实 行 电动 工具 外 贸 
出 口 海关 审 价 的 基础 。 

D 近年 来 ， 我 国电 动工 具 行 业已 取得 
了 很 大 的 发 展 ， 面 对 国内 外 电动 工具 市 场 激 
烈 竞 争 的 局 面 ， 特 别 通 过 亚洲 金融 危机 的 影 
响 ， 广 大 电动 工具 企业 深 深 感到 ， 目 前 电动 
工具 企业 的 运行 机 制 越 来 越 不 能 适应 新 形势 
的 要 求 ， 不 少 企 业 加 大 改革 力度 ， 探 讨 各 种 
改革 途径 。 上 海星 特 浩 企业 有 限 公 司 是 一 个 
以 生产 电动 工具 为 主 的 大 型 外 资 企业 ， 产 品 
全 部 外 销 ， 绝 大 部 分 出 口 欧 美 等 国 。 为 了 更 
好 地 参与 国际 竞争 ,促进 企业 发 展 ，1998 年 
与 股份 上 市 公司 一 一 沈阳 合金 股份 有 限 公司 
实现 强 强 联合 ， 沈 阳 合 金 股份 有 限 公 司 享有 
上 海星 特 浩 企业 有 限 公 司 75% 的 股权 。 实现 
强 强 结合 后 ， 上 海星 特 洗 企业 有 限 公司 可 通 
过 上 市 公司 配股 的 有 利 条 件 , 进 行 资本 运营 ， 
吸纳 大 量 社会 资金 ， 进 行 技术 改造 ， 利 用 已 





中 方 外 方 产品 投资 总 额 “| 外 资 比 | 注册 资本 | 合作 
(业务 范围 ) | TRW | 例 (%) | (万 美元 ) | 方式 
美国 百 得 集 困 | 电动 工具 及 其 2430 外 方 |1998 年 2 月 投 
公司 零 部 件 独资 | 产 
、 电动 工具 汽车 
tee 零 部 件 农用 机 | 1000 500 Ae 
一 械 零 部 件 


(È) 
成 立时 间 















1998 年 成 立 


通过 ISO9%001 质量 体 认 证 的 自身 条 件 ， 加 大 
产品 开发 力度 ， 促 进 企 业 更 快 发 展 。 扬 州 电 
动工 具 厂 是 个 有 30 多 年 生产 电动 工具 历史 
的 国有 企业 ， 近 几 年 产品 全 部 出 口 ， 为 了 适 
应 新 形势 需要 ， 在 市 场 经 济 激 烈 竞 争 中 增添 
新 的 活力 ,于 1998 年 改制 为 股份 制 的 扬州 金 
力 电 动工 具有 限 公 司 。 浙 江 恒 丰 电器 集团 有 
限 公司 是 一 个 以 出 口 为 主 的 大 型 外 向 型 电动 
工具 企业 ， 随 着 规模 不 断 扩大 ， 一 些 深层 次 
问题 不 断 暴 露 ， 如 产权 界限 不 清 ， 机 制 不 够 
灵活 ， 管 理 层 次 增多 ， 为 了 进一步 调动 广大 
职工 积极 性 ,公司 进行 了 以 明晰 产权 界限 、 转 
换 企 业经 营 机 制 为 重点 的 重大 改革 。 
[ 扎 稿 人 :上 海 电 动工 具 研 究 所 秦 泳 元 

审 稿 人 : 上海 电动 工具 研究 所 李 邦 协 、 汤 锦 
RJ 





[国家 机 械 工业 局 ] 


一 、 大 型 电机 


生产 发 展 情况 ”1998 年 大 型 电机 行业 厂 
家 针对 过 到 的 订货 不 足 、 资金 紧张 、 原材料 供 
应 不 及 时 、 新 产品 多 、 产 品质 量 要 求 高 、 交 贷 
期 敌 、 生 产 周 期 不 足 、 设 备 能 力 不 足 等 问题 ， 
通过 深化 改革 ,加 强 考核 ,强化 生产 组 织 管理 ， 
千方百计 满足 用 户 需 要 , 较 好 地 完成 了 年 度 经 
营 指标 , 并 开发 出 了 一 批 国内 领先 , 具有 国际 
先进 水 平 的 产品 ,哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
继 1997 年 生产 9 台大 型 交流 调 速 电动 机 之 
后 , 1998 年 又 为 鞍钢 1 780 热 连 轧 机 生产 了 8 
台 配 套用 交流 变频 调 速 电动 机 ,电动 机 功率 分 
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别 为 8 000、7 500, 7 000kW, 是 当前 国内 已 
投入 运行 的 最 大 容量 等 级 的 具有 国际 先进 水 
平 的 交流 变频 调 速 电动 机 ,这 标志 着 哈尔滨 电 
机 三 有 限 责 任 公 司 的 大 型 交流 调 速 电 机 的 议 
计 、 制造 技术 已 步 入 了 成 熟 阶段 , 同时 又 极 大 
地 推动 了 我 国 交流 调 速 电机 产品 发 展 和 制造 
技术 的 提高 。1998 年 大 型 电机 行业 生产 了 大 
型 电机 2 349. 201MW/2 566 台 (包括 中 心 高 
710mm 及 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直径 在 
423mm 及 以 上 的 大 中 型 直流 电机 ) , 完成 产值 
49 329 万 元 。 大 型 电机 行业 11 个 企业 全 年 完 
”成 工业 总 产值 456 038 万 元 , 完成 产品 销售 收 
入 438 699 万 元 ， 实 现 利润 总 额 13 974.4 万 
元 ， 全 员 劳 动 生产 率 75 719. 6 元 /人 。 

1998 年 生产 大 型 电机 的 企业 有 : 上 海 电 
机 三 有 限 公 司 、 东 方 电 机 股份 有 限 公 司 、 哈 
尔 洗 电机 三 有 限 责 任 公 司 、 湘 潭 电机 集团 有 
限 公 司 、 北 京 重 型 电机 厂 、 南 京 汽 轮 电 机 
(集团 ) 有 限 责任 公司 、 沈阳 电机 股份 有 限 公 
Al. WAS ALAR AR a]. OLR 
齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 、 江 西 电 机 有 限 责 任 
公司 等 10 个 。 其 中 大 一 型 企业 8 个 、 大 二 型 
企业 1 个、 中 一 型 企业 1 个 ,职工 55 875 A, 

国有 大 型 骨干 企业 的 哈尔滨 电机 厂 有 限 
责任 公司 1998 年 完成 工业 总 产值 70 354 万 
元 ， 综 合 产量 3 836MW， 其 中 交 直 流 电 机 
266. 7MW ， 水 电机 组 11 套 、1 616MW, 汽 
轮 发 电机 10 台 、1 960MW， 主 营业 收入 
67 682 万 元 , 实现 利税 总 额 609 万 元 .上 海 电 
机 三 有限 公司 全 年 完成 工业 总 产值 135 036 
万 元 , 交 直 流 电 机 1 981. 4MW, 汽 轮 发 电机 
34 台 、4 006MW , 实现 利润 总 和 额 5 615 Foc. 
东方 电机 股份 有 限 公司 全 年 完成 工业 总 产值 


70 212 万 元 ,完成 综合 产量 4 700. 13MW ,其 
中 交 直 流 电机 287. 13MW， 水 电机 组 9 E, 
919MW， 汽 轮 发 电机 16 台 ， 主 营业 收入 
82 038 万 元 , 实现 利润 总 额 5 049 万 元 , 上 缴 
利税 3 438 万 元 。 北 京 重型 电机 厂 全 年 完成 
工业 总 产值 35 344 Ac, 汽 轮 发 电机 11 台 、 
508MW ， 交 流 电动 机 99 G. 140.5MW, = 
营业 收入 36 974.3 万 元 ， 实 现 利润 总 额 
320. 2 万 元 , 实现 利税 4 941. 8 万 元 。1998 年 
大 型 电机 行业 主要 厂家 实际 完成 的 经 济 指标 
见 表 1, 大 型 电机 的 产量 和 产值 见 表 2, 生产 
的 大 型 交 直 流 电 动机 见 表 3. 

产品 分 类 产量 ”1998 年 大 型 电机 行业 共 
生产 大 型 同步 电机 092 台 、1 207. 45MW ,大 
型 异步 电机 812 台 、958. 893MW ,大 型 直流 电 
机 136 台 、42. 366MW, 中 型 直流 电机 526 台 、 
140. 522MW. 

市 场 及 销售 1998 年 大 型 电机 行业 市 
HEM, 机 电 产 品 供 大 于 求 , 市 场 竞 争 激烈 。 
然而 行业 各 企业 内 抓 管理 ， 外 抓 市 场 ， 加 强 
销售 工作 管理 ,调整 或 改组 充实 销售 队伍 , 强 
化 经 营 决 策 ， 大 力 调整 产品 结构 ， 努 力 提 高 
产品 质量 ， 开 发 适销 对 路 ， 技 术 先 进 ， 质 量 
高 的 产品 ， 以 良好 的 信誉 ， 可 靠 的 产品 质量 
去 争取 用 户 , 占领 市 场 , 取得 了 较 好 的 成 绩 ， 
1998 年 共 完 成 国内 销售 收入 47 910. 17 万 
元 ， 其 中 大 型 同步 电机 19 970. 8 万 元 ,大 型 
异步 电机 14 396.62 万 元 ， 大 型 直流 电机 
12 424. 23 万 元 ， 中 型 直流 电机 118.52 万 
元 。 实 现 国 外 销售 收入 435 万 美元 ， 其 中 大 
型 同步 电机 270 万 美元 ， 大 型 异步 电机 140 
万 美元 , 大 型 直流 电机 25 万 美元 。 出口 数量 
73 台 、205. 926MW ， 其 中 大 型 同步 电机 39 


” 表 1 1998 年 大 型 电机 行业 厂家 实际 完成 的 主要 经 济 指标 

















工 业 | 产品 销售 ， 利润 总 额 
企业 名 称 增加 值 | 税金 及 附加 | 

(万 元 ) (万 元 ) (770) 
上 海 电 机 厂 有 限 公 司 135 036 | 139 638 28 350 668 5 615 
东方 电机 股份 有 限 公 司 70212; 78 46] 93 632 598 5 049 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 65 376 70 354 13 277 234 | 609 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 39 849 | 45 078 18 045 180 354 
北京 重型 电机 三 35 344| 39 925 17 699 388 | 320 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 公司 29 331 | 28637 16 497 351 | 902 
沈阳 电机 股份 有 限 公司 21 061 | 21 026 5 992 83 | 620 
淄 枉 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 9 277 | 11 584 3 501 93 | 37. 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 11 53] 13 005 4 055 36 | 257 
江西 电机 有 限 责 任 公司 7 80] 8 230 2 825 27 | 211 
合计 424 098 | 456038] 438 699| 133873| 2 638 13 974 
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表 2 1998 年 大 型 电机 行业 厂家 产量 和 产值 


FR 
企业 名称 1997 年 、| 1998 年 
s| w |e | w 






















上 海 电 机 厂 有 限 公司 961. 70 852. 00 23 239. 00 
沈阳 电机 股份 有 限 公 司 473. 93 373. 82 . 7 032. 00 
只 尔 滨 电 机 三 有 限 责 任 公司 257.977 266. 743 . 4 078. 00 
江西 电机 有 限 责 任 公司 122. 75 264. 853 . 4 012. 00 
东方 电机 股份 有 限 公司 92. 529 254. 929 . 4 324. 00 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 174. 37 148. 896 . 2 747. 98 
北京 重型 电机 厂 151. 035 128, 44 ， 2 434. 50 
南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 责 任 会 司 67. 18 56. 68 . 1 389. 00 
山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 10. 834 2. 28 . 45. 00 
淄博 率 引 电机 集团 股份 有 限 公 司 978. 005 0. 56 . 18. 52 
兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 193. 37 

合计 3 483. 68 2 349. 201 . 49 329. 00 


注 : 中 心 高 在 710mm 及 以 上 的 大 型 交流 电机 和 电 枢 直 径 在 423mm 以 上 的 大 中 型 直流 电机 。 
RIC) 1998 年 大 型 电机 行业 开发 生产 的 大 中 型 交 直 流 电动 机 
额定 额定 额定 
电压 电流 转速 
(kV) (A) (r/min) 


型 号 ann 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
SFS 一 EC 变频 调 速 电动 机 
(F4) 

SFS 一 EC 变频 调 速 电动 机 
(F5) 
SFS—EC 变频 调 速 电 动机 
(F6) 
SFS—EC 变频 调 速 电动 机 
(F1,2.3) 

SFS—EC 变频 调 速 电 动机 
(R2-1,R2-2) 

东方 电机 股份 有 限 公司 
YKS5900 一 4 
YKSK900—-6—W 
YFKK710—6—W 
Z1500--380 

ZZ2400 一 1390 

北京 重型 电机 三 
Y800 一 2 一 4 
TK2800—16/2150 
TK1800—16/2150 

江西 电机 有 限 责任 公司 
TK400—24/1730 
TK550—12/1430 
YR1250—8/1430 
YR800—8/1180 
YR1250—10/1430 
YR630—8/1180 


157/314 


203/406 


240/480 


100/200 


45/85 


996 
996 
600 
62/110 





1 493 
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( 续 ) 









额定 额定 额定 转子 
型 5 功率 电压 nn 电流 
(V) (A) 




















































山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 
TK1850—16/2150 95. 67 115.5 191.9 
TK1250—16/2150 95. 38 98. 5 176. 66 
上 海 电机 厂 有 限 公司 
TAKW 一 1700 一 18 
TDBS---1600 一 20 
YBKS 一 710 一 6 
YCH-1000-4 
YCH—1000—4 
YLGQ71033—10 
YXZ380—24 
YZBP1800—6 | 
YZBP2200-—6 | 
ZD215/56 2X 2250 | | 
ZKTD250/75P 1 800 | 
ZKTD285/75 2 500 | 
表 3( 二 ) 1998 年 大 型 电机 行业 开发 生产 的 大 中 型 交 直 流 电 动机 
ya | ea | me | me | E2 ša 
型 号 能 力 惯量 电压 “| 电流 = 一 一 
( 信 ) laem) (V) | (A) | 额定 | 额定 w 
Jo 电流 | RE | PE | PE 
哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 i | | 
pe EC 变频 调 速 电动 机 on | 138 ABR | | 90 
SFS—EC 变频 调 速 电动 机 43. 4 ne - 
(FS) FEL 103 112 472 | 75 
SFS—EC 变频 调 速 电动 机 43. 4 | _ _ 
(F6) x 108 a 149 f> 
Cp 2 变频 调 速 电动 机 a 149 | 553 | 126 
—FC aF BIB 元 2 
东方 电机 股份 有 限 公 司 | 
YKS5900—4 707 6.0 | 1.45 | 1.8 | 21.5 
YKSK900—6—W | 162 6.0 | 1.45 1.8 | 22.5 
YFKK710——-6—W 392 6.0 | 1.45 | 18 | 16.2 
Z1500 一 380 2 000 | 1.6 26. 5 
ZZ2400—1390 26 000 2 107. 8 
北京 重型 电机 广 | 
Y800 一 2 一 4 330 127.4 5.7 | 0.64 2.27 | 19.3 
TK2800-—-16/2150 >10Tm? | 96.4 | 276.5 5.4 1.3 | 1.072 | 2.008 | 23 
TK1800—16/2150 gTm? 97 | 222.7 | 5.65 | 1.32 | 1.13 | 208 | 15.8 
江西 电机 有 限 责任 公司 
TK400—24/1730 1 000 72 150 6.5 0.9 0.6 1.8 | 
TK550—12/1430 225 58 186 6. 5 0.7 0.7 1.8 
YR1250—8/1430 68.7 a a | 
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YR800 一 8/1180 
YR1250—10/1430 
YR630 一 8/1180 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公司 
TK1850 一 16/2150 
TK1250—16/2150 

上 海 电 机 厂 有 限 公 司 
TAKW 一 1700 一 18 
TDBS 一 1600 一 20 
YBKS 一 710 一 6 
YCH—1000—4 
YCH—1000—4 
YLGQ71033 一 10 
YXZ380 一 24 

YZBP1800 一 6 
YZBP2200 一 6 

ZD215/56 

ZKTD250/75P 
ZKTD285/75 
















0.815 | 2.034 
0.885 | 2.064 


15. 8 
14.9 


表 4 1998 年 大 型 电机 行业 厂家 国内 外 销售 收入 


bar AWA TR 
058 

EAERI ERAR 36 652. 60 20 498. 00 294. 00 

ERREI ARES Bl] 5 200. 00 8 600. 00 

沈阳 电机 股份 有 限 公 司 7 582. 00 6 750. 00 

东方 电机 股份 有 限 公司 3 903. 00 5 086. 00 140. 00 

湘潭 电机 集团 有 限 公 司 5 713. 45 3 728. 95 

北京 重型 电机 三 3 641. 00 1 785. 70 1.00 

南京 汽 轮 电 机 (和 集团) 有 限 责 任 会 司 1 661. 00 1 359. 00 

山东 齐鲁 电机 制造 有 限 公 司 154. 00 84. 00 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 7 470. 00 18. 52 

江西 电机 有 限 责任 公司 

兰州 电机 集团 有 限 南 任 公 司 2 838. 66 

合计 74 815.71 47 910. 17 435. 00 


台 、113.703MW， 大 型 异步 电机 20 By 
89. 2MW ， 大 型 直流 电机 14 A. 3.023MW, 
1998 年 大 型 电机 行业 厂家 国内 外 销售 收入 
见 表 4。 

新 技术 及 科研 成 果 1998 年 大 型 电机 
行业 完成 的 科研 成 果 有 : 哈尔滨 电机 厂 有 限 
责任 公司 被 确定 为 国家 重点 应 用 示范 工程 的 
CIMS 一 期 工程 已 通过 了 专家 验收 ， 初 步 实 
现 了 设计 、 管 理 的 功能 集成 与 信息 集成 ， 
CIMS 二 期 工程 已 完成 初步 设计 ， 进 行 了 
7 500kW 核 主 东 电机 的 研究 与 设计 ; 上 海 电 





机 三 有 限 公司 的 交 交 变频 同步 电机 转子 测 温 
装置 的 完善 及 提高 研究 , Z2J 一 800 (900) 系 


列 电机 适应 可 控 硅 供电 论证 ， 玻 璃 引 拔 覃 攀 
的 研究 与 应 用 及 潜水 和 泵 电机 加 工 密封 工艺 研 
RS, 湘潭 电机 集团 有 限 公 司 的 10kV 交流 
电机 少 胶 云 母 整 浸 绝缘 及 防 晕 结 构 研 究 及 强 
力 请 磨 工 艺 研 究 等 ， 沈 阳 电 机 股份 有 限 公司 
纳入 国 空 级 火炬 计划 的 YFKK 系列 风机 用 
三 相 异 步 电 动机 ,1997 年 开始 研制 , 1998 年 
完成 了 三 种 典型 规格 的 样机 试制 ， 已 发 往 用 
户 工 业 运 行 ， 它 的 研制 成 功 大 大 地 提高 了 这 
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个 公司 为 大 型 空冷 500~600MW 火电 机 组 
的 配套 能 力 ;， 南京 汽轮机 (集团 ) 有 限 责任 
公司 的 YLQ 系列 潜水 泵 电机 开发 ; 山东 齐 
鲁 电 机 制造 有 限 公司 列 入 1998 年 省 级 科研 
攻关 计划 的 大 中 型 高 压 电机 (万 伏 级 及 以 
E) 的 主 绝缘 系统 工艺 研究 ， 已 完成 前 期 研 
究 、 考察 及 初步 设计 等 项 工作 , 预计 1999 年 
底 完 成 ,淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公 司 的 
ZD 108 换 向 器 制造 工艺 研究 等 。 

此 外 还 有 :哈尔滨 电机 厂 有 限 责任 公司 
的 二 滩 水 轮机 卡 钉 槽 数控 加 工 新 工艺 ， 卡 钉 
槽 形状 复杂 、 刀 位 复杂 、 精 度 要 求 高 ， 加 工 
难度 大 。 改 用 新 工艺 后 提高 效率 1.5 倍 ， 所 
” 耗 工 具 费 用 仅 是 GE 公司 的 1/3， 尺寸 公差 
和 和 形 位 公差 全 部 达到 GE 公司 要 求 ; 二 滩 水 
轮 发 电机 磁极 线圈 制造 工艺 ， 采 用 30" 角 动 
力 铣 头 解 决 了 芙 流 式 水 轮机 球形 体 、 内 外 配 
水 环 等 主要 部 件 上 的 30°, 60° D FLAY PLES 
加 工 关键 ， 解 决 了 江口 、 凌 津 滩 等 贯 流 式 水 
轮机 关键 部 件 的 加 工 难 题 ， 加 工 精度 完全 达 
到 设计 要 求 。 东 方 电 机 股份 有 限 公 司 完 成 了 
大 型 混流 式 叶 片 五 轴 联 动 数控 加 工 工 万 ; 为 
减 小 SOOMW 级 发 电机 转子 支 染 在 工地 组 焊 
后 变形 ， 采 用 了 焊接 、 去 应 力 、 减 小 及 调整 
控制 变形 工艺 ， 辣 时 还 采用 专用 可 调 侧 夹具 
对 副 筋 和 热 板 进行 测量 及 人 刨 削 加 工 ， 还 针对 
高 水 头 水 泵 水 轮机 特点 ,在 焊接 预 热 温度 、 控 
制 变形 、 焊 裂纹 和 座 环 上 下 大 法 兰 平 面 的 加 
工 方面 采取 了 一 套 新 工艺 。 重 庆 水 轮机 三 有 
限 责 任 公 司 的 0Cr13Ni14MO 材质 的 混合 气 
体 (Ar 十 CO,) 保护 焊 MAG) 工艺 ， 应 用 
了 圈 式 线圈 计算 机 “全 模 计 算 ” 软 件 、 冷 冻 
技术 装配 水 轮机 铜 套 和 水 轮机 电机 结构 
CAD 技术 的 推广 与 应 用 ,福建 九州 南平 电机 
厂 的 线圈 制造 工艺 ， 是 将 原来 的 炉 内 模压 改 
为 炉 外 模压 ; 该 厂 还 推广 了 二 氧化 碳 气 体 保 
护 焊 。 克 瓦 纳 (杭州 ) 发 电 设备 有 限 公 司 应 
用 了 数控 负 铣 库 加 工 轴 流 式 、 混 流 式 水 轮机 
转 轮 叶片 叶 型 的 新 工艺 ; 姚 河 坝 机 组 采用 了 
防 沙 密封 结构 ， 改 善 了 抗 沙 磨 性 能 ， 采 用 条 
板 一 主轴 间隙 密封 结构 ， 这 种 无 接触 密封 结 
构 无 需 维 修 、 无 磨损 部 件 ， 防 止 泥 沙 对 项 诈 
和 主轴 密封 的 损坏 ;， 冷 竹 关 水 轮机 采用 了 导 
叶 摩 擦 保护 装置 ， 阀 门 采用 前 后 大 小 分 半 结 
fy, TERA PEAY. BRAM RE. bil 
性 好 ; KEKERE, SRA ER 
(‘RH BOE RK SK, RAS 
技术 。 南 字 发 电 设备 总 厂 设 计 制 造 了 手动 液 
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压 旋 转 式 磁极 符 压 工具 ， 集 登 压 、 预 讨 、 测 
量 、 调 整 等 多 种 功能 于 一 体 ， 研 制 的 定子 线 
圈 热 压 模 温度 自动 控制 装置 ， 解 并 了 定子 线 
围 热 压 固化 成 形 工序 的 热 压 保温 自动 控制 问 
题 ， 制 造 并 使 用 了 水 轮 过 载 保护 装置 一 一 摩 
ERPS, Betta Sy. BLAS 
叶 和 失控 而 产生 的 连锁 反应 。 

新 产品 1998 年 大 型 电机 行业 各 企业 
紧 紧 围绕 市 场 需 求 , 大 力 进 行 产 品 结构 调整 ， 
开发 出 一 批 适 销 对 路 ， 具 有 国内 领先 、 国 际 
先进 水 平 的 新 产品 。 哈 尔 滨 电机 厂 有 限 责任 
公司 1998 年 生产 了 450kW 湿式 电机 ，、 为 鞍 
钢 1 780 热 连 轧 机 生产 了 8 台 配 套用 变频 调 
速 电 机 ， 其 中 7 000kW2 台 ，7 500kW3 台 ， 
8 000kW3 &. 

上 海 电 机 厂 有 限 责任 公司 生产 了 YCH 
9 000,12 000kW 大 型 异步 电动 机 ，TAKW 
1 700kW 无 刷 励 磁 增 安 型 同步 电动 机 ， 
YLGQ 低压 潜水 泵 电机 ，YZBP 型 交 直 交 变 
频 调 速 异步 电动 机 。 东 方 电机 股份 有 限 公司 
YKS5900 一 4 型 5 900kW 第 型 异步 电机 ， 
YFSK 900 一 6 一 W 5 000kW 水 一 空冷 却 电 
动机 ，YFKK 710 一 6 一 W 型 2 000kW 异步 
电动 机 ，Z150 一 380 型 2 900kW 回 能 电机 ， 
272400--1390 型 3 800kW 直流 电动 机 。 北 
京 重型 电机 厂 开 发 了 2 800kW FI ERE 
电机 等 。 汀 潭 电机 集团 有 限 公司 生产 了 2 从 
| 600kW 大 型 同步 电机 , 1 台 1 200kW 大 型 
直流 电机 。 沈 阳 电 机 上 股份 有 限 公 司 生 产 了 
TAQW,630—20 型 6kV、1 250kW， 
TAQW45630 一 16 型 6kV、1 000kW， 
TAQW,1700-—-18 型 6kV Al TAQW,2400— 
20 型 6k V 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电动 机 ， 
TAQW,1250-—20 型 10kV,TAQW450 一 20 
型 10kV 无 剧 异 步 电 动机 .开发 出 了 
T3200 一 -6 型 10kV, T2500—10 型 10kV [al 
步 电动 机 ，YD2000/1000 一 8/10 双 速 异步 电 
动机 。 完 成 了 YR560 一 630，YFM，Y355 一 
500 C 极 )、YKK355 一 500 等 4 个 系列 的 新 
产品 开发 技术 准备 工作 。 

1998 EIB RIB HAL) ARES BI 
宝钢 1580 热 连 轧 机 生产 的 9 台 主 传动 交流 
调 速 电机 通过 了 30 个 单位 专家 鉴定 ,认为 这 
9 台 交 流 调 速 电机 在 技术 上 是 成 功 的 ， 实 际 
应 用 结果 证 明 可 靠 ， 具 有 国内 领先 、 国 际 先 
进 水 平 ， 可 以 替代 同类 进口 电机 。 

上 海 电机 厂 有 限 公 司 的 ZKTD 系列 直 


流 电机 获 上 海 市 名 牌 产品 称号 , Y、YR 系列 
三 相 蜡 步 电 动机 获 上 海 市 和 国家 机 械 工 业 局 
名 有 牌 产品 称号 。 
质量 及 质量 管理 ”1998 年 大 型 电机 行 
业 各 企业 在 质量 及 质量 管理 工作 方面 基本 做 
法 是 ,不断 深 入 地 开展 群众 性 的 质量 管理 活 


动 ， 强 化 员工 质量 观念 意识 教育 。 继 续 开 展 


“质量 信得过 ”、“ 千 厂 万 组 无 废品 ”、“ 技 术 质 
量 比武 >“ 质 量 在 我 手中 用户 在 我 心中 ”为 
题 大 讨论 等 各 种 形式 的 群众 性 的 质量 管理 活 
动 ， 进 一 步 健全 了 质量 管理 体系 ， 加 大 整 章 
建制 工作 力度 ， 把 质量 管理 工作 重点 放 在 贯 
彻 《质量 管理 和 质量 保证 ) 标 准 上 ,按照 GB/ 
T19004. 1 (ISO9004 一 1) 标准 要 求 制定 质量 
方针 和 目标 。 编 制 质量 手册 和 程序 文件 及 质 
量 管理 计划 ,重新 修订 《质量 保证 手册 》。 从 
整顿 工艺 文件 入 手 ， 严肃 工艺 纪律 ， 抓 好 工 
序 质量 控制 。 不 渐 完 善 质量 奖惩 制度 ， 实 施 
质量 否决 权 , 推行 《质量 保证 承诺 》 责任 制 ， 
做 到 家 喻 户 晓 。 落 实质 量 工作 目标 ， 组 织 有 
关 业 务 部 门 ， 带 着 质量 问题 深入 基层 ， 将 质 
量 目 标 层 层 分 解 , 逐 级 落实 到 分 厂 、 车 间 、 工 
段 、 班 组 及 操作 者 个 人 。 通 过 这 些 工作 的 贯 
彻 执 行 ， 使 企业 质量 管理 水 平和 产品 质量 及 
企业 质量 保证 能 力 得 到 不 断 提 高 。 

1998 年 原 机 械 工 业 部 检测 中 心 评 审 组 
对 承担 我 国 大 型 水 轮机 、 大 型 水 轮 发 电机 T 
轮 发 电机 、 大 型 交流 电机 ( 同 异步 )、 大 中 型 
直流 电机 、 大 型 同步 发 电机 励磁 系统 、 大 型 
水 轮机 调 速 恬 及 油 压 装置 、 大 中 型 水 电机 组 
自动 化 元 件 和 汽 轮 发 电机 氢 油 水 系统 控制 设 
备 等 11 个 产品 的 质量 监督 和 检测 工作 的 机 
械 工 业 大 型 水 电 设备 和 大 型 电机 产品 质量 监 
督 检 测 中 心机 构 和 计量 进行 了 审查 并 验收 合 
格 。 该 中 心 的 验收 合格 将 有 力 地 促进 我 国 大 
型 水 电 设备 和 大 型 电机 行业 的 机 电 产 品质 量 
进一步 提高 。 

积极 采用 国际 标准 ， 是 促进 企业 技术 进 
步 ， 提 高 产品 质量 ， 增 强 企业 活力 ， 增 强 市 
场 竞 争 能 力 的 重要 措施 之 一 。 近 年 来 采用 国 
际 标 准 的 要 求 越 来 越 高 ， 原 企业 标准 中 有 许 
多 内 容 满足 不 了 实际 需要 ， 因 此 大 型 电机 行 
业 标 准 化 机 构 参 照 国际 标准 对 原 企 业 标 准 进 
行 了 增补 、 修 订 或 重新 制定 出 一 批 新 的 企业 
标准 ， 这 就 有 力 地 促进 了 企业 在 产品 设计 与 
制造 中 采用 国际 标准 ， 为 提高 产品 质量 提供 
了 可 靠 保 证 。 

1998 年 哈尔滨 电机 厂 有 限 责 任 公司 通 


过 了 华 信 技 术 检 验 有 限 公司 质 量 体 系 认证 三 
年 到 期 换 证 复审 后 的 第 一 次 监督 检查 ， 同 时 
还 取得 了 美国 工厂 互惠 研究 会 (CMRC) 令 发 
的 ISO9001 质量 体系 认证 证 书 。 该 质量 体系 
认证 证 书 的 取得 为 该 公司 今后 进一步 开拓 国 
际 国 内 市 场 打下 了 坚实 基础 。 东 方 电机 股份 
有 限 公 司 通过 了 华 信 技术 检验 有 限 公司 质量 
体系 认证 三 年 到 期 换 证 复审 后 的 第 一 次 监督 
检查 ,北京 重型 电机 厂 1998 年 全 面 贯彻 执行 
ISO9001 标准 ,进一步 完善 质量 保证 体系 , 保 
证 了 北京 新 世纪 质量 认证 中 心 对 该 厂 
ISO9001 质量 认证 复审 通过 .此 外 ,北京 市 劳 
动 局 和 北京 机 电工 业 控 股 公司 对 该 厂 压力 容 
万 制造 许可 证 换 证 审查 通过 。 沈 阳 电 机 股份 
有 限 公 司 通过 了 ISO9000 系列 贯 标 认 证 后 
的 第 二 次 复查 审核 。 上 海 电 机 三 有 限 公 司 
1998 年 聘请 了 上 海 市 机 电工 业 技 术 监 督 所 、 
上 海 机 电工 业 质 量 管理 协会 咨询 部 、 华 信 技 
术 检 验 有 限 公 司 的 三 家 质量 管理 专家 及 该 公 
司 有 关 人 员 组 成 的 三 个 审核 小 组 对 该 公司 有 
关 部 门 进行 了 质量 审核 ， 认 为 该 公司 已 经 取 
得 了 第 三 方 GB/T19001(ISO90017 合 格 认证 
证 书 ， 有 一 定 管理 基础 ， 质 量 保证 体系 运行 
总 体 上 处 于 受 控 状态 是 有 效 的 。 

上 海 电 机 厂 股 份 有 限 公司 生产 的 Y/YR 
系列 (IP23) 三 相交 流 异步 电动 机 中心 高 
315~355mm) 产品 , ZZ) 系列 轧机 用 辅 传动 
直流 电动 机 ZZJ—808~ 818 产品 获 国 家 进 
出 口 商 品 检 验 局 颁发 的 《出 口 机 电 产 品质 量 
许可 证 证 书 》。 东 方 电机 股份 有 限 公 司 通过 了 
压力 容 堪 产品 设计 证 书 换 证 检查 。 南 京 汽 轮 
HAL (BA) 有 限 责 任 公 司 的 TZYK 系列 正 
压 通风 型 同步 电动 机 获得 防爆 认证 。 

上 海 电 机 厂 有 限 公 司 1998 年 经 上 海 市 
技术 监督 局 和 上 海 市 机 电 产 品质 量 控制 中 心 
对 该 公司 生产 的 产品 实物 质量 突击 抽查 ， 所 
有 产品 一 次 通过 。 此 外 ， 在 国家 级 产品 突击 
质量 抽查 中 ， 电 机 产品 全 部 合格 。 

基本 建设 及 技术 改造 1998 年 大 型 电 
机 行业 各 企业 在 资金 紧张 的 情况 下 投入 了 一 
定 资 金 ， 对 科研 、 工 艺 加 工 、 计 量 和 检验 等 
方面 进行 了 技术 改造 ， 以 较 少 的 资金 获得 最 
大 的 效益 ， 企 业 规 模 不 新 扩大 ， 产 品质 量 水 
平 、 加 工 能 力 逐 年 提高 ， 企 业 综 合 实力 不 断 
增强 。1998 年 行业 固定 资产 投资 30 546 万 
元 ,其 中 基本 建设 投资 19 214.9 万 元 , 技术 
更 新 改造 投资 11 331.1 万 元 。 哈尔滨 电机 厂 
有 限 责任 公司 1998 年 实施 两 项 基本 建设 项 
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目 , 四 项 专项 措施 项 目 , 一 项 技 措 计划 等 114 
个 项 目 , 完成 投资 1 089.29 万 元 。 其 中 完成 
了 无 溶剂 整 浸 烘 干 炉 大 修 等 重点 设备 的 专项 
技术 改造 。 30 000kN 油 压 机 、16 000kN 冲床 
四 联动 切割 机 ， 权 棉 加 工 中 心 ， 磁 极 压 板 加 
工 中 心 等 新 添 设备 调试 完毕 并 投入 生产 ， 大 
大 缓解 了 加 工 能 力 不 足 的 矛盾 。 上 海 电 机 广 
有 限 公 司 四 个 技术 改造 专项 投入 14 324 万 
元 , 主要 用 于 交 交 变频 电机 、10kV 高 压 电机 
等 技术 改造 。 东方 电机 股份 有 限 公 司 在 1998 
年 完成 基建 与 技 改 投资 4 757 万 元 ， 其 中 基 
建 投资 3 234 万 元 , 技 改 投资 1 523 万 元 的 技 
术 改 造 项 目 中 ， 铸 钢 分 厂 扩 建 项 目 ， 安 排 投 
资 274 万 元 ， 实 际 完成 488 万 元 ， 该 项 目 完 
成 后 每 年 将 新 增 铸 钢 产量 1 500t。 北 京 重型 
电机 厂 1998 年 完成 基本 建设 技 改 项 目 投资 
4 207 万 元 ， 其 中 技术 改造 投资 1 017 万 元 ， 
基本 建设 投资 3 190 万 元 。 其 中 外 购 了 硅钢 
片 去 毛刺 机 、1 600kN 油 压 机 、 高 速 冲 神 机 、 
硅钢 片 纵 剪 机 、 多 头 点 焊 机 、 冲 片 压 逆 系数 
测定 压力 机 、 冲 片 水 清洗 设备 及 涂 漆 上 胶 设 
备 等 。 湘 潭 电机 集团 有 限 公 司 全 年 计划 投资 
4 200 万 元 , 完成 了 扩建 新 厂房 , 建成 大 件 精 
密 加 工 车 间 ， 建 成 单独 电机 定子 铁心 达 压 车 
间 ， 扩 大 了 和 焊接 切割 面积 ， 改 造 了 试验 设备 
等 。 江 西 电机 有 限 责任 公司 在 资金 紧张 的 情 
况 下 , 投入 技 改 资金 192. 1 万 元 , 安装 了 8m 
数控 立 车 并 投入 使 用 ,人 狐 焊 车 间 搬 迁 改 造 , 烘 
房 汽 改 电 工程 等 技术 改造 。 

对 外 合作 ”1998 年 大 型 电机 行业 中 的 
一 些 企业 通过 技术 引进 及 合作 生产 使 企业 技 
术 水 平和 产品 质量 都 有 了 极 大 的 提高 。 消 化 
吸收 后 ， 开 发 生产 出 了 一 批 技术 水 平 高 、 质 
量 好 .具有 国际 水 平和 国产 化 率 高 的 新 产品 。 
这 些 产 品 符合 国内 外 用 户 需 求 ， 深 受 广大 用 
户 的 欢迎 ， 为 国家 节省 了 大 量 外 汇 。 哈 尔 演 
电机 三 有 限 责 任 公 司 还 从 日 本 三 莹 公司 引进 
L 系列 中 小 型 电动 机 制造 技术 ， 消 化 吸收 和 
转化 工作 正在 进行 中 。 

管理 及 改革 1998 年 大 型 电机 行业 各 
企业 随 着 改革 深入 地 发 展 ， 结 全 企业 的 实际 
情况 ,在 人 事 制度 和 劳动 用 工 制度 改革 上 , 普 
遍 推 行 了 标准 工时 定额 ， 在 企业 内 部 初步 建 
立 起 单位 工资 总 量 与 经 济 指标 ， 员 工 个 人 收 
入 与 贡献 大 小 双 挂 钓 的 激励 约束 机 制 。 在 分 
配制 度 改革 中 加 大 了 工资 总 额 中 活 工资 的 比 
例 、 使 员工 个 人 收入 直接 与 劳动 量 和 劳动 率 
挂钩 ， 辣 时 向 普 、 脏 、 累 、 险 、 难 的 岗位 和 和 


工种 倾斜 ,真正 发 挥 了 工资 奖金 的 激励 作用 。 
在 机 构 改 革 工 作 上 ， 以 建立 现代 企业 制度 为 
目标 ， 根 据 市 场 运作 需要 ， 进 一 步 理 顺 企 业 
管理 体制 ， 合 理 地 进行 了 组 织 机 构 调整 ， 对 
那些 职能 重复 ， 效 率 不 高 的 生产 机 构 进 行 了 
合并 或 压缩 或 精简 ， 本 着 “一 业 为 主 ， 多 种 
经 营 ” 的 原则 , 成 立成 本 中 心 , 利润 中 心 ， 以 
及 独立 核算 的 分 、 子 公司 。 通 过 这 些 工 作 ,过 
一 步 增强 了 企业 各 职能 部 门 的 办 事 效 率 及 企 
业 与 市 场 的 适应 能 力 。 

上 海 电 机 厂 有 限 公 司 1998 年 被 上 海 市 
命名 为 “机 械 工业 工艺 管理 先进 企业 ”。 北京 
重型 电机 三 被 评 为 1998 年 度 “ 全 国 机 械 工 业 
质量 管理 活动 优秀 企业 ”。 

上 海 电 机 厂 1998 年 成 立 了 上 海 电机 三 


湘潭 电机 集团 有 限 公司 与 深圳 天 之 慧 投 
资 有 限 公 司 、 中 美 贸 易 有 限 公 司 合资 生产 城 
市 轨道 车 辆 电机 电 控 ， 共 投资 2. 3 亿 元 ， 资 
产 评估 工作 将 进行 。 该 公司 还 与 杭州 光 达 物 
资 有 限 公司 合资 工作 及 与 天 一 泵 业 公司 合资 
生产 中 型 交流 电机 的 合资 工作 正在 进行 。 

淄博 牵引 电机 集团 股份 有 限 公司 与 科 并 
公司 联合 组 建 了 汇 海 电力 电子 设备 有 限 责 任 
公司 ， 注 册 完 毕 ， 生 产 试验 电源 屏 、 直 流 电 
源 屏 和 50 一 500kW 交流 异步 电机 的 起 动 疙 
BF. 
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二 、 中 小 型 电机 


生产 发 展 情况 ”从 我 国 中 小 型 电机 统计 
学 会 74 个 成 员 厂 1998 年 生产 经 营 信 息 资 料 
获悉 ， 在 14 项 期 望 增长 指标 中 ， 就 有 13 项 
指标 出 现 了 不 同 程度 的 下 降 ; 而 在 10 项 期 望 
下 降 的 指标 中 ， 却 有 4 项 主要 指标 出 现 了 增 


K, 

在 74 个 企业 中 ， 工 业 总 产值 (不 变价 ) 
增长 的 企业 有 34 个 ,为 总 数 的 45. 9%; 货款 
回收 增长 的 有 22 个 ,为 总 数 的 29.7%; 实现 
利润 增长 的 有 36 个 “〈 含 亏损 下 降 ) ， 为 总 数 
的 48. 6%; 人 均 收 入 增长 的 有 32 个 , 为 总 数 
的 43.2% ;出口 量 增长 的 有 15 +, 为 总 数 的 
20. 3%。 其 中 只 有 北京 电机 总 三、 江西 清华 

“= 波 电 机 有 限 公 司 、 上 海 五 一 电机 厂 、 上 海 
起 重 电机 三. 天津 大 明 电机 股份 有 限 公 \ 司 E 
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明 电 工 有 限 责 任 公 司 、 江 西 电机 有 限 责 任 公 
司 、 南 阳 防 爆 集团 有 限 公司 、 天 锡 华 达 电 机 
有 限 公 司 、 守 夏 电 机 总 厂 、 江 西 特种 电机 股 
DARSA .石家庄 中 威 电 机 厂 等 12 个 企业 
实现 了 产值 、 回 款 、 利 润 (或 亏损 下 降 ) 三 
项 指标 同步 增长 , 占 总 数 的 16. 2%; 而 产值 、 
回 款 、 利 润 三 项 指标 下 降 的 企业 有 21 个 , 4 
总 数 的 28.4%. 

1998 年 电机 行业 经 济 效益 综合 指标 排 
序 见 表 5。 

产品 分 类 产量 ” 1998 年 中 小 型 电机 行 
业 产 值 及 产品 分 类 产量 见 表 6。 

截至 1998 FR. 全国 实 际 生 产 交 流 电动 
机 33 967.1MW， 实 际 销售 交流 电动 机 31 
606. 6MW ， 产 销 率 为 93. 05%; 包括 上 年 累 
计 库 存 交 流 电动 机 10 777. 8MW， 库 存量 
4. 09 个 月 。 

市 场 及 销售 1998 年 电机 市 场 竞争 激 
A, 行业 低 价 倾销 愈演愈烈 ,降价 幅度 较 大 ， 
造成 行业 利润 亏损 严重 ,从 表 6 中 可 以 看 出 ， 


中 小 型 电机 行业 各 项 指标 全 面 下 降 ， 还 表现 
在 回 款 困 难 ， 债 务 增加 等 问题 。 

1998 年 在 统计 的 74 个 企业 中 ， 销 售 收 
入 超 亿 元 的 企业 排名 情况 见 表 7。 


R5 1998 年 电机 行业 经 济 效益 综合 指数 排序 





















河北 电机 股份 有 限 公司 
上 海 日 用 电机 三 
东莞 电机 三 

兰州 电机 有 限 责任 公司 
顺德 电机 集团 有 限 公司 
衡水 电机 股份 有 限 公 司 

上 海 起 重 电机 厂 

无 锡 华 达 电机 有 限 公司 
安徽 南华 电机 集团 公司 
昆明 电工 有 限 责任 公司 
南阳 防爆 集团 有 限 公 司 

上 海南 洋 电 机 厂 

江苏 清江 电机 股份 有 限 公 司 
上 海 人 民 电 机 厂 
江门 电机 股份 有 限 公司 


149.8 
148. 1 
147.2 
131.6 
115. 7 
113 
112.1 
110.5 
107.3 
106. 1 
105. 8 
94.7 


Ro 中 小 型 电机 行业 7 值 及 产品 分 关 产 量 






























TRF ECE 
工业 总 产值 (当年 价 ) 
工业 增加 值 
工业 销售 产值 (当年 价 ) 
小 型 交流 电动 机 产量 
大 中 型 交流 电动 机 产量 
一 般 交 流 发 电机 产量 
直流 电机 产量 
出 口 产品 产量 
产品 销售 收入 (不 含 税 ) 
贷款 实际 回收 额 ( 含 税 ) 
产品 销售 费用 
全 部 职工 工资 总 额 
职工 人 数 
国际 市 场 情况 :以 74 个 企业 为 例 ,出 口 
电机 4 456MW , 出口 产 量 增长 的 企业 有 15 
个 , 占 总 数 的 20. 3%。 出 口 国 家 和 地 区 有 美 
E SK RW. HE KE, BARS. On 
北 电机 股份 有 限 公 司 1997 年 通过 ISO9001 
质量 体系 认证 , 按 ( 美 国 ) 全 国电 气 制造 商 协 
S (NEMA ) 标 准 生 产 的 电机 获得 加 拿 大 
CSA 认证 和 美国 UL 认证 ,产品 在 加 拿 大 、 
美国 市 场 享 有 很 高 声誉 。1998 年 该 公司 按 
NEMA 标准 生产 电机 67. 5MW ,销售 收入 9 
012 万 元 ,出 口 创汇 1 300 万 美元 ,出 口 额 连 
续 三 年 居 行 业 榜 首 。 北 京 电 机 总 厂 以 NEMA 


同比 增长 (%》 





622 129 
648 399 
198 950 
640 289 
17 864 
4 166 
2 373 
885 
A 456 
993 902 
397 614 
25 254 





624 109 
673 178 
216 254 
660 745 
19 744 
4 565 
3 230 
1176 
4 621 
653 303 
680 240 
24 135 
87 183 93 110 
127 622 134 652 
标准 生产 的 电机 为 主 , 全 年 出 口 电机 
621MW ,创汇 1 037.9 万 美元 。1998 年 电机 
出 口 产量 80MW 以 上 企业 的 排序 见 表 8. 
科研 成 果 和 新 产品 上 海 电 器 科学 研究 
所 在 “七 五 >“ 八 五 ?期 间 取 得 电机 CAD 系 
统 研 究 成 果 的 基础 上 , 近 几 年 结合 国内 电机 
行业 的 生产 实际 ,新 近 推 出 了 中 小 型 电机 
CAD/CAPP 系统 ,该 系统 包括 异步 电机 、 同 
步 电 机 直流 电机 等 设计 软件 ,内 容 全 、 功 能 
强 , 具 有 电磁 设计 ,主要 性 能 曲线 显示 及 绘图 
功能 ,并 含有 YY、Y2、YD 系列 等 产品 数据 库 、 
冷 冲 模 图 库 以 及 工艺 设计 相关 数据 库 等 。 系 
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— 3. 68 
— 8. 00 
一 3. 10 
一 9. 66 
—8. 74 
—26. 53 
— 24. 74 
—3.57 
一 9. 09 
—12. 15 
4. 64 
—6. 37 































































统 为 模块 化 结构 ,适用 于 WINDOWS 环境 下 
运行 。 系 统 含有 下 列 软件 包 : 


表 7 1998 年 中 小 型 电机 行业 销售 收入 排序 













湘潭 电 机 集团 有 限 公司 






































2 | 兰州 电机 有 限 责 任 公司 22 852 
3 | 东风 电机 三 21 096 
4 | 沈阳 电机 股份 有 限 公司 20 217 
5 | 江苏 清江 电机 股份 有 限 公 司 19 509 
6 | 北京 电机 总 三 18 511 
7 | 河北 电机 股份 有 限 公 司 18 317 
8 | 大 连 电 机 厂 15 756 
9 | 南阳 防爆 集团 有 限 公司 15 664 
10 | 佳木斯 电机 厂 15 548 
1] | 上 海南 洋 电机 厂 15 548 
12 | 广东 顺德 电机 集团 有 限 公 司 12 908 
13 | 漠 博 牵引 电机 股份 有 限 公司 12 660 
14 | ERARE | 12576 
15 | 山东 齐鲁 电机 制造 公司 | 12195 
16 | 西安 电机 总 厂 12 152 
17 | 上 海 日 用 电机 厂 12 129 
18 | 上 海 五 一 电机 厂 | 11 753 
19 | 昆明 电机 有 限 责 任 公司 | 11613 
20 | 衡水 电机 股份 有 限 公 司 | 11 584 
21 | 安徽 南华 电机 集团 公司 11 165 
22 | ERREI | 10 549 
23 | 重庆 电机 厂 ! 10198 
表 8 1998 年 电机 出 口 产量 

序号 企业 和 名称 1998 年 | 1997 年 
“1 | 大 连 电机 厂 十 5| 638 
2 | 河北 电机 股份 有 限 公司 675 560 
3 | AREIA 621 543 
4 | 清江 电机 集团 公司 38] 338 
5 | 无 锡 华 达 电机 有 限 公司 320! 105 
6 | 西安 电机 总 厂 332 
7 | 南阳 防爆 集团 有 限 公司 182 
8 | 山西 电机 厂 128 
9 | 湘 漂 电 机 集团 有 限 公 司 8) 

兰州 电机 集团 股份 公司 5 











re © 


山东 电机 股份 有 限 公司 83 
(1) 小 型 三 相 蜡 步 电 动机 CAD 设计 软 


(FE; 

(2) 中 型 高 压 三 相 蜡 步 电 动机 CAD 设 
计 软 件 包 ; 

(3) 变 极 多 速 三 相 异 步 电 动机 CAD 设 
计 软 件 包 ; 
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(4) 小 型 异步 电动 机 冷 冲模 设计 CAD 
设计 软件 包 ， 

(5) 异步 电机 CAPP RR; 

(6) 小 型 同步 电机 CAD 设计 软件 包 ; 

(7) 直流 电机 CAD 设计 软件 包 。 

由 上 海 电 器 科学 研究 所 及 大 连 电机 广 、 
北京 电机 总 厂 . 上 海 电机 集团 公司 共同 开发 
的 Y2 系列 电动 机 ,从 1996 年 小 批 生 产后 ， 
产量 逐年 增加 ,1998 年 达 2000MW 左右 。 

Y2 系列 电动 机 ,功率 范围 为 0.12 一 
315kW ,中 心 高 为 63 一 355mmy 防护 等 级 为 
IP54 ,绝缘 等 级 为 下 级 ,系列 效率 平均 值 为 
84. 195 % ,功率 因数 平均 为 0. 846 ,不 低 于 西 
门 子 公司 1LA5 ILA6 系列 水 平 ,功率 等 级 
和 安装 尺寸 综合 IEC 标准 ,其 对 应 关系 与 国 
际 有 影响 的 德国 DIN42673 标准 一 致 ,也 与 
Y 系列 电机 相同 ERA AIS Y2 系列 电机 出 
口 ,也 利于 Y2 系列 电机 在 国内 市 场 上 逐步 
RACY 系列 电机 。 

Y2 系列 电动 机 基本 设计 在 节 材 方面 有 
显著 效果 ,与 Y 系列 对 应 规格 比较 ,每 干 瓦 
可 节 铜 14. 63%、 节 硅钢 片 13.28%, T 
11.76% ,有效 材料 成 本 节约 13.65%., AE 
束 电 机 总 三、 大连 电机 厂 .无锡 华 达 电 机 有 限 
公司 .出 西 电 机 三、 重庆 电机 厂 、 上 海 先 锋 电 
机 三、 安徽 南华 电机 集团 公司 .西安 电 机 三、 
昆明 电机 有 限 责任 公司 、. 江 门 电机 股份 有 限 
公司 等 企业 为 例 , 1998 年 总 计 新 增产 值 
15 331. 45 万 元 ,经 济 效益 非常 显著 。 

上 海 电器 科学 研究 所 正在 立 题 研究 :在 
指定 的 使 用 场合 下 ,用 三 相 永 磁 同 步 电 动机 
代替 普通 异步 电动 机 的 可 行 性 研究 开发 工 
VE , 拟 作 几 十 个 规格 的 样机 ,同时 解决 一 些 设 
计 计 算 、 工 艺 . 制 造 .试验 等 方面 的 技术 难题 . 
该 所 已 研制 成 功 的 TYB 系列 稀土 永 磁 电 
机 ,其 电压 380V 功率 0.55 一 45KW ,转速 
1500r/min ,该 电机 效率 和 功率 因数 乘积 比 同 
HRY 系列 电机 提高 20% 以 上 ,额定 电流 降 
低 10%~30%, 目 前 正在 完善 工装 模具 , 准 
备 投 入 批量 生产 。 北 京 电 机 总 厂 重 点 研制 了 
NEMA 标准 高 效率 电动 机 ,全 系列 19 个 机 
Ae (hob ES 143 ~ 447mm), J Æ yp Hl 
Q. 7457 ~ 149. 14kW (1 一 200hp) ,出 口 美国 
按 230/460V 电压 设计 ,出 口 加 拿 大 按 575V 
电压 设计 。 该 产品 主要 是 考核 效率 指标 , 比 普 
通 NEMA 标准 电机 的 效率 平均 要 高 2% ~ 
3%, 比 YY 系列 电机 的 效率 平均 要 高 3.25%, 
比 欧 洲 国家 按 IEC 标准 生产 的 电机 效率 平 


均 高 3%。 广东 广 宁 电机 厂 开 发 了 YGC 系列 
高 精度 测 功 电机 ,中心 高 112 一 225mm, 共 6 
个 机 座 号 ,2、4 极 , 功 率 4 一 45kW ,测量 精度 
0.05%FS。 该 产品 是 水 有 泵 、 风 机 等 行业 对 产 
品 进行 测试 的 必要 设备 ,结构 紧凑 ,综合 了 测 
功 马 达 天 平和 捏 适 测量 仪 的 优点 ,采用 微机 
技术 测量 ,精度 高 .方便 可 靠 , 是 集 驱 动 和 测 
试 功 能 为 一 体 的 新 型 产品 。 广 西 梧州 常 运 电 


机 制造 有 限 公 司 开 发 了 YVP 变频 电机 , 功 


率 0.55~15kW, 频 率 范 围 1 : 20, Se HIE 
与 额定 转 矩 之 比 为 1.25 倍 ,频率 调 速 范 围 ， 
在 开 环 U/f 控制 的 条 件 下 ,3 一 50Hz 为 恒 转 
和 矩 调 速 50~100Hz 为 恒 功 率 调 速 , 在 矢量 控 
制 的 条 件 下 , 调 速 范围 可 以 扩大 。 过 载 能 力 ， 
能 承受 额定 转 矩 的 160% 过 载 ,历时 lmin, 低 
速 性 能 ,低速 时 转 窍 平滑 ,无 爬行 现象 、 该 厂 
研制 的 产品 已 出 样机 YVP100L1 一 4, 通 过 内 
部 鉴定 ,性 能 符合 标准 要 求 。 上 海 电 机 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 南洋 电机 厂 重 点 试制 了 YSGa 
(b)112~225 型 辊 道 用 变频 调 速 电机 , 共 12 
个 规格 ,经 上 海 电机 质 检 中 心 检验 ,主要 性 能 

各 标 符合 技术 条 件 要 求 , 达 到 国内 同类 产品 
先进 水 平 ,并 通过 市 级 鉴定 , 获 1998 EE 
市 优秀 新 产品 三 等 奖 , 已 批量 生产 。 兰 州 电 机 
有 限 责 任 公司 1998 年 开发 了 4 项 新 产品 : 紧 
凑 型 异步 电动 机 YJS 系列 ,功率 范围 220 一 
1800kW ,电压 为 6kV 和 10kV 两 种 ,其 功率 
范围 为 45 一 630kW ,电压 为 380V 以 上 产品 
均 通 过 省 级 鉴定 , 定 为 国家 经 贸 委 技术 创新 
项 目 ; 交 流 变 频 调 速 装 回 6SC,300kV。A 和 
交流 变频 调 速 电机 1LA6 一 4, 功 率 2500kW， 
电压 380V , 均 通 过 西门 子 公 司 验 收 , 属 省 级 
新 产品 ,为 引进 技术 生产 .江西 电机 有 限 实 任 
公司 制造 的 新 产品 有 TFW230 一 6 一 8 型 
700kW, 400V 无 刷 励 磁 同 步 发 电机 和 
YKS500 一 2 型 1000kW 6. 6kV 高 压 三 相 异 
步 电 动机 二 项 产品 通过 省 级 鉴定 , 获 省 优秀 
新 产品 二 等 奖 。TFW230 一 6 一 -8 型 700kW, 
400V 电机 产品 设计 合理 ,结构 紧凑 、 体 积 小 、 
效率 高 ,可 满足 230 型 柴油 机 配套 要 求 ,是 蔡 
代 老 系列 同类 柴油 机 发 电机 的 更 新 换代 产 
品 , 主 要 技术 性 能 指标 与 德国 西门 子 公 司 
1FC6 系列 产品 相当 ,达到 国际 先进 水 平 。 
YKS500 一 2 型 电机 ,功率 1000k 允 ,电压 
6. 6kV ,效率 95. 4% ,功率 因数 0. 86 ,防护 等 
级 IP44,F 级 绝缘 ,冷却 方式 IC81W ,安装 型 
式 IMB3。 该 电机 采用 带 空 一 水 冷却 融 顶 四， 
自动 调 心 端 盖 式 滑动 轴承 以 及 VPI 绝缘 处 


理 等 措施 ,解决 了 高 速 . 高 防护 等 级 电机 的 冷 
却 、 振 动 难题 ,满足 湿热 带 气候 条 件 下 的 使 用 
要 求 ,产品 达到 90 年 代 国 际 水 平 。 德 州 恒 力 
电机 有 限 责任 公司 与 上 海 电 器 科学 研究 所 联 
合 开发 了 TFZW 中 频 无 刷 三 相同 步 发 电机 ， 
功率 为 75、90、112kW ,该 电机 由 内 燃 机 作 动 
力 , 配 套 组 成 电源 车 ,作为 飞机 场 的 地 面 支持 
电源 ,电压 115/200V ,额定 频率 400Hz ,转速 
2000r/min ,功率 因数 0.8( 清 后 ) ,工作 方式 
连续 S1 ,励磁 方式 为 可 控 无 刷 励 磁 , 空 载 电 
压 调 整 率 不 小 于 90%~110%% 的 额定 电压 ， 
稳 态 电压 调整 范围 土 1% ,该 电机 经 国家 中 小 
型 电机 检测 中 心 测试 和 用 户 使 用 ,其 性 完全 
达到 Q/DDJO13 一 96《TFZPW 一 TH 中 频 无 
刷 三 相同 步 发 电机 技术 条 件 》 的 规定 ,重庆 电 
机 厂 通 过 竞争 投标 ,获得 研制 电动 汽车 用 交 
流 异 步 电动 机 及 控制 系统 的 国家 级 科研 项 
目 , 目 前 已 与 中 国 科 学 院 电工 研究 所 签 定 3 
个 项 目 合作 协议 ,并 完成 了 3 台电 机 的 研制 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 FHA E 
机 集团 有 限 公司 的 09 1 成套 电力 推进 设备 
和 柴油 发 电机 组 及 控制 设备 列 入 国家 重点 技 
术 改 造 项 目 ,计划 投资 4 200 万 元 ,主要 是 扩 
E 75t 级 新 厂房 ,建立 大 件 精密 加 工 车 间 和 
建立 单独 电机 定子 .转子 铁 和 迭 压 车 间 以 及 集 
中 换 问 器 、 线 圈 制 造 . 谋 线 工序 ,提高 VPI 设 
备 的 利用 率 , 建 立 净化 车 间 、 电 器 车 间 、 精 密 
加 工 车 间 , 扩 大 焊接 切割 占 地 面积 .改造 试验 
设备 与 扩大 试验 能 力 , 并 建立 CAD 工作站。 
其 中 09 亚 工程 技术 改造 项 目 ,已 完成 投资 
713 万 元 ,“ 双 加 ”工程 完成 投资 1 522 万 元 ， 
累计 完成 5 768 万 元 。 此 外 ,地 铁 产 品 已 基本 
形成 24 列车 的 生产 能 力 , 电 站 辅助 配套 电机 
已 基本 达到 700MW 的 生产 能 力 。 通 过 技术 
改造 ,已 基本 解决 了 生产 过 程 的 瓶颈 问题 和 
质量 问题 ， 

管理 及 改革 ”生产 广 改制 情况 : 据 不 完 
全 统计 ,1998 年 又 有 19 个 企业 先后 改制 ,他 
们 是 兰州 电机 有 限 公 司 .衡水 电机 股份 有 限 
公司 .无 锡 华 达 电 宙 有 限 公 司 .安徽 南华 电机 
集团 公司 .南阳 和 防爆 电机 集团 有 限 公司 .昆明 
电机 有 限 责任 公司 、 湘 潭 电机 集团 有 限 公 司 、 
江西 电机 有 限 责任 公司 .合肥 三 益 电 机 中 和 泵 
公司 . 章 丘 海尔 电 宙 有 限 公 司 .德州 恒 力 电机 
有 限 责任 公司 .清华 三 波 电机 有 限 公 司 .广东 
恒 运 电机 有 限 公司 .南通 电机 制造 有 限 公 司 、 
梧州 常 运 电 机 制造 有 限 公司 .浙江 齿轮 减速 
电 酉 有限 公司 湖北 钟祥 宇 兴 电机 有 限 公司 
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等 。 

上 市 企业 有 东方 电机 集团 股份 有 限 公 
司 , 该 公司 1996 年 发 行 股票 在 上 海 证 券 交 易 
额 上 市 ; 国 东 电机 集团 公司 发 行 的 股票 已 在 
深圳 正 券 交易 所 上 市 ;兰州 电机 有 限 责 任 公 
司 成 切入 组 甘肃 长 城 电工 集团 ,并 参与 募集 
设立 兰州 长 城 电工 股份 有 限 公司 , 于 1998 年 
11 月 以 “长 城 电工 ?股票 在 沪 上 网 发 行 并 上 
市 交易 。 

[ 撰 稿 人 :上 海 电器 科学 研究 所 张 金兰 
审 稿 人 :上 海 电 器 科学 研究 所 傅 丰 礼 ] 


三 、 分 马力 电机 


生产 发 展 情况 ”1998 年 是 极 不 平凡 的 一 
年 ,国际 经 济 环境 剧烈 动荡 ,亚洲 金融 危机 的 影 
响 超出 预期 , 受 国内 外 市 场 需求 的 制约 ,生产 经 
营 持 续 走 低 , 给 经 济 发 展 带 来 很 大 的 压力 ,但 在 
极其 严 竣 的 宏观 环境 和 恶劣 的 市 场 竞 争 中 ,分 
马力 电机 行业 企业 全 面 贯彻 党 的 十 五 大 精神 ， 
加 快 企业 改革 的 步伐 , 紧 抓 机 遇 , 知 难 而 进 , 在 
困境 中 不 新 开 拓 企 业 改 革 发 展 的 新 局 面 。 根 据 
对 行业 47 个 企业 的 统计 ,1998 年 完成 工业 总 
产值 (不 变价 ) 24.05 亿 元 , 比 上 年 下 降 了 
0. 88% ;销售 收入 23. 54 亿 元 , 比 上 年 增长 了 
1.15% ;出口 创 汇 额 3 317.17 万 美元 , 比 上 年 
下 降 63. 43% ,降幅 较 大 。 

1998 年 实现 工业 总 产值 ,销售 收入 和 利 
润 同 步 增长 的 企业 有 ;丹阳 第 四 微型 电机 厂 、 
HERVA TARA .浙江 卧龙 集 
PA. dts Spal Ba eS RL 
北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公 司 、 山 东 文登 市 电 
机 三 .上 海上 微 金 辉 电机 有 限 公 司 . 上 海 电 器 
六 厂 等 10 个 企业 , 占 统计 数 的 21.3%. 

在 47 个 企业 中 ,有 13 个 亏损 企业 , 占 统 
计数 的 27.7% ,亏损 总 金额 7 263. 48 万 元 ， 


比 上 年 增加 亏损 3 055. 48 万 元 ,增加 幅度 为 
72.61%. 在 13 个 亏损 企业 中 ,国有 企业 有 7 
个 , 占 53. 85%, 亏 损 额 为 4 021.8 Foc, ht 
业 总 亏损 额 的 55. 37% ,国有 亏损 企业 数 和 
亏损 宦 比 上 年 分 别 下 降 了 12. 85 和 28. 93 个 
百分点 ,反映 出 国有 企业 在 深化 改革 ,探索 企 
业经 营 机 制 和 运行 机 制 方面 作出 的 努力 。 

K 9 列 出 了 行业 1998 年 各 项 经 济 指标 
与 1997 年 的 对 比 情况 ,从 表 中 反映 出 行业 的 
总 资产 贡献 率 流动 资金 周转 率 、 成 本 费用 利 
渔 率 与 行业 标准 有 一 定 的 差距 ,尤其 是 成 本 
费用 利润 率 比 上 年 下 降 了 3. 67 个 百分点 , 行 
业 的 整体 经 济 效益 有 较 大 的 下 滑 , 因 此 行业 
在 提高 企业 全 员 的 质量 意识 ,强化 质量 管理 
和 成 本 管理 上 有 待 进一步 加 强 ;全 员 劳 动 生 
产 率 在 1997 年 增幅 较 大 的 基础 上 又 有 较 大 
的 提高 ;在 1998 年 市 场 极度 疲软 的 情况 下 ， 
产品 销售 率 基 本 接近 标准 值 96% 的 要 求 ;经 
济 综合 指数 比 上 年 下 降 了 0. 06 个 百分点 , 反 
映 出 行业 整体 经 济 运行 质量 不 高 ,经 济 效 益 
低下 的 状况 。 

1998 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 综合 指 
数 及 各 经 济 指标 排序 见 表 10、 表 11 MŽ 12. 

产品 分 类 产量 根据 47 个 企业 统计 ， 
1998 年 分 马力 电机 行业 产品 分 类 产量 见 表 
13, 

市 场 及 销售 1998 年 的 市 场 是 一 个 充 
满 风 险 和 挑战 的 市 场 ,分 蕊 力 电机 行业 以 坚 
持 科 技 进步 ,优化 产品 ,淡化 产值 观念 ,强化 
市 场 与 效益 意识 ,加 强 营销 管理 和 资金 的 回 
笼 ,在 逆境 中 保护 稳定 ,行业 产品 销售 率 平均 
为 95.59%, 比 上 年 下 降 了 0.95 个 百分点 。 
根据 对 47 个 企业 统计 ,分 马力 电机 产品 总 产 
量 为 1 386. 98 万 台 , 比 上 年 下 降 了 27.91%. 
其 中 标准 系列 单 , 三 相 异 步 电 机 产量 比 上 年 
增加 了 51.61 万 台 ,增幅 为 15. 47%。 


表 9 1998 年 与 1997 年 行业 经 济 效益 指标 对 照 表 













指标 名 称 


总 资产 贡献 率 
资本 保值 增殖 率 
资产 负债 率 
流动 资产 周转 率 
成 本 费用 利润 率 
全 员 劳 动 生 产 率 
产品 销售 率 

经 济 效益 综合 指数 
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8. 90 © 98B —0. 98 
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68. 96 74. 64 —5. 68 
1. 23 1.23 0 
1.45 2.22 —3. 67 
21 027. 59 18 358 2 669. 39 
95. 59 96. 54 一 0. 95 
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表 10 1998 年 分 马力 电机 行业 经 济 效益 综合 指数 排序 






















丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 
浙江 卧龙 集团 公司 

无 锡 市 第 二 微型 电机 厂 
上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 
限 公司 
安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 

天 津 驰 达 电机 有 限 公司 
江阴 市 电机 电器 三 
武进 市 常 胜 电 器 总 厂 

国营 青峰 机 械 厂 
山东 文登 市 电机 广 





浙江 卧龙 集团 公司 
国营 青峰 机 械 三 
RRR TH ae ee LL 


浙江 卧龙 集团 公司 
上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电 
气 有 限 公司 


天 津 驰 达 电 机 有 限 公 司 


上 海上 微 金辉 电机 有 限 
公司 
无 锡 市 第 二 微型 电机 三 


产品 销售 率 (%) 
杭州 学 军 微 电 机 厂 





丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 
上 海上 微 金 辉 电 机 有 限 
公司 
浙江 卧龙 集团 公司 

无 锡 市 第 二 微型 电机 厂 
上 海 电器 六 厂 
资本 保值 增值 率 (%) 


上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电 | 308. 24 
气 有 限 公司 











































丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 









山东 文登 市 电机 三 








成 本 费用 利润 率 (%) 




















无 锡 市 第 二 微型 电机 厂 






































. 山东 文登 市 电机 厂 122. 91 
2 | EAE 武进 市 常 胜 电器 总 厂 国 东 电机 集团 股份 有 限 | 113. 31 
3 PORT ALR 安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 会 司 
> 华 佳 企业 从 i 
4 | 丹阳 市 第 四 微型 电机 厂 | 220.59 上 海上 微 金辉 电机 有 限 dias 111.70 
ES ee 公司 中 国 贵 航 集团 贵阳 电机 | 106. 12 
造 厂 湖南 牙 进 机 械 厂 r 


TE: * 为 行业 标准 值 。 
表 12 198 年 分 马力 电机 行业 主要 经 济 指标 前 五 名 企业 


总 产值 (不 变 || F , 销售 收入 IJF ， 

浙江 卧龙 集团 公司 | 59 576. 80 1 | 浙江 卧龙 集团 公司 | 60 999. 55 1 | 浙江 卧龙 集团 公司 

上 海 日 用 一 友 捷 汽 | 18 025 2 | 阁 东 电机 集团 股份 安徽 省 朝阳 微 电 机 

车 电气 有 限 公司 有 限 公 司 三 

2 7 =f y 

ihi 16 076 EELA LSR jé 泵 业 有 限 

国 东 电机 集团 股份 = 

有 限 公司 北京 敬业 电工 集团 
上 海 日 用 一 友 捷 汽 


上 海 日 用 一 友 捷 汽 
钨 山 市 电机 /| 12 352 车 电气 有 限 公司 车 电气 有 限 公司 





5 028. 62 
1 277 

















542 














16 049 国营 青峰 机 械 厂 500. 30 











398 
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表 13 1998 年 分 马力 电机 行业 产品 分 类 产量 












产 量 | 比 上 年 

”名 各 各 | (万 台 ) RRA 
单 、 三 相交 流 异步 电动 机 385,35 | 15.47 
空 汕 器、 冰箱 用 电动 机 294. 53 | 2.4] 
洗衣 机 〈 含 脱水 ) 电机 | 65.37 | —33. 88 
mes, MAU KURBILO | 15421 09 
泵 用 电机 12. 83 | ~ 20. 85 
离合 器 电极 14.91 | 42.11 
直流 电动 机 94.66) 118.6) 
交 直 流 两 用 电动 机 133.71 1. 43 
串 励 电 动机 30.33 | —29. 88 
其 他 电机 ( 步 进 电机 、 面 包机 电 
机 、 音 像 电 机 、 控制 微 电 机 ,纺织 |。 309. 86 ， 一 41.41 
设备 电机 ) | 
合计 1 386. 97 | 一 39.01 








广东 肇庆 电机 有 限 公 司 在 国内 电机 市 场 
极度 疲软 ， 资 金 严 重 不 足 的 情况 人 下， 及 时 调 
整 营销 策略 ,一 方面 调 降 价格 让 利 保住 市 场 ， 
使 公司 的 营销 稳定 在 一 个 较 低 水 平 而 又 不 敏 
于 出 现 较 大 的 潜 坡 、 全 年 的 国内 含 税 销售 加 
RISE A 270 万 元 。 另 一 方面 结合 实际 进 
行 市 场 自我 调节 , 采用 以 销 定 产 、 限 产 压 库 ， 
降低 仓 存 ， 减 少 在 途 的 办 法 ,适当 制约 工业 
总 产值 的 增长 速度 ， 达 到 了 减少 仓 存 ， 产 销 
率 保持 在 IS UHM EN A AY. A eae a Ab 
市 场 金 融 风暴 冲击 ,由 于 开发 了 欧洲 和 南北 
美洲 市 场 , 1998 年 的 出 口 量 反 而 比 上 年 有 所 
增 大 ， 出 口 额 2 649 Ac. 比 上 年 增长 
10.5%, 

海 城 三 渔 泵 业 有 限 公 司 以 2 600 元 起 家 
发 展 成 为 今天 拥有 1. 1 亿 元 资产 ，、 自 有 资产 
4 400 万 元 的 股份 制 企 业 。 他 们 坚持 信誉 至 
上 的 经 营 思想 , 严 抓 销售 管理 , 优质 服务 , 不 
汤 开 拓 市 场 ， 增 强 名 牌 企业 的 竞争 活力 ， 靠 
质量 求生 存 , 靠 管 理 求 发展 。1998 年 是 公司 
稳步 发 展 的 一 年 , 产品 销量 21. 9 AA. 销售 
收入 7 488 万 元 , 利润 700 HIE. ARHAR 
产品 市 场 占有 率 处 于 在 50% 的 领先 地 位 。 

北京 敬业 电工 集团 为 了 适应 首都 的 经 济 
新 格局 和 市 场 竞争 的 需要 ， 加 速 企业 经 济 结 
构 的 升级 换代 ， 多 次 论证 集团 的 产品 结构 调 
整 的 战略 取 回 ， 集 中 力量 研制 、 开 发 市 场 急 
需 的 短 、 平 、 快 适销 产品 ， 实 行 弦 化 淘汰 
批 ， 强 化 充实 一 批 ， 加 快 上 杞 一 批 ， 开 发 侠 
制 一 批 的 梯次 发 展 格局 。1998 年 集团 着 力 培 
育 的 第 一 经 济 增长 点 一 一 成 套 电 莫 装 贤 的 营 
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的 主要 支柱 。 开 发 成 功 的 DKG DKY 高 压 开 
关 柜 被 国家 经 贸 委 和 国家 计划 发 展 委 员 会 列 
为 国家 城乡 电网 改造 工程 首 批 推 荐 产品 。 

国营 青峰 机 械 厂 以 “ 抓 重点 , 抓 成 套 , 抢 
CRB. 扩大 市 场 份 额 ” 的 营销 方针 ， 在 
国内 建立 销售 代理 商 ， 增 加 内 销 力度 ， 提 高 
由 场 占有 率 , 内销 电机 117 万 台 , 回 款 700 多 
万 元 。 男 一 方面 加 快 国际 市 场 开 发 力度 ， 巩 
[a WN Toy. 积极 开辟 欧洲 市 场 ，1998 年 出 
LI 电机 156.4 万 台 ， 创 汇 54.9 万 美元 。 

花溪 市 鸿 达 电 机 模具 制造 中 心 是 以 生产 
电机 定 转子 冷 冲模 的 专业 厂 。 在 1998 年 电机 
行业 滑坡 的 情况 下 ,模具 生产 仍 产 销 两 旺 。. 他 
们 的 主要 做 法 : 进行 营销 管理 体系 改革 ， 打 
破 诛 有 的 封闭 式 管理 ， 通 过 广告 媒体 推销 产 
品 ， 并 在 主要 城市 设立 维修 及 服务 网 点 ， 聘 
请 习 技 术 有 专业 职称 的 技师 、 工 程 师 为 联络 
员 ， 扩 大 业务 ， 该 厂 的 客户 达 300 多 个 ， 全 
年 销售 收入 992.6 万 元 ， 比 上 年 增长 
26.8%%。 广 东阳 春 轴承 股份 有 限 公 司 为 高 速 
微型 电机 和 空调 器 电机 配套 生产 轴承 。 该 公 
可 围绕 “保证 质量 ， 按 时 交 贷 ， 保 信誉 ”的 
生产 经 营 方针 ， 改 变 重视 产值 轻 看 市 场 的 观 
念 ,以 企业 经 营 的 目标 是 退 求 最 大 的 利润 ,以 
销 定 产 ， 降 低 库存 ， 做 到 销售 、 生 产 、 全 体 
员工 围绕 市 场 转 。 在 竞争 异 弟 激烈 的 轴承 市 
场 中 ， 实 现 销 售 额 8 900 万 元 ， 轴 承 出 口 额 

1998 年 分 马力 电机 行业 18 个 企业 的 产 
总 出 口 额 为 3 317. 17 万 美元 . 比 上 年 下 降 了 
63. 43%。 分 马力 电机 产品 出 口 额 排序 见 表 
14, 

新 产品 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 
公司 开发 设计 了 适用 的 CAD 技术 ， 提 高 了 
产品 开发 速度 和 质量 。 新 开发 两 项 重点 新 产 
fit. 上 海 大 众 PassatB5 . TAKA CS 配套 的 
散热 器 风扇 总 成 和 Buick 轿车 配套 的 散热 器 


六 ,批量 供 货 的 新 站 种 12 项 ,新 增产 值 4 300 
万 元 , 占 销售 收入 的 30%. QF12927 被 评 为 
国家 级 新 产品 。 

湖南 省 跃进 机 械 厂 针对 市 场 的 变化 ， 及 
时 调整 产品 结构 ， 坚 持 依靠 科技 进步 ， 重 点 
开发 了 盘 式 永 磁 直流 无 刷 电 机 及 控制 系统 ， 


表 14 1998 年 分 马力 电机 行业 前 十 八 企业 出 口 额 


出 口 额 比 上 年 
(万 美元 ) 增长 % 


a 
qo 


企业 名 称 
浙江 卧龙 集团 公司 
移出 市 电机 三 
山东 文登 市 电机 厂 
广东 肇庆 电机 有 限 公 司 
芜湖 电机 厂 
中 山 市 电机 电器 有 限 公司 
安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 
阅 东 电机 集团 股份 有 限 公 司 
9 国营 青峰 机 械 厂 
10 | 上 海 金星 三 相 电 机 有 限 公司 
11 | 天津 驰 达 电机 有 限 公司 
12 | 石家庄 中 威 电 机 厂 
13 | 北京 敬业 电工 集团 
14 | 上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 
15 “| 山东 成 山 电 机 股份 有 限 公 司 
16 | HAERE 
17 | 江阴 市 电机 电器 厂 
18 | 靖江 市 日 用 电器 总 厂 


该 产品 以 其 优良 的 性 能 ， 超 薄 结 构 ， 广 泛 应 
用 于 汽车 电机 、 家 用 电器 行业 ， 市 场 情 景 十 
分 广阔。 电动 自行 车 用 轮 载 盘 式 直流 无 刷 电 
机 于 1999 年 3 ARP RAN. HERS BR 
高 的 有 铁心 、 多 定子 、 多 转子 结构 的 盘 式 低 
速 大 扭矩 电机 、 达 到 国际 同类 产品 的 水 平 , 此 
电机 可 望 成 为 1999 年 新 的 经 济 增长 点 。 

广东 阳春 轴承 股份 有 限 公 司 开发 的 
6202ZZ 一 Z4/V3 轴承 , 振动 加 速度 和 振动 速 
度 都 达到 国际 先进 水 平 ， 取 代 进 口 的 配套 轴 
承 , 可 节省 大 量 外 汇 , 每 套 轴承 新 增产 值 0. 7 
元 。 该 公司 生产 的 YC 牌 轴承 获得 省 名 牌 产 
品 称号 。 

广东 肇庆 电机 股份 有 限 公司 全 年 共有 
16 个 规格 电机 新 产品 试制 成 功 或 投入 市 场 ， 
新 增产 值 73 万 元 . QD1141 型 摩托 车 起 动 器 
被 评 为 省 1998 年 度 优秀 新 产品 三 等 奖 和 省 
重点 新 产品 。 山 东 成 山 电 机 股份 有 限 公 司 为 
扭转 企业 被 动 局 面 ， 在 新 技术 新 产品 开发 中 
花 大 力气 ， 并 取得 可 观 的 经 济 效益 。 他 们 自 
行 研 制 生 产 的 多 功能 脱粒 机 ， 已 申报 国家 专 
A) ,并 经 国家 经 贸 委 列 入 国家 专项 贷款 项 目 ， 
预计 1999 年 可 生产 2 000 台 ， 获 利 100 万 
JG 
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”东风 电机 厂 微 分 电机 分 厂 为 了 拓展 市 
场 ， 加 大 了 新 产品 的 开发 力度 ， 新 开发 了 





主要 产品 
电动 机 
空调 风 遍 电机 
砂轮 机 、 集 尘 器 、 电 动机 
串 励 换 癌 项 电机 
离合 器 电机 、 分 马力 电机 
面包 机 电机 
电动 机 
分 马力 电机 
音像 电机 
空调 用 电机 、 泵 用 电机 
BARS AL 
分 马力 电机 
NORO 电机 
QF128A 电机 
分 马力 电机 、 粉 碎 机 电机 
AAA BL 
配套 件 
Ress RL 


9FMN—180 粉碎 磨 浆 碾 米 三 用 机 和 OF N— 
180 粉碎 碾 米 二 用 机 ， 设 计 了 新 一 代 
YLG150T, YLG100T 高 转 矩 单 相 电机 ,并 对 
原 有 产品 进行 技术 改造 ， 确 保质 量 指标 。 

芜湖 电机 厂 针 对 多 年 新 产品 开发 工作 步 
又 艰难 的 薄弱 环节 ， 着 重 加 大 开发 力度 ， 首 
先 根据 南美 市 场 需 求 ， 设 计 了 外 形 新 帘 ， 性 
能 可 靠 ， 深 受 南美 客户 欢迎 的 家 用 缝 幼 机 电 
机 , 为 满足 中 东 市 场 需 要 , 还 研制 出 YU89 一 
4/250W 钢板 电机 。 在 完善 本 厂 主导 产品 离 
合 器 电机 规格 的 基础 上 开发 设计 了 
YDL22—4/500W, 220V, 50Hz 等 大 功率 离 
合 妖 电机， 被 列 为 省 级 新 产品 。 人 研制 成 功 的 
转子 自动 匡 压 硬 质 合 金 级 进 冲 模 ， 性 能 达到 
国内 领先 水 平 ， 填 补 省 内 空 日 ， 有 较 好 的 推 
广 使 用 前 景 和 社会 经 济 效 益 。 

在 市 场 启动 难度 大 的 情况 下 ， 许 多 企业 
积极 调整 产品 结构 ， 以 市 场 为 导向 ， 使 产品 
多 元 化 发 展 。 如 上 海南 洋 电器 三 生 产 的 机 电 
一 体 化 电动 卷 窗 门 机 ; 江阴 市 电机 电 壬 三 开 
发 了 有 一 定 技术 含量 的 异步 电机 驱动 右 ; 开 
平 三 微 电 机 有 限 公 司 新 开发 的 点 钞 机 电机 、 
旋涡 式 喷气 机 电机 、 不 锈 钢 离心 泵 机 ; 上海 
金星 三 相 电 机 有 限 公司 引进 日 本 技术 生产 抽 
IKE 全 部 返销 日 本 ， 并 开发 了 海尔 的 二 个 
分 体式 室外 机 电机 及 上 海 夏 普 变 频 分 体 机 电 
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机 ; 昆明 市 微 电 机 厂 试 制 生产 获得 专利 的 多 
功能 青饲料 粉碎 机 ;湖南 油泵 电机 总 厂 以 
“人 无 我 有 ， 人 有 我 优 ” 的 策略 性 ,先后 开发 
了 用 于 纺织 机 械 上 专用 电机 以 及 几 十 个 品 
MAE; 宁波 电器 总 厂 在 空调 器 风 刷 
用 电机 方面 共 开发 48 个 新 产品 ,其 中 投产 上 
线 的 18 个 , 汽车 充电 器 已 批量 生产 , 产量 达 
40 万 台 ; 宁波 四 海 电 器 电机 公司 的 用 于 空调 
REAR WEDREN, 质量 达到 国内 先 
进 水 平 , 用 于 电机 的 热 保 护 器 、 离 心 开 天 等 ， 
已 形成 批量 生产 ， 取 得 一 定 的 经 济 效益 ; S 
山 市 电机 厂 在 新 产品 开发 上 坚持 客户 的 需求 
就 是 企业 的 需求 ， 全 年 为 客户 开发 改进 品种 
97 个 , 新 开发 唱 种 35 个 ,新 品种 当年 投产 销 
售 值 占 35 站 ， 该 厂 应 用 储 能 焊接 新 技术 ， 解 
决 了 机 壳 安装 耳 孔 由 电焊 改 为 点 焊工 艺 ， 使 
焊接 不 良 率 达 3 >< 107°; 上 海上 微 金 丽 电 机 
有 限 公 司 完成 了 两 个 大 类 8 个 系列 257 个 规 
格 的 钢板 电机 的 新 产品 设计 定型 ， 新 产品 产 
值 达 62. 36%. 

质量 及 质量 管理 中 国电 工 产 品 认证 委 
员 会 分 马力 电机 检测 站 ， 以 安全 认证 工作 为 
重点 ， 注 重 提高 各 岗位 人 员 的 素质 和 业务 水 
平 ， 对 在 职 人 员 强 化 再 培训 工程 ， 对 新 招聘 
人 员 严 格 筛选 集中 培训 ， 在 通过 岗位 技能 考 
核 合 格 后 才能 上 岗 。1998 年 完成 了 32 个 企 
业 38 个 单元 的 型 式 认 可 检验 ，25 个 企业 32 
个 单元 的 一 致 性 试验 ，187 个 企业 235 个 单 
元 的 复查 检验 ，12 个 企业 22 个 单元 的 延 证 
试验 。 完 成 了 20 个 企业 的 初审 ，263 个 企业 
的 复查 ，38 个 企业 的 延 证 审查 。 

宜昌 至 喜 分 马力 电机 制造 厂 坚 持 质量 第 
一 的 原则 ， 在 原材料 及 配套 件 的 采购 上 ， 实 
行进 厂 检验 一 票 否决 权 ， 在 工序 中 实行 质量 
指标 与 工 价 挂钩 ， 强 化 工艺 纪律 ， 严 格 保证 
设备 . 仪表、 量 检 具 处 于 良好 的 工作 状态 , 他 
们 的 YC. YS 系列 分 马力 电机 产品 被 湖北 省 
命名 为 湖北 省 质量 信得过 产品 。 山 东 成 山 电 
机 股份 有 限 公司 依 照 GB/T19000 (SO9000) 
标准 建立 质量 保证 体系 ， 建 立 电 机 质量 微机 
管理 化 ， 实 行 质量 跟踪 服务 。 根 据 用 户 的 需 
求 ， 科 学 、 实 用 地 完善 检测 手段 ， 让 用 户头 
得 放心 。 产品 多 次 被 省 市 授予 质量 信得过 称 
号 。 





南京 微分 电机 厂 健 全 了 质量 保证 机 构 ， 
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强化 质量 管理 ， 狠 抓 质 量 意 识 教 育 ， 使 全 三 
He 工 认识 1] “企业 的 信 准 在 产品 ， antl) E 
命 在 质量 ”, 始终 把 质量 第 一 用 户 至 上 的 思 
贯穿 十 产 品 生 产 、 销 售 的 全 过 程 。 rae 
电器 电机 公司 树立 了 不 管 质量 的 工人 不 是 好 
工人 ， 不 抓 质量 的 干部 是 坏 王 部 的 观念 ， 同 
全 国 用 户 开展 质量 承诺 活动 ， 每 年 寄 发 用 户 
意见 征询 书 , 请 用 户 提出 产品 质量 、 发 货 、 服 
务 等 方面 的 意见 要 求 ,从 而 进行 整改 落实 。 湖 
南 油泵 电机 厂 全 面 执行 ISO9000 系列 标准 ， 
并 按照 ISO9002 质量 保证 模式 建立 企业 的 
质量 保证 体系 。 在 企业 内 部 全 力 倡导 一 切 为 
了 用 户 的 价值 观 ， 为 用 户 服 务 是 市 场 经 济 条 
件 下 为 人 民 服 务 的 体现 和 延伸 ， 使 产品 深 受 
各 地 用 户 的 广泛 好 评 ， 连 续 几 年 被 评 为 “ 质 
量 信得过 ”企业 。 

北京 富 特 盘 式 电机 有 限 公司 在 质量 管理 
上 ,重点 做 好 几 个 方面 的 工作 ,一 是 开展 QC 
小 组 攻关 活动 ， 根 据 用 户 提出 的 问题 ， 选 出 
攻关 课题 ， 进 行 攻关 。 二 是 开展 多 种 形式 的 
宣传 教育 活动 ， 开 展 了 质量 月 ， 质 量 标 兵 评 
选 和 操 运 会 等 ,提高 了 企业 全 员 质 量 意识 ,三 
是 走出 去 、 请 进来 ， 学 习 先 进 经 验 。 四 是 做 
EES UGE LIVE. CFR SERRATE AL 
三 以 科学 认真 的 态度 ， 探 索 产 品质 量 中 存在 
的 问题 ， 重 新 修订 部 分 产品 的 工艺 ， 每 月 如 
开 一 次 产品 质量 问题 检讨 会 ， 并 定期 走访 客 
户 ， 进 行 质量 跟踪 服务 。 一 方面 指导 客 寡 下 
确 选 配 和 使 用 电机 ， 另 一 方面 对 客户 反映 的 
产品 质量 问题 及 时 进行 整改 。1998 年 电机 的 
返修 率 为 1.13%， 实 现 了 返修 率 控制 在 案 
5 冯 以 内 的 目标 .安徽 省 朝阳 微 电 视 厂 不 断 改 
进 和 完善 质量 保证 体系 ， 对 用 户 执行 质量 承 
诺 ， 产 品 出 现 质量 问题 ， 在 接 到 通知 48h 内 
给 予 等 复 , 用 户 授 拆 控制 在 年 8% 以 下 。1998 
年 获得 省 高 新 科技 企业 奖 ， 并 通过 ISO9001 
质量 体系 认证 。 

1998 Æ, 中山 市 电机 电器 有 限 公 司 、 石 
家 庄 中 威 电 机 厂 、 武 进 市 常 胜 电器 总 厂 、 安 
徽 省 朝阳 微 电 机 厂 、 无 锡 市 微 电 机 总 厂 等 一 
批 企 - 业 通过 了 ISO9000 质量 体系 的 认证 。 

广东 人 肇庆 电机 有 限 公司 .芜湖 电机 三 、. 丹 
阳 市 第 四 微型 电机 厂 .杭州 学 军 微 电 机 三 、 宜 
昌 至 喜 分 马力 电机 制造 三 等 企业 正 按照 
ISO9000 质量 体系 的 要 求 ， 做 好 认证 前 的 准 


备 工 作 ， 并 准备 在 1999 年 通过 认证 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”宁波 电器 总 厂 实 
行 了 产权 制度 改革 后 ， 投 入 2 000 万 资金 进 
行 技术 改造 和 扩大 生产 规模 ， 进 一 步 提 高 企 
业 的 竞争 力 ， 新 增 了 定 、 转 子 铁心 加 工 ， 转 
子 铸 铝 系统 , 端 盖 精 冲 , 转轴 、 转子 加 工 , E 
子 绕 组 制造 等 5 条 生产 线 和 一 批 产品 检测 仪 
佛 设 备 ， 使 生产 能 力 大 大 增强 ， 生 产 周期 缩 
短 ， 取 得 明显 的 经 济 效益 。 

海 城 二 角 泵 业 有 限 公司 在 技术 改造 、 设 
备 更 新 、 厂 房 扩建 中 的 投资 累计 达 1 296 万 
”元 , 厂区 面积 扩大 到 10 万 m?， 具备 了 年 产 
100 万 台 微 型 水 泵 的 生产 能 力 ，19995 年 计划 
生产 40 HE, 销售 收入 12 600 万 元 , 实现 利 
税 1 640 万 元 。 预 计 到 2003 年 达到 年 产 100 
万 台 的 设计 能 力 ， 产 品 品种 100 个 ， 销 售 收 
入 35 000 万 元 ,利税 4 500 Asc, BETH 
大 型 企业 进军 的 基础 。 

中 国 贵 航 集 团 贵阳 电机 厂 投入 1 367 万 
元 用 于 轿车 起 动机 和 生产线， 加快 了 生产 的 发 
展 。 国 营 青 峰 机 械 厂 继续 投入 870 万 元 CE 
年 已 投入 1 210 万 元 ), 增添 设备 、 生 产 及 检 
测 线 , 使 空调 器 风 忆 电机 生产 达到 30 万 台 的 
能 力 ， 产 品质 量 得 到 稳步 提高 。 丹 阳 第 四 微 
型 电机 厂 在 设备 更 新 、 增 添 测试 设备 、 扩 建 
厂房 等 投入 了 250 万 元 。 东 风电 机 厂 微 电机 
分 厂 为 了 提高 小 功率 电机 机 械 加 工 能 力 ， 缩 
短 加 工 周 期 ， 投 资 200 万 元 补充 了 部 分 关键 
设备 ， 并 增 建 两 条 生产 线 ， 为 产品 抢占 市 场 
提供 了 可 靠 的 保证 。 出 东 成 山 电 机 股份 有 限 
公司 ， 把 有 限 的 资金 投入 在 技术 改造 上 ， 共 
用 60 万 元 引进 生产 设备 和 关键 设备 的 改造 ， 
并 应 用 微机 技术 ， 大 大 地 提高 产品 质量 及 后 
产 效 率 。 上 海 金星 三 相 电 机 有 限 公 司 投资 50 
万 元 ， 用 于 塑封 电机 设备 ， 可 望 每 年 生产 塑 
封 电 机 5 一 10 FG, 1999 年 正式 投产 后 , 将 
增加 产值 450 一 800 万 元 ,增加 利润 25 万 元 。 

余杭 市 华星 轴承 有 限 公司 通过 对 项 目 可 
行 性 研究 分 析 , 实施 年 增产 600 万 套 高 精度 、 
低 噪 声 、 长 寿命 电机 轴承 生产 线 ， 项 目 总 投 
资 2 000 万 元 ， 新 增 士 地 20 亩 ， 建 设 厂 房 
8 100mm2， 该 项 目 竣工 后 可 新 增产 值 500 
万 元 , 利税 2 000 万 元 , 使 生产 规模 壮大 , 为 
例 入 国内 外 行业 之 首 提 供 了 必要 的 条 件 。 广 
东阳 春 轴承 股份 有 限 公 司 投入 资金 1 400 万 


元 ,用 于 扩建 年 产 300 万 套 双 密 封 高 精度 、 低 
噪声 深 沟 球 轴 承 ， 投 产后 可 新 增产 值 2 100 
万 元 ， 利 税 增加 420 万 元 ， 增 加 创汇 200 万 
美元 。 

改革 及 管理 ” 面 对 改 革 与 竞争 的 压力 ， 
积极 探索 适合 市 场 经 济 运作 的 企业 经 营 机 制 
和 运行 机 制 ， 按 照 市 场 规律 处 理 改革 中 出 现 
的 问题 ， 已 越 来 越 被 众多 的 企业 所 重视 。 山 
东 成 山 电 机 股份 有 限 公 司 顺利 完成 了 股份 制 
改造 工作 ， 在 企业 内 部 管理 上 ， 试 行 干部 轮 
换 制 和 淘汰 制 ,根据 民主 评议 和 政绩 考核 , 培 
养 干部 的 危机 意识 ， 并 在 技术 科 率 先 推行 
“= TIP, 动态 转换 ， 末 位 淘汰 ”的 人 事 管 
理 新 机 制 ， 调 动 全 员 的 工作 热情 ， 收 到 显著 
的 效果 。1998 年 是 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 转 
制 的 第 五 个 年 头 ， 根 据 几 年 积累 的 经 验 ， 公 
司 出 台 了 一 整套 系统 的 现代 化 管理 制度 ， 把 
用 工 、 物 资 、 成 本 管理 列 为 重 中 之 重 。 在 用 
工 机 制 上 对 职工 进行 文化 考核 ,择优 录用 。 在 
岗 职 工 进行 技能 培训 、 测 试 ， 成 绩 与 工资 等 
级 挂钩 ， 实 行 能 者 上 庸 者 下 的 竞岗 就 职 。 在 
成 本 管理 中 ， 制 定 切实 可 行 的 制度 ， 专 人 人 负 
责 细 化 管理 。 利 用 先进 科技 ， 降 低 成 本 ， 仅 
此 项 就 为 公司 节约 资金 150 万 元 。 面 对 剧烈 
竞争 的 空调 髓 市 场 ， 上 海 金星 三 相 电 机 有 限 
公司 采取 了 有 效 的 对 策 ， 减 员 增 效 ， 对 各 职 
能 部 门 及 流水 线 岗 位 ， 工 序 能 力 全 部 重新 审 
定 ， 做 到 减员 10% ,生产 效率 提高 15%; 加 
强 成 本 管理 ， 严 格 对 协作 单位 的 管理 ， 降 低 
原材料 、 加 工件 的 进 厂 价格 10% 左 右 ; 严格 
技术 质量 管理 ， 提 高 产品 质量 等 级 ， 以 质 优 
价 廉 开拓 新 的 市 场 。1998 年 被 评 为 最 信得过 
企业 。 

由 于 受 旧 的 管理 体制 约束 ， 企 业内 部 机 
构 腑 肿 ， 人 浮 于 事 ， 效 率 低 等 因素 严重 阻碍 
了 企业 的 发 展 。 转 变 观 念 深化 改革 ， 让 企业 
轻装 上 阵 ， 已 成 为 企业 的 共识 。 芜 湖 电机 三 
用 正确 积极 的 壬 论 引 导 广 大 职工 重新 认 清 形 
势 ， 克 服 消极 情绪 ， 制 定 了 “内 抓 管 理 ， 外 
争 市 场 , SRNR, 谋求 发 展 ” 的 治 厂 方针 ， 
在 全 厂 内 实现 下 岗 分 流 ， 减员 增 效 ， 并 取得 
广大 职工 的 理解 和 支持 。 按 照 “ 先 科 室 后 车 
ll, FMLA, ZEAE” W 
原则 ,对 22 个 科室 进行 定员 定编 , 米 用 考试 、 
考核 、 考 评 ， 公 开 招聘 竞争 上 岗 ， 促 进 职工 
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转变 择业 观念 ， 增 加 了 危机 感 。 北 京 敬业 电 
工 集团 ， 认 真 细 臻 积极 稳妥 地 进行 精简 定编 
工作 ， 实 施 再 就 业 工 程 ， 把 改革 的 着 重点 放 
在 建立 适应 社会 主义 市 场 经 济 要 求 的 新 型 用 
工 机 制 上 ， 他 们 进一步 完善 集团 再 就 业 服务 
中 心 ， 创 办 了 同心 再 就 业 派 遗 中心 ， 为 国有 
企业 下 岗 职 工 拓展 再 就 业 渠道 ， 谋 求 新 的 不 
业 岗 位 开辟 了 道路 。1998 年 全 员 劳 动 生产 率 
15 276 元 /人 , 比 上 年 增长 39%. 温岭 微 型 电 
机 总 厂 面 对 各 项 工作 处 于 无 序 状态 的 局 面 ， 
及 时 调整 企业 领导 班子 ， 大 胆 果 新 采取 一 系 
列 措施 ， 次 入 生产 现场 整顿 劳动 纪律 ， 并 狠 
抓 产品 质量 ， 开 辟 销 售 市 场 ， 使 企业 在 短 时 
间 内 恢复 了 生机 , 虽 人 员 分 流 减 少 了 2/3, Al 
从 上 年 亏损 213 万 元 到 1998 年 实现 利润 
20.1 万 元 ， 取 得 了 较 好 的 成 绩 。 

改革 是 为 了 发 展 ， 发 展 的 动力 之 源 是 改 
革 。 开 平市 三 微 电 机 有 限 公司 努力 按照 市 场 
经 济 规律 ， 提 出 了 “以 市 场 为 导 癌 ， 调 整 产 
进 经 济 效益 于 上 新 台阶 ”, 向 管理 要 效益 , 改 
革 中 求 发 展 ， 由 产品 经 营 逐 步 走 上 资本 经 营 
之 路 ， 公 司 被 评 为 江门 市 立功 创 先 的 先进 单 
位 。 广 东阳 春 轴承 股份 有 限 公 司 针对 国内 外 
市 场 的 变化 ， 加 强 产品 成 本 管理 ， 控 制 各 项 
成 本 开支 已 成 为 工作 重点 。 他 们 的 做 法 : 一 
是 严格 控制 采购 成 本 ， 对 原材料 供应 商 进 行 
综合 评价 ， 进 行 供 货 竞争 ， 从 中 择 取 最 优 者 
为 分 承包 商 ， 并 不 断 地 进行 评价 、 考 核 。 仅 
此 一 项 就 使 公司 材料 采购 成 本 减少 500 多 万 
元 。 二 是 实行 以 销 定 产 加 快 生产 周期 ， 减 少 
产品 积压 400 多 万 元 ， 利 息 支 出 减少 100 多 
万 元 。 三 是 在 公司 内 模拟 银行 结算 制度 ， 各 
生产 单位 为 独立 核算 自负 和 鳃 亏 的 生产 经 营 主 
体 ， 各 种 成 本 费用 开 文 在 厂 内 银行 以 内 部 文 
票 结算 ， 年 终 统 一 考核 ， 节 奖 超 罚 ， 大 大 地 
激发 了 各 生产 单位 节能 降 耗 的 积极 性 ， 使 成 
本 费用 开支 减少 几 百 万 元 。 

[ 接 稿 人 ;广州 电器 科学 研究 所 BRE 

审 稿 人 ;广州 电器 科学 研究 所 EKRI 


四 、 微型 电机 


生产 发 展 情 况 1998 年 微 电 机 行业 所 
面临 的 经 济 环境 仍然 不 太 宽 松 ， 既 有 有 利 条 
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方 市 场 基本 形成 ,产品 结构 的 矛盾 比较 突出 ， 
表现 在 品种 少 、 低 档次 产品 重复 生产 多 ; H 
-方面 ， 国 内 市 场 国际 化 程度 有 所 提高 ， 市 
场 竞争 日 益 激 烈 。 从 体制 上 看 ， 国 有 企业 面 
临 着 转制 的 艰巨 任务 。 从 市 场 需求 看 ， 经 过 
求 量 逐 年 增多 ， 但 基本 上 能 满足 使 用 ， 供 需 
了 矛盾 不 大 ;市场 竞 争 主要 表现 在 乡镇 个 体 企 
业 同 国有 企业 之 间 ， 这 其 中 也 包括 许多 从 国 
企 中 分 离 出 来 〈 含 离 退 休 人 员 ) 的 人 ， 他 们 
“另起炉灶 ”， 同 原 企业 在 相同 产品 上 进行 竞 
争 ， 也 是 国有 企业 被 动 的 原因 之 一 。 这 就 使 
得 部 分 单位 不 得 不 将 眼睛 转向 国外 ， 以 免 同 
产品 水 平 低 、 价 格 低廉 、 销 售 政策 灵活 的 乡 
镇 个 体 企 业 竞争 。 开 发 国外 市 场 的 另 一 原因 
是 国内 企业 之 间 的 “三 角 债 ”问题 仍然 没有 
很 好 解决 ， 而 同 国外 做 贸易 资金 回收 快 。 

1998 年 微 电 机 行业 比 上 年 仍然 保持 平 
稳 的 发 展 态势, 全 行业 年 生产 各 类 微 电 机 15 
CREG., 比 上 年 增长 5%% , 但 主要 是 低档 次 
的 小 直流 电机 ， 包 括 独 资 企 业 、 合 资 企 业 生 
产 的 产品 ， 主 要 用 于 出 口 ， 真 正 用 于 国内 配 
套 的 是 少 部 份 。 

从 企业 结构 看 ,“ 三 资 ” 企 业 依 然 形势 较 
好 ; 乡镇 、 个 体 企业 部 分 较 好 ， 一 部 分 效益 
一 般 ， 也 有 部 分 单位 步履 艰难 ; 国有 企业 除 
少数 单位 外 ， 大 部 分 经 营 困 难 ， 有 的 拖欠 职 
工 工 次 ， 有 的 不 得 不 紧缩 生产 规模 ， 下 岗 已 
是 普遍 现象 。 

作为 行业 归口 的 西安 徽 电 机 研究 所 . 
1998 年 经 过 全 所 职工 团结 奋斗 ， 顽 强 拼搏 
该 得 了 年 总 收入 递增 20% 的 较 好 成 绩 , 达到 
历年 收入 最 好 水 平 , 1998 年 该 所 按 机 械 工业 
部 和 国家 科 委 的 要 求 ， 初 步 建立 企业 化 运行 
机 制 ， 按 照 专 业 结 构 和 经 营 性 资产 重新 组 建 
BEI TTA, BA REE PORN. FP AL ES 
独立 、 高 效 运作 的 经 济 实体 ;建立 以 财务 为 
中 心 的 企业 化 管理 体系 ， 在 不 断 完善 经 济 上 有 
标 责 任 制 基础 上 ， 加 强 目标 成 本 和 计划 跟踪 
管理 , 努力 降低 生产 成 本 , 同时 鼓励 币 约 , E 
缩 非 生产 性 开支 ; 加 强 营 销 队 伍 建 设 ， 建 立 
具有 较 强 辐射 能 力 的 音 销 网 络 ， 全 面 增强 市 
场 拓展 能 力 ; 按照 企业 化 要 求 ， 调 整 科研 生 
产 管理 组 织 结构 ， 构 建 企业 化 管理 模式 。 在 


质量 管理 方面 ,该 所 建立 ISO9000 质量 保证 
体系 ， 狠 抓 质量 管理 ， 改 进 质量 控制 中 的 菏 
弱 环 节 ， 增 强 职工 质量 意识 ， 着 力 提高 产品 
质量 档次 ， 坚 决 杜绝 不 合格 品 出 所 。 在 新 产 
品 开 发 方面 ， 积 极 发 展 高 新 技术 产品 和 机 电 
一 体 化 产品 ， 加 快 调整 产品 结构 ， 将 已 开发 
且 具 有 市 场 竞争 力 的 新 产品 尽快 实现 商品 化 
生产 。 一 方面 突出 电机 主导 产品 ， 另 一 方面 
回 大 机 电 行 业 寻 求 新 的 新 产品 开发 项 目 ， 扩 
大 服务 领域 ， 推 动 微 电机 行业 的 技术 进 
步 。 

西安 徽 电机 厂 是 以 生产 微 电 机 、 分 马力 
电机 、 家 用 电器 电机 、 低 压 开关 控制 柜 和 电 
机 模具 为 主导 产品 的 中 型 企业 。 在 激烈 的 市 
场 竞 争 中 ,该 厂 面 对 产 品 品 种 多 、 数量 少 、 规 
模 小 等 困难 ， 难 以 适应 市 场 竞 争 下 的 形势 。 
1998 年 该 厂 决 定 紧 缩 部 分 产品 的 生产 , 同 天 
津 家 世界 购物 中 心 进行 股份 制 改造 与 资产 重 
组 , 利用 自身 的 优势 , 安置 600 名 职工 工作 ， 
每 年 可 获得 不 少 于 400 万 元 的 利润 ， 给 该 厂 
带 来 生机 。 

近年 来 ， 韶 东 电 机 厂 由 于 受到 东南 亚 金 
融 危 机 和 国内 市 场 疲软 等 因素 的 影响 ， 一 些 


传统 的 拳头 产品 ， 如 中 小 型 发 电机 ， 已 失去 
了 往日 的 辉煌 ,市场 容 量 逐 年 递减 。1998 年 
厂 领 导 班子 针对 目前 工厂 资金 不 足 ， 又 急需 
开发 产品 的 现实 ， 进 行 了 多 次 探讨 研究 ， 提 
出 发 挥 职工 的 能 动 性 , 采取 “两 条 腿 走 路 ”的 
办 法 ， 一 方面 把 有 限 的 资金 用 在 开发 主 营 发 
展 性 产品 ， 一 方面 发 动 广大 技术 人 员 各 尽 所 
能 , 寻找 适应 市 场 的 “ 短 、 平 、 快 ”产品 , 激 
发 了 广大 职工 参与 开发 新 产品 的 积极 性 ， 改 
变 了 单一 生产 电机 的 结构 ， 加 快 了 家 用 电器 
等 适应 市 场 需求 的 产品 开发 ， 取 得 了 成 效 。 

以 生产 摩托 车 磁 电 机 、 电 火线 圈 和 CDI 
而 闻名 全 国 摩 托 车 行业 的 成 都 华 川 电 装 品 总 
J, ， 近 年 来 根据 我 国 轿车 工业 发 展 迅猛 和 摩 
托 车 电 起 动 的 发 展 趋 势 ， 积 极 引 进 国外 技术 
软件 和 加 工 设备 ， 使 生产 整体 水 平 达 到 国际 
90 年 代 水 平 。 现 工厂 开发 的 奥 托 车 用 起 动 电 
机 独家 为 长 安 公 司 配 套 ， 质 量 达 到 国外 同等 
KFE; 摩托 车 用 起 动 电机 已 开发 并 批量 生产 
的 就 达到 20 多 个 品种 ，1998 年 总 产量 将 达 
到 15 万 套 。 

1998 年 微 电 机 行业 部 分 企业 生产 经 营 
情况 见 表 15。 


表 15 1998 年 微 电 机 分 行业 部 分 企业 经 营 情况 


单位 名 称 


天 津 市 微 电 机 公司 
郑州 市 微型 电机 厂 
贵阳 华 烽 电器 总 厂 
湖南 油泵 电机 总 厂 

浙江 东阳 仪表 电机 有 限 公 司 
青海 微 电 机 三 

上 海上 微 金 丽 电 机 有 限 公 司 
陕西 秦岭 航空 电气 公司 
北京 敬业 电工 集团 
BRR 

宁波 四 海 电 器 电机 公司 

上 海 仪 表 电 机 厂 

南洋 电机 厂 

北京 曙光 电机 三 
瑞安 安 固 电器 有 限 公 司 


合计 


新 产品 


工业 总 产值 | 销售 产值 | 出 口交 货 值 | 工业 增加 值 | 销售 总 额 aa 
CHTO) 《万 元 ) 《万 元 ) 《万 元 ) (万 元 ) 






787.8 5 599.5 


3 109.5 
10 916.3 


1998 年 全 行业 为 新 型 家 用 电 ”工农 业 生产 配套 完成 新 产品 共计 50 REF. A 


利润 总 额 
(万 元 ) | I 
21 030 一 300 
606. 2 一 5.9 
19 141 329 
278 1539. 9 一 9. 4 
462 2 850 11 
7 229 一 705 
1144 1 739 200 
4 510 33 419 
2 989 33 390 481 
858 24 979 一 534 
503 2 868 36. 8 
77 313 3 456 一 44 
22 038. 7 601 
13 916 1 
2569. 7 144 
79 643.9 | 190 739.5 | 一 1 269.1 


95 755 
1453. 9 
22 372.4 


各、 电动 自行 车 、 汽 车 、 各 种 军事 装备 以 及 ”西安 徽 电 机 研究 所 为 电 历 开关 研制 的 微型 永 
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磁 直 流 电 机 ,为 军工 配套 研制 的 伺服 电动 机 ; 
华 川 电 装 品 总 厂 和 上 海 日 用 电机 厂 为 微型 汽 
车 开发 的 起 动 电 机 、 交流 电机 、 风扇 电 机 、 洗 
涤 器 、 汽 车 座 棒 调节 器 及 玻璃 升降 器 电动 执 
行 机 构 、 冷 却 风 扇 和 鼓风机 ， 国 东 电 机 集团 
电 汞 厂 开 发 的 QLG BAB DR. WAD 系列 
潜水 和 泵 、QDK 系列 铝 党 潜水 泵 ; 西安 徽 电 机 
研究 所 、 西 安徽 电机 厂 、 浙江 卧龙 集团 公司 、 
桂林 凯 杰 公司 为 电动 自行 车 开发 生产 的 印刷 
绕组 电机 和 无 刷 直 流 电机 ; 卧龙 集团 为 变频 
空调 器 开发 的 ZWXK 一 20 一 4 直流 无 刷 塑封 
电机 和 ZWTK13—8 无 刷 直 流 钢 党 电机 ; 西 
安徽 电机 研究 所 、 东 南大 学 等 为 新 型 洗衣 机 
开发 的 异步 型 和 同步 型 直接 驱动 无 出 电机 。 

浙江 卧龙 集团 公司 开发 电动 自行 车 用 二 
种 规格 无 刷 电 机 的 规格 参数 见 表 16. 

表 16 三 种 无 刷 电 机 的 主要 技术 参数 © 


人 al Zwxz500-48 


额定 电压 (V) 
















输出 功率 (CW) 500 
系统 效率 ( %) 82 
额定 电流 (A) 13. 0 
额定 转速 (r/min)》 | 500 
EREN .my) | 5.8 5.6 9.5 





Et (kg) 


质量 及 质量 管理 ”按照 国家 质量 技术 监 
督 局 (98) 国 监 字 第 980306 号 产品 质量 监督 
抽查 任务 书 的 要 求 ， 国 家 微 电 机 质 检 中 心 于 
1998 年 三 季度 对 测速 发 电机 产品 进行 国家 
监督 抽查 。 

全 国 目 前 生产 测速 发 电机 产品 的 企业 约 
30 个 , 职工 人 数 约 2 A, 年 产值 10 亿 元 。 

本 次 抽查 15 个 企业 的 15 种 产品 中 ， 合 
格 9 种 产品 ， 抽 查 企业 产品 合格 率 60% , 其 
中 5 个 大 中 型 企业 的 5 种 产品 合格 4 种 ， 合 
格 率 为 80% 510 个 小 型 企业 的 10 种 产品 , 合 
格 5 种 ,合格 率 50%; 4 个 国有 企业 的 4 种 
产品 ， 合 格 3 种， 合格 率 66.6%; 3 个 股份 
制 企业 的 3 种 产品 全 部 合格 ，1 个 合资 企业 
的 产品 也 全 部 合格 ; 7 个 集体 企业 的 7 种 产 
品 ， 合 格 2 种 ， 合 格 率 28.6%. 

本 次 抽查 产品 合格 的 企业 分 别 是 上 海 电 
机 〈 集 团 ) 公司、 南洋 电机 厂 、 博 山 电 机 厂 
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集团 股份 有 限 公 司 、 天 津 安全 电机 有 限 公 司 、 
国营 咽 光 电机 厂 、 上 海上 微 金 丽 电 机 有 限 公 
司 、 本 溪 微 电机 有 限 责 任 公 司 、 西 安 电 机 三 
四 分 厂 、 浙 江东 阳 仪 表 电 机 有 限 公 司 和 丙 系 
华 盛 实业 公司 等 9 个 单位 。 本 次 抽查 的 特点 
X: 

(1) 大、 中、 小 型 企业 产品 抽样 合格 率 呈 
梯次 递减 排列 。 

(2) 集体 、 乡 镇 企业 抽样 合格 率 依然 很 
低 ， 其 中 共 抽 查 了 2 个 乡镇 企业 的 2 种 产品 
均 为 不 合格 。 

(3) 抽样 合格 率 较 1997 年 的 80% 降 低 
了 20 个 百分点 ,是 历年 抽样 合格 率 最 低 的 一 
次 。 

(4) 国有 企业 产品 抽样 合格 率 低 于 股份 
制 企 业 和 合资 企业 。 

(5) 抽查 合格 的 企业 中 有 67% 的 企业 产 
品 出 现 不 同 程度 的 单个 项 目 不 合 格 。 

本 次 抽查 中 暴露 的 主要 问题 有 ， 

(1) 集体 及 乡镇 企业 技术 力量 荐 过， 生 
产 条 件 简陋 ， 缺 少 必 要 的 检验 手段 ， 

(2) 仍 存 在 产品 技术 条 件 不 规范 和 执行 
不 力 的 问题 。 

(3) 企业 流动 资金 普遍 不 足 ， 资 金 周转 
困难 .很 多 企业 多 年 没有 进行 生产 工艺 改进 ， 
不 能 末 用 先进 技术 和 检测 设备 等 ， 这 样 使 得 
产品 质量 保证 难度 加 大 。 

(4) 微 电 机 行业 人 才 青 黄 不 接 现象 较为 
突出 ， 

对 外 合作 ”被 踢 为 “小 巨人 ”的 上 海 日 
用 电机 厂 与 美国 联合 汽车 零 部 件 有 限 公 司 实 
现 联合 , 1998 年 共同 组 建 了 上 海 日 用 --- 友 捷 
汽车 电气 有 限 公 司 。 近 年 来 ， 上 海 日 用 电机 
三 积极 探索 集约 化 发 展 道路 ， 经 济 得 到 持续 
增长 ，90 年 代 以 来 , 已 成 为 异军突起 的 经 济 
“小 巨人 ”， 经 营 规模 和 经 济 效益 均 名 列 全 国 
同行 业 第 一 。 该 厂 生产 的 顺 达 牌 汽 车 冷却 风 
出 产品 连续 三 年 被 评 为 上 海 市 名 牌 产品 ， 轿 
( 汽 ) 车 散热 风 肩 总 成 等 高 科技 主导 产品 全 国 
市 场 占有 率 路 居 70%。 合资 的 外 方 美国 联合 
汽车 专 部 件 有 限 公 司 (UTA) 是 全 球 汽车 零 
部 件 最 大 制造 商 30 强 之 一 。 合 资 公 司 投资 总 
额 为 2 988 万 美元 , 注册 资本 1 700 万 美元 ， 
中 外 双方 各 占 50 吧 的 股份 。 目 前 ， 合 资 公司 
是 中 国 最 大 的 生产 汽车 冷却 风扇 总 成 合资 企 


业 ， 力 争 台 资 5 Ala, RECA RRM 
机 的 产量 突破 “ 百 万 ” 台 ( 套 ) 大 关 ， 销 售 
收入 增长 达 5 倍 以 上 ， 国 内 市 场 占有 率 超 过 
80%， 出 口 额 超过 1 000 万 美元 。 
桂林 凯 杰 公司 投资 4 000 万 元 引进 美国 
科 尔 摩 根 公司 印 制 绕 组 电机 生产 技术 和 生产 
线 ,致力 于 印 制 绕组 直流 电机 的 开发 和 生产 。 
近年 由 于 电动 自行 车 形成 热点 ， 该 公司 抓 住 
这 一 有 利 时 机 ， 生 产 电动 自行 车 电机 ， 电 机 
质量 和 寿命 均 达 到 国家 标准 , 1998 年 已 经 大 
量 进入 市 场 。 其 电机 主要 规格 ,性 能 见 表 17。 


表 17 电动 自行 车 电机 的 主要 技术 参数 










额定 电压 (V) 
额定 功率 (W) 
MEFE (N ° m) 
额定 转速 (r/min) 
额定 电流 (A) 
额定 标 称 效率 (%) 


行业 工作 o) 为 配合 机 械 工 业 实 施 
“三 大 战役 >”， 推 动 企 业 在 较 高 层次 上 进行 竞 
争 ， 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 、 机 械 工 
业 微 电机 科技 情报 网 于 1998 年 5 月 12 日 至 
14 日 在 广州 市 召开 了 全 国 微 电 机 行业 技术 
进步 和 实施 名 牌 战略 研讨 会 ， 来自 全 国 各 地 
的 70 个 单位 共 100 人 参加 了 会 议 。 与 会 专家 
分 别 就 世界 微 电 机 市 场 与 家 用 电器 用 新 一 代 
变速 电机 、 步 进 电机 及 其 国内 外 市 场 、 提 高 
永 磁 电机 性 能 的 新 途径 、 微 电机 的 CAD/ 
CAM 和 串 励 整流 子 电动 机 的 生产 和 市 场 概 
况 等 向 大 会 做 了 技术 报告 。 通 过 各 位 专家 们 
的 精辟 分 析 ， 指 明了 微 电 机 行业 最 新 技术 发 
展 方向 和 市 场 动态 ， 提 出 了 微 电 机 生产 过 程 
中 的 关键 技术 及 解决 方法 。 浙 江 大 学 的 教授 
以 名 牌 战 略 与 企业 稳定 持续 发 展 为 题 问 大 会 
做 了 生动 的 主题 报告 。 

(2) 全 国 微 电机 标准 化 技术 委员 会 暨 全 
国 军用 微 电 机 标准 化 技术 委员 会 第 四 届 四 次 
会 议 于 1998 年 10 月 9 日 至 13 日 在 浙江 富 
阳 市 召开 ， 参 加 会 议 的 委员 和 代表 分 别 来 目 
国防 科 工 委 、 机 械 、 电 子 、 航 空 、 航 天 及 年 
队 系 统 等 部 门 共 34 人。 会议 由 新 任 全 国 微 电 
机 标准 化 技术 委员 会 既 全 国 军 用 微 电 机 标准 


化 技术 委员 会 主任 委员 、 西 安徽 电机 人 研究 所 
莫 会 成 所 长 主持 。 会 议 重 点 听取 和 讨论 了 
1997, 1998 年 度 标 委 会 工作 总 结 和 1999 年 
工作 思路 。 由 西安 徽 电 机 研究 所 负责 归口 起 
草 的 国标 《 微 电 机 通用 安全 技术 要 求 》 HA 
标 《 控 制 电机 包装 规范 》 和 机 械 行 标 《 永 磁 
交流 伺服 电动 机 技术 条 件 》《 交 流 伺 服 驱 动 
器 通用 技术 条 件 》 全 部 获得 审查 通过 。 

(3) 由 中 国电 器 工业 协会 微 电 机 分 会 、 
机 械 工 业 微 电机 科技 情报 网 、 西 安徽 电机 研 
究 所 、 中 联 微 电 机 公司 等 单位 联合 主办 的 第 
三 届 全 国 微 电 机 既 制 造 设备 、 配 套 产 品 秋 季 
展销 会 于 1998 年 10 月 19 日 至 22 日 在 南京 
市 南 汞 科学 会 堂 举行， 参加 会 议 的 厂商 、 代 
表 及 当地 参观 洽谈 、 交 流 人 员 300 RA. A 
次 展销 会 展销 的 产品 有 : 各 类 微 特 电机 、 电 
动车 及 电机 、 测 试 仪 器 、 磁 性 材料 、 生 产 设 
备 、 换 问 才 等 配套 件 及 模具 等 。 

(4) 按照 国家 质量 技术 监督 局 及 国家 机 
械 工 业 局 的 指示 精神 , 1998 年 行业 质量 工作 
总 结 表 彰 会 于 11 月 16 日 至 18 日 在 西安 举 
行 。 出 席 会 议 的 有 18 个 单位 的 25 名 代表 ,会 
议 对 1998 年 度 行业 质量 工作 进行 了 全 面 总 
结 , 并 提出 了 明年 行业 质量 工作 的 初步 设想 。 
会 议 同 期 举办 了 应 用 GB/T19000(ISO9000) 
标准 建立 质量 体系 的 专题 讲座 。 

CERA: WZI EILA RETRE XJ 


五 、 防 爆 电动 机 


生产 发 展 情况 ”1998 年 , 防爆 电动 机 行 
业 企 业 生 产 和 销售 有 所 增长 ， 但 行业 的 经 济 
运行 质量 和 经 济 效益 仍 无 好 转 。 

据 对 38 个 防爆 电机 生产 企业 的 统计 ， 
1998 年 完成 工业 总 产值 (不 变价 )5. 52 亿 元 ， 
比 上 年 增长 26%; 防爆 电机 产量 为 
2357.9MW, ， 比 上 年 增长 了 1.3%; 但 38 个 
企业 中 有 11 个 企业 亏损 , 占 统 计数 的 
28. 9%， 比 上 年 高 出 1. 1 个 百分点 ， 总 亏损 
额 达 3 490 万 元 ， 比 上 年 增加 1 053 万 元 。 

产品 分 类 产量 及 销售 防爆 电机 产品 主 
要 可 分 为 四 大 类 ， 即 YB 系列 隔 爆 型 三 相 异 
步 电 动机 、YA 系列 增 安 型 异步 电动 机 ,专用 
防爆 电动 机 ， 以 及 其 他 防爆 类 型 的 电动 机 ， 
1998 年 防爆 电动 机 行业 产品 分 类 及 产量 见 
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表 18。 由 表 18 可 看 出 , 目前 用 户 对 专用 电机 
要 求 增 长 较 快 。 防 爆 电 机 产品 相当 大 一 部 分 
是 与 煤炭 行业 动力 配套 使 用 的 。1998 年 受 国 
家 宏观 调控 影响 ， 煤 炭 行 业 限量 开采 ， 直 接 
影响 防爆 电机 的 销售 市 场 。 同 时 间 行 业 产 品 
竞争 激烈 ， 贷 款 回 收 较 难 ， 资 金 紧 张 ， 买 卖 
双方 相互 顶 账 易 货 趋势 上 升 。 据 对 38 个 企业 
的 统计 , 防爆 电机 销售 量 为 2 292. 6MW, HE 
上 年 增加 了 8. 1 个 百分点 。 防 爆 电 机 产品 出 
HERD, 且 基 本 上 是 配套 出 口 ，1998 年 出 


HERL 9 万 美元 。 防 爆 电 机 行业 企业 防爆 
电机 产品 产量 、 销 售 量 前 十 二 名 企业 见 表 
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_YB 系列 防爆 电机 
YA 系列 防爆 电机 
专用 防爆 电机 及 其 

他 防爆 类 型 电动 机 


表 19 1998 年 防爆 电机 行业 产 、 销 量 前 十 二 名 企业 











序号 企业 名 称 

1 南阳 防爆 集团 有 限 公司 

2 江苏 清江 电机 股份 有 限 公 司 
3 佳木斯 电机 厂 

4 安达 防爆 机 电 集 团 有 限 公 司 
5 浙江 卧龙 集团 有 限 公 司 

6 上 海 五 一 电机 三 | 
7 锡山 市 锡 北 特种 电机 厂 

8 PCPA RRL 

9 南通 电机 制造 公司 

10 TB RD BALL 

11 山西 防爆 电视 厂 

12 河北 防爆 电机 广 


新 技术 及 科研 成 果 1998 年 , 南阳 防爆 
集团 有 限 公 司 进行 了 低 转 速 大 直径 球面 轴 
承 、 增 安 型 电机 绝缘 体系 、 增 安 型 电机 加 热 
血 、 高 性 能 旋转 整流 喜 及 稳定 性 等 项 目的 攻 
关 ， 满 足 了 大 型 电机 及 增 安 型 同步 电机 开发 
需要 ;研制 成 功 扁 绕 机 ， 解 决 了 同步 电机 磁 
极 线圈 制造 困难 ;， 列 入 河南 省 攻关 计划 的 
TAKW3600—20P 增 安 型 无 刷 励磁 同步 电 
机 研制 ， 已 通过 中 国 石化 总 公司 主持 的 专家 
验收 ; 磁性 槽 棉 代 蔡 槽 泥 已 推广 应 用 ，。 

新 产品 1998 年 , 南阳 防爆 集团 有 限 公 
司 开 发 研制 的 新 产品 有 : 目前 国内 容量 最 大 
的 防爆 电机 ，TAKW4000--20P，6kYV， 
4000kW, e 1 T3 增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动 
机 , 它 是 集 防爆 技术 、 电 力 技 术 、 电 子 技术 、 
目 动 控 制 技术 和 电机 技术 为 一 体 的 高 科技 大 
型 同步 电动 机 ， 满 足 了 石化 部 门 加 氢 装 置 用 
增 安 型 无 刷 励 磁 同 步 电 动机 国产 化 的 需要 ; 
YB710 一 10P 型 ，400kW 高 压 中 型 隔 爆 型 二 
相 异 步 电 动机 ， 为 大 连 西 太平 洋 石 油 化 工 有 
限 公司 设计 的 进口 电机 的 替换 产品 ， 该 产品 
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表 18 防爆 电机 产品 分 类 及 产量 情况 








426 20] 429 873 10 381 
308 920 224 000 5 890 
270 816 307 899 6 913 
228 GOÜ 225 000 6 100 
186 000 180 000 6114 
118 431 118 744 2 007 
89 506 91 500 835 
84 000 74 000 1 980 
81 597 80 587 1 258 
66 600 62 498 1972 
65 936 65 936 1 091 
44 466 57 293 814 


技术 要 求 高 , 安装 外 型 尺寸 特殊 ; YB225M— 
8THF1 湿热 带 防腐 防爆 电动 机 为 出 口 南 斯 
拉夫 的 风机 配套 使 用 ， 该 电机 的 工作 环境 温 
度 70~80C ,湿热 带 (TH), F1 中 等 防腐 蚀 ， 
防爆 等 级 d 1 BT4，V3 安装 方式 ， 电 机 轴 向 
力 不 小 于 900N， 防 护 等 级 IP54， 冷 却 方式 
IC411, 经 80C 环 温 下 的 先行 负载 试验 , 各 项 
性 能 参数 均 达 到 技术 标准 要 求 。 
质量 及 质量 管理 1998 年 国家 防爆 电 
气 产 品质 量 监督 检验 测试 中 心 做 了 大 量 工 
作 : 依据 防爆 系列 国家 标准 ， 全 年 完成 各 类 
防爆 电气 产品 委托 检验 图 样 技术 审查 443 
套 ， 完 成 样机 检验 1 200 台 ( 件 ), HARK 
报告 450 余 份 ， 颁 发 各 类 防爆 合格 证 书 400 
Rik; 受 国家 机 械 工业 局 生产 许可 证 办 公 室 
委托 ， 完 成 了 6 个 厂家 生产 许可 证 样机 检验 
和 工矿 条 件 审查 工作 ;， 受 国家 煤炭 工业 局 安 
全 标志 办 公 室 的 委托 ， 完 成 了 5 个 厂家 煤矿 
用 防爆 电机 安全 标志 检验 工作 ， 并 出 具 了 检 
验 报告 ， 受 地 方 技术 监督 局 和 企业 委托 ， 完 
成 了 对 有 关上 厂家 的 产品 质量 监督 检验 及 新 产 
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品 定型 鉴定 等 项 目的 委托 检验 工作 ; 全 年 完 
成 近 20 个 厂家 的 防爆 合格 证 到 期 产品 的 复 
查 换 证 工作 。 南 阳 防 爆 电 气 研 究 所 防爆 电气 
产品 检验 实验 室 ， 经 中 国 实 验 室 国家 认可 委 
员 会 技术 专家 评定 组 审定 ,符合 
CNACL201 一 95《 实 验 室 认 可 准则 》 的 要 求 ， 
批准 认可 为 国家 实验 室 。 

按照 国家 技术 质量 监督 局 下 达 的 标准 制 
修订 计划 ， 全 国防 爆 电气 设备 标准 化 委员 会 
组 织 新 制 修订 了 四 项 国家 标准 ;爆炸 性 气体 
环境 用 电气 设备 ”危险 场所 分 类 》、《 爆 炸 性 
气体 环境 用 电气 设备 ”危险 场所 电气 安装 》、 
《爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 。”“n” 型 电气 
设备 》 和 《可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 ”第 
一 部 分 :用 外 壳 保 护 的 电气 设备 第 1 篇 : 电 
气 设备 的 技术 要 求 》, 受 全 国防 爆 电气 设备 标 
准 化 技术 委员 会 的 委托 ， 防 爆 电 机 分 标 委 会 
审查 了 3 项 标准 ， 根 据 国 家 机 械 工 业 局 的 要 
求 ， 修 改 标准 6 项 ， 修 订 标 准 2 项 ， 制 订 标 
准 2 项 。 

防爆 电机 行业 各 企业 都 非常 重视 质量 管 
理 , 认真 贯彻 GB/T19000 AS09000) MEE 
理 和 质量 保证 系列 标准 , 截至 1998 FR, 已 
有 8 个 企业 通过 了 GB/T19000 AS09000) Jit 
量 体 系 认证 : 此 外 ， 其 他 大 部 分 企业 积极 宣 
贯 该 标准 ， 编制 《质量 手册 》、 质 量 体 系 程序 
文件 ， 做 好 认证 的 准备 工作 。 青 阳 防 爆 集团 
有 限 公 司 的 YB80 一 355 获 中 国 机 械 工业 名 
牌 产品 称号 ，YB80 一 710 获 河 南 省 名 牌 产 品 
称号 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”在 统计 的 防爆 电 
机 行业 的 38 个 企业 中 有 17 个 企业 进行 固定 
资产 投资 , 投资 总 额 为 14 478 万 元 ,其 中 基 
本 建设 投资 5 510 万 元 , 技术 改造 投资 8 968 
万 元 。 

南阳 防爆 集团 有 限 公 司 1998 年 共 完 成 
固定 资产 投资 1 537 万 元 , 其 中 技术 改造 投资 
1307 万 元 ， 主 要 用 于 : 建成 大 电机 电工 厂 
房 ， 并 配置 相应 关键 设备 ， 完 成 大 型 电机 试 
验 站 扩容 改造 ， 完 成 电机 寿命 与 可 靠 性 试验 
一 期 工程 ， 添 置 多 台 关 键 专 用 设备 ， 使 企业 
已 具备 生产 5 000kW 以 下 增 安 型 无 刷 励磁 
同步 电动 机 的 批量 生产 与 试验 能 力 。 天 津 大 


明 电 机 公司 总 投资 400 万 元 ， 扩 大 电机 出 口 
专项 技术 改造 项 目 ， 已 通过 验收 。 安 徽 皖 南 
电机 股份 有 限 公 司 “ 八 五 ”二 期 改造 投资 
1 160 万 元 ,其 中 技术 改造 投资 777 万 元 , 在 
充分 利用 现 有 生产 能 力 的 基础 上 ， 新 建 大 电 
机 车 间 ， 增 添 关键 高 效 精 加 工 设备 和 专用 设 
备 ， 提 高 精 加 工 、 冲 前 、 压 铸 、 装 配 等 工序 
的 工艺 水 平 。 

对 外 合作 ”国家 防爆 电气 产品 质量 监督 
检验 测试 中 心 继续 加 强国 际 间 同行 的 交流 与 
合作 ，1998 年 除 与 联邦 德国 物理 研究 院 
(PTB)、 挪 威 电 工 产 品 认 证 研究 所 
(NEMKO) 继续 开展 防爆 产品 检验 业务 合作 
外 ， 又 与 美国 著名 的 检验 机 构 工 厂 互 检 协 会 
(FMRC) 建 江 了 业务 联系 。1998 年 5 月 
FMRC 的 专家 对 南阳 防爆 电气 研究 所 进行 
了 考察 访问 ， 对 国家 级 质 检 中 心 的 检测 设备 
和 检测 能 力 表示 赞赏 ,1998 年 10 A, 全 国防 
爆 电气 产品 质 检 中 心 主任 一 行 两 人 对 美国 
FMRC 进行 了 回访 和 考察 , 并 草签 了 在 防爆 
检验 领域 相互 合作 的 协议 书 ， 正 式 协 议 将 于 
1999 年 签 定 , 从 而 扩 宽 了 我 国防 爆 电 气 领域 
与 国际 间 的 合作 。 

管理 及 改革 “南阳 防爆 集团 有 限 公 司 于 
1998 年 元 月 宣告 组 建 , 它 是 由 原 南 阳 防 爆 电 
机 厂 、 南 阳 市 电机 厂 、 南 阳 市 阀门 电机 厂 、 康 
远 机 器 总 厂 组 建 的 大 型 国有 独资 公司 ， 下 属 
4 个 分 公司 和 13 个 全 资 和 控 投 公司 ; 天 津 大 
明 电 机 股份 有 限 公 司 完 成 了 由 全 体 职 工作 为 
共同 发 起 人 ， 出 资 买 断 国有 资产 的 股份 制 改 
造 ， 岳阳 中 韶 特 种 电机 有 限 公司 ， 收 购 原 岳 
阳 特 种 电机 厂 破 产 财 产 ， 改 制 为 国有 控股 企 
业 ; 苏 州 特种 电机 厂 转 为 股份 合作 制 企 业 ; 浙 
江 卧 龙 集团 公司 变更 设立 浙江 卧龙 电机 上 山 份 
有 限 公司 。 企 业 通 过 改制 ， 充 分 调动 了 领导 
班子 和 职工 的 积极 性 ， 还 有 一 些 企业 正在 进 
行 股份 合作 制 改制 的 准备 工作 。 大 部 分 企业 
都 在 不 断 加 大 内 部 改革 力度 ， 力 求实 现 资源 
的 优化 配置 ， 不 断 创新 用 工 和 分 配 机 制 ， 以 
增强 企业 的 市 场 竞争 能 力 ， 提 高 资本 运行 质 
量 和 效率 。 

[ 撰 稿 人 :南阳 防爆 电气 研究 所 刘 安 邦 
审 稿 人 ， 南 阳 防 爆 电 气 研 究 所 王 ¥J 
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[国家 机 械 工业 局 ) 


生产 发 展 情况 ” 据 对 全 国 141 个 变压器 
生产 企业 统计 ，1998 年 变压器 的 总 产量 为 
133 834. 6MW， 其 中 主要 产品 电力 变 压 兹 
128 903. 1MW 。 实 现 工 业 总 产值 88. 89 亿 
元 ， 产 品 销售 收入 85. 23 亿 元 。 

据 对 全 国 34 个 重点 互感 器 企业 统计 , 生 
产 互 感 句 1 071 658 台 ， 其 中 220kV 级 以 上 
互感 器 2 985 台 ， 实 现 工 业 总 产值 10. 23 亿 
元 。 

据 对 11 个 调 压 髓 生产 企业 统计 ,生产 调 
压 器 147 237 台 ， 完 成 工业 总 产值 3. 40 亿 
JLo 

产品 分 类 产量 1998 年 变压器 、 互 感 器 
和 调 压 器 的 产品 分 类 产量 详 见 表 1]、 表 2 和 
表 3。 

市 场 及 销售 1998 年 变压器 行业 共 完 
成 产品 销售 收入 97. 75 亿 元 ， 其 中 变压器 生 
产 企业 完成 85. 23 亿 元 ， 实 现 利税 10. 47 亿 
死 ,主要 企业 经 营销 售 情况 见 表 4 一 表 12, 全 
行业 出 口 产值 2. 06 亿 元 , 主要 企业 出 口 情 况 
见 表 13、 表 14、 表 15。 

新 技术 及 科研 成 果 1998 FRUAR 
彻 国家 法 规 政策 ， 积 极 推广 节能 型 新 产品 
一 一 新 型 S9 系列 配 电 变 压 器 , 淘汰 SL7, 57 
系列 配 电 变 压 器 ， 继 续 开 展 城 网 改造 用 变 压 
第 和 三 号 工程 用 变 压 需 项 目 攻关 。 目 前 全 行 
业已 有 300 余 个 企业 拥有 新 S9 系列 配 电 变 
压 器 生产 权 ， 其 中 在 1998 年 有 80 个 企业 通 
过 了 第 二 批 新 S9 系列 配 电 变 压 器 的 样机 鉴 
定 。 在 此 次 鉴定 会 上 ， 专 家 们 一 致 认为 ， 沈 
阳 变 压 磺 人 研究 所 根据 原 机 械 . 电 力 两 部 要 求 ， 
组 织 开发 的 新 SO 系列 配 电 变 压 希 通过 了 短 
路 承受 能 力 试验 ， 具 有 明显 的 节能 效果 和 较 
高 的 运行 可 靠 性 。 

CG) 沈阳 变压器 有 限 责任 公司 利用 多 年 
科技 成 果 和 制造 经 验 ,结合 国外 先进 技术 , 自 
tH Aa FARRELL A SER KR, EIk 


190 + FTW 


等 级 最 高 的 720MW，A、500kV 三 相 电 力 变 
Haas, RAARD, HALL E. 

(2) AZTER SAMRAT 
和 老 产品 更 新 换代 的 步伐 ，220kV 系列 电力 
变压器 和 500kV FRKE piara 1998 年 陕西 
省 名 牌 产 品 称号 ， 有 三 项 工艺 成 果 获 陕西 省 
机 械 局 成 果 奖 ， 一 项 成 果 获 全 国 总 工会 技术 
MRK. FEA AIK BS es ot 
制 生产 的 220kV. 250MV + A 高 阻抗 、 低 损 
耗 变压器 ,是 国内 同类 型 产品 中 容量 最 大 、 难 
度 最 高 的 产品 ， 填 补 了 国内 空 日 。 

表 1 1998 年 变压器 产量 

产 ” 量 


ST wean 


序号 产 m 名 称 - 
| MV:A 









133 834. 6 






jo 
变压器 总 计 | 187 147 


128 903. i 






















8 O00kV . A !500kV 2 140.0 

2 | 及 以 上 |330kV 19 2 500. 0 
| | 220kV | 208! 31108.5 
110kV 945, 34. 594.0 

5 | 60kV 92 2 041.7 
o| 35kV 及 以 下 545 7 873. 0 
zo 10kV 及 以 下 | 426 1 814.4 
| 小 计 2 263| 84 071.6 

© g |6 300kV + A |110kV 100. 7 
9 | 及 以 下 60kV 98 323.5 
0 | 35kV 及 以 下 | 3439 6 513. 4 
| 10kV 及 以 下 | 156 671 29 043. 6 








>] 小 计 160 226 35 981. 2 
nO | 
13 ER | 树脂 绝缘 式 | 14 748 8 760. 9 
































14 | 空气 自 冷 式 183 89. 4 
15 小 计 14 931 8 850. 3 

“| 等 种 变压器 

EE 电炉 变压器 161 478. 3 
2 | 吾 流 变压器 387 2 367.7 
3 | 和 用 变压器 1 458 167. 7 
4 | 试验 变 压 顺 201 56. 6 
5 | 船用 变压器 478 21.4 
6 | 调 压 变压器 10 4-8 
7 RETER 75 64. 2 
8 其 他 变压器 d 5 867 1246. 2 

”二 移动 变电站 529 

”内 “第 式 变电站 561 240. 9 





表 2 1998 年 互感 器 产量 


ARI 1 067 595 

— | 电压 互感 器 238 445 
1 | 220kV 390 
2 |110kV 2 462 
3 | 60kV 631 
4 | 油 淄 20~35kV 9 764 
5 | 浇注 20 一 35KV 4 579 
6 | iokV 64 140 
7 | 6kV 及 以 下 156 479 
Z | HL RE 817 427 
1 | 500kV 4 063 
. 2 | 330kV 3 
3 | 220kV 2 595 
4 | 110kV 8 180 
5 | 60kV 1 014 
6 | 油 淄 20~35kV 9 452 
7 | 浇注 20~35kV 69 698 
8 | 10kV 222 476 
9 6kV 及 以 下 504 009 
= | 电容 式 互 感 器 294 
四 11 429 





家 3 1998 年 调 压 器 产量 















调 压 器 类 总 计 
调 压 器 


424 339.5 
178 091.5 





1 | 其中: 环形 接触 调 压 器 98 692. 2 
2 感应 调 压 器 70 660. 0 
3 可 控 硅 调 压 器 7 733.0 
4 BEE Dal As as 6.2 
5 其 他 调 压 器 1 000. 0 
= 246 248. 0 
1 其 中 ， PRE BAB. AH 186 553.0 
> 柱 式 接触 自动 调 压 15 670.0 
3 感应 自动 调 压 表 44 025.0 


新 产品 1998 年 通过 国家 机 械 工 业 局 
和 国家 电力 公司 鉴定 的 新 产品 及 生产 企业 
AR; DSC8—30~2000/10 树脂 绝缘 干 式 电力 
AREAS (广东 明珠 电 硕 有 限 责 任 公司 ); OR 
格 迈 (SECURAMID) FAMED EA R 
HEER y 鲜 户 外 型 环 氧 树脂 浇注 干 式 
JDZ (X) W 一 12 系列 电压 互感 邦和 LZ7 


(R) W 一 12 系列 电流 互感 器 (大 连 互 感 器 厂 
和 大 连 金 业 电 力 设备 有 限 公 司 );， QSCB8— 
30~2500/10 AIFS AAR HRS KREE 
业 电 力 设备 有 限 公 司 ); @SVAS123 AY SF, 
组 合式 互感 器 和 LVB—220W2 型 油 浸 倒 立 
式 电 流 互 感 器 CEE MWB 互感 器 有 限 公 
J) ;@SC8—2000/10 型 干 式 变压器 (增城 特 
种 电力 公司 );OBRLW 一 220/630、BRLW 一 
220/1250 油纸 电容 式 套 管 (沈阳 变压器 厂 一 
分 厂 ); @SFPSZ7—-120000/220 大 型 电力 变 
压 硕 〈 了 哈尔滨 变 压 顺 厂 ) 。 

另外 ， 行 业 企业 目 行 设计 开发 的 新 产品 
A: 中 内 蒙古 变压器 厂 试 制 成 功 S 一 100/110 
+5%/0.4 电力 变压器 ;人 @@ 上 海 变压器 厂 研 
制 成 功 ZQSCF—4440/33 十 二 脉 波 牵 引 整 
流 干 式 变压器 ;多 沈 阳 变 压 器 有 限 责 任 公司 
设计 完成 的 BKD—50000/500 并 联 电 抗 器 ; 
@ 江 苏 华 鹏 变压器 厂 研 制 成 功 SC9% 一 Z 一 
20000/35 三 相 树 腊 干 式 电力 变压器 ; CRIN 
变压器 厂 研 制 成 功 ZHSSPZ—6300/35 整流 
变压器 ; @ 陕 西 铜川 变压器 股份 有 限 公 司 研 
制 开发 出 新 S9 系列 安全 防护 型 全 密封 配 电 
变压器 ;北京 变压器 厂 为 北京 地 铁 复 八 线 
研制 的 新 产品 GQA 一 2500/750 成 套 牵 引用 
硅 整 流 设备 是 现代 化 城市 发 展 城市 轨道 交通 
和 地 铁 电器 设备 中 的 关键 设备 和 理想 产品 ; 
it PAAR AR) FAKI 110kV 级 16 500kV 

A 壳 式 电炉 变压器 被 列 为 贵州 省 “火炬 计 

划 ” 项 目 ，@ 杭 州 钱 江 电 气 集 团 有 限 公 司 研 
制 开 发 的 SB 一 M 系列 箱 式 变压器 ， 人 扎 兰 
屯 电 力 设 备 厂 设计 完成 呼伦贝尔 盟 内 首 台 
ST7 一 3150/35 BARK. 

质量 及 质量 管理 GC) 国家 机 械 工 业 局 
《产品 实施 强制 性 标准 认定 证 书 的 产品 及 生 
产 企业 名 录 的 通知 》 公 布 了 第 一 批 、 第 二 批 
符合 强制 性 标准 认定 要 求 的 企业 申 证 单元 ， 
变压器 行业 占 其 中 的 94 个 企业 的 175 个 申 
证 单元 ， 包 括 沈 阳 变 压 磺 有 限 责 任 公 司 、 西 
EHR RSE). PRE RR at 
公司 等 单位 的 产品 。 

1998 年 机 械 工 业 部 批准 发 布 的 变 压 融 
行业 标准 有 :; 人 JB/T56152---1997《 矿 用 隔 爆 
型 移动 变电站 质量 分 等 》。 该 标准 代 蔡 JB/ 
T56152 一 94 (JR JB/DQ2265—87); @JB/ 
T561571997 (E EARS All as Ait As a a 
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表 4 1998 年 变压器 行业 产品 销售 收入 排序 (单位 ， 万 元 ) 


















































P euge | 销售 收入 | 序 蛋 ”企业 名 称 销售 收入 | 序 恒 ”企业 名 称 销售 收入 
1 | 沈 变 有 限 责 任 公 司 | 84 712. 00|| 47 JRA EER AIRS | 4216. 苏州 安泰 变压器 厂 | 
2 | 保定 天 威 集团 有 限 公 司 | 60 797. 00 48 | SUL ATR | 4 160. 00|| 95 | 益阳 变 丰 器 制造 有 限 公司 | 1 880. 00 
3 | 顺德 特种 变压器 厂 “| 45 830. 00|| 49 | 浙江 省 江山 变 压 妖 ) ;4 065. 00| 96 ME HEE] | 1 868. 00 
4 | PRL aE) 42 013. 00 50 | BB LI ，4 060. 00|| 97 | 通辽 市 金 和 能 变 有 限 责任 | 1 819. 00 
5 | 上 海 变压器 厂 29 844. 30|| 51 | 江西 变 电 设备 总 厂 3981.60 公司 | 
6 | a eee 21 503. 70| 52 | 宣化 变压器 厂 ”3 871. 001 98 | 合肥 人 金 环 变 有 限 责 公司 | 1 807. 00 
7 | 福州 变压器 三 17 849. 20|| 53 KEZEK] | 3806.00] 99 | 西安 恒利 变 有 限 公司 | 1 802. 00 
8 | 杭州 钱 江 电气 集团 有 限 | 16 867. 00| 54 | RSET SEL ae) 3 776. 12|| 100| 广东 省 五 华 变压器 厂 | 1758.30 
公司 55 | 淮阴 清江 变压器 三 3. 700.00| 101| 四川 恒 栈 变压器 有 限 公司 | 1 733. 00 
9 | AL ye Hea 15 543. 30|| 56 | 武 双 变压器 有 限 南 任 公司 ， 3 659. 00|| 102) 重庆 变压器 五 厂 1 648. 00 
10 | 新 疆 特 种 变压器 三 “| 15 507. 00|| 57 | 上 海 化 工 机 械 三 广 3 612. 0011103| 杭 州 特种 变压器 厂 1 621. 33 
11 | 常州 变压器 厂 15 332. 00|| 58 | 郑州 电气 装备 总 厂 3610.00| 1o4 新 乡 变压器 厂 1 600. 00 
12 :江苏 华 月 变 压 器 厂 14 836. 001 59 | KÆTTER a] : 3 534. 001) 105 | 华 州 市 变压器 有 限 公 司 | 1 594. 00 
13 | 南通 友邦 变压器 厂 《| 14 744. 00|| 60 | 锦州 变压器 厂 3 500.00|| 106 | 苏州 市 姥 永 辕 下 变压器 广 | 1 485. 63 
14 | 山东 现代 达 驰 集团 公司 | 13 180. 001 61 | 锦州 变压器 电炉 厂 ”3 461.001|107| 沈 梁 变 压 器 制造 公司 | 1 358. 26 
15 | 浙江 三 变 集团 有 限 公 司 | 12 994. 28|| 62 | 海口 威 特 电气 有 限 公司 ， 3 420. 00108) MERER 1 297. 06 
16 | 云南 变 有 限 责 任 公司 | 12 880. 001 63 | SHAPER ABR 3 260. 001) 109| 东 明 县 电器 厂 | 1 278. 00 
17 | 济南 志 友 集团 股份 公司 | 12 082. 90| 64 | 汉口 变压器 三 ! 3 203. 00| 110] LARA APRART| 1 266. 96 
18 | 衡阳 现代 电气 设备 集团 | 11 565.00) 65 | 常州 市 光辉 变压器 三， 3 216. 00| 111| 宁 波 市 环 氧 变压器 厂 | 1 228. 00 
19 | 海南 金 盘 特 种 变压器 厂 | 11 560. 00|| 66 | 新 疆 变 压 器 厂 33111.98| 1121 保 定 变 压 器 常熟 分 厂 ”| 1 167. 00 
20 | 江西 变压器 有 限 责任 公司 | 11 136. 00) 67 | 内 蒙古 变压器 三 ，2 929. 00/113) 保定 第 一 变压器 三 ， 1143.00 
21 | 广州 特种 变压器 三 9 460. 00|| 68 IRER] 2 920.001114| 四 川 变 压 器 厂 | 1 139. 80 
22 | 番 属 明 际 电器 有 限 责 任 司 | 9 268. 00| 69 | DOHA) PRUE] 。 2 898. 00|| 115| 阳 山上 县 变压器 厂 1 110. 82 
23 | 南京 电力 变压器 三 8 654. 00|| 70 | 淄博 齐 乐 输 变 电 设备 有 ! 2 895. 00/116 AERA BI 1 058. 00 
24 | 辽阳 易 发 式 电气 设备 公司 | 8 474. 00 限 公司 | 117 .四 川南 充 变压器 厂 。 | 1 020. 00 
25 MIRRE EAE] 8 373. 00|| 71 | 四 川 宜宾 巨 能 变 有 限 南 。 2 800. 001118| 河 南 省 电机 三 | 1019. 00 
26 | 吴江 市 变压器 厂 8 043. 00| “| 任 公司 | 119| 成 都 变压器 厂 | 1002. 10 
27 | 守 帮 变压器 制造 有 限 公司 | 6 586. 00|| 72 | 江苏 星星 电器 制造 公司 | 2 735. 10| 120| 广东 省 兴 宁 市 变压器 厂 | 990. 00 
28 | 山东 省 泰安 变压器 厂 | 6 502. 00|| 73 | 常州 央 邮 和 种 迹 有 限 公司 。 2 619. 00/121 | 柳州 变压器 三 930.70 
29 | 山东 电力 设备 三 6 193.00|| 74 | ARIA AES ”2 534. 0011221 潮 南 省 祁阳 变压器 厂 878. 00 
30 | 广东 增城 特种 电力 公司 | 6 158. 00!) 75 | 烟台 市 变压器 厂 ”2 521. 00| 123| 黑 龙 集团 公司 变压器 厂 | 870. 00 
31 | Sea THE ae) 6 100. 00|| 76 | 安庆 变压器 总 三 ，2 521. 001 124 四 川 省 射 洪 变压器 乒 839. 40 
32 | BRUISE BR Za] | 6 003. 001 77 | 沈阳 第 一 变压器 2 510. 00 上 25| 广 州 华 成 电器 股份 有 限 | 830. 00 
33 | 广州 电力 设备 厂 5 959. 00|| 78 | 发 春 变 股份 有 限 公司 ，2 474. 00|| “公司 | 
34 | ARNEE HEA 5 596. 00) 79 | 广西 柳州 特种 变压器 |”，2 162. 00| 126) 湘潭 湘 机 变压器 厂 824.00 
35 | 韶关 变压器 三 5 540. 40|| 80 | 武汉 市 长 江 变压器 厂 2 415. 00|| 127| 吉 林 省 镇 次 变压器 厂 815. 00 
36 | 北京 变压器 厂 5 172. 00|| 81 | 甘肃 电力 变压器 | 2400. 001 128 AL ANLAEH aay 8307.00 
37 | 成 都 双星 电器 有 限 责 任 | 5 061, 00|| 82 | 兰州 宏 字 变 有 限 公司 2 390 25]] 199) TF ERATE 795. 00 
公司 83 | 新 苑 市 电力 变 有 限 公司 亲 | 2 330. 00|| ， | 全， | 
38 | LIPS EERE | 5 000. 00! 84 |TT 2 300. 00 oy eee | 164. 48 
, | | 合作 全 司 751. 00 
39 | AURA) 4 939. 00|| 85 营口 特种 变 于 名 有 限 全 司 | 2 211. 00| 132| 合肥 华 德 电力 变压器 厂 746. 00 
40 | PRR 4 853. 00| 86 胜 采 变压器 ] 2 201. 00|| 133 | 福 弄 加 西 天 龙 变 有 限 公司 | 732. 11 
41 | 盐城 市 电力 变压器 厂 | 4712.00|| 87 TIRARIE EER o 2136. 00||134| 皖 北 变压器 厂 671. 00 
42 | APRIL AP | 4 698. 00|| 88 | 包头 飞天 变 股 份 有 RS 司 。 2 120. 00|| 135 | 国营 江西 吉安 变压器 | 600. 00 
公司 89 | 贵阳 特种 变压器 2079. 00|| 136 | ROERE ARAE] 585, 08 
43 | 广州 羊城 高 压 电 器 有 限 | 4 568.00!) 90 | 湖北 变 有 限 责任 公司 “| 2 073. 00 137| 锡 山 市 声 市 变 压 句 | | 568. 78 
公司 91 | 唐山 市 变压器 三 ”2 060. 00|| 138| BREHU 530. 00 
44 | 无锡 市 电力 变压器 厂 | 4540.00) 92 | SARK TEPER: 公司 | 2 003. 00|] 139 | 北京 四 方 变压器 厂 480. 00 
45 | 泰州 海 田 变 有 限 公 司 | 4 468. 001 93 | 老 河 口 变 集团 股份 有 限 | 1 931. 64) 140| 衡阳 电力 特种 变压器 三 438, 00 
46 | 贵阳 变压器 三 4 340. 00 公司 | 141| 山 西 省 高 平 变压器 三 | 375.00 
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| 安徽 互感 请 厂 
TRA Rae) 


公司 
重庆 高 压 电器 厂 


有 限 公司 
Poe Rea 
PYAR A at) 


KRET Aas) 


质量 分 等 》, 该 标准 代替 JB/T56157—94 OF 
JB/DQ2488—89) ; @JB5346—1998 « HARK H, 
抗 器 》， 该 标准 代替 JB5346 一 91《 串 联 电 抗 
器 ) JB/T56009 一 1998《 干 式 电力 变压器 
产品 质量 分 等 》 该 标准 代替 JB/T56009 一 - 
92 和 JB/T56168—94; @©GB1720—1997 «28 
LR aS), TK in HES OR H IEC44 一 3: 
1980， 为 强制 性 标准 ; ©JB/T56009—1998 
《 干 式 电 力 变 压 怖 产品 质量 分 等 》， 坊 标准 代 
# JB/T56009 一 92《 空 气 自 冷 于 式 电 力 变 压 
器 产品 质量 分 等 》 和 JEB/T56168 一 94《 树 脂 
绝缘 干 式 电 力 变 压 需 产品 质量 分 等 六 人 国家 
标准 《电力 变 压 吉 选 用 导 则 》 已 由 国家 质量 
技术 监督 局 批准 发 布 。 该 标准 编号 为 GB/ 
T17468 一 1998， 系 推荐 性 国家 标准 。 
(2) 根据 国家 技术 监督 局 [1998] 技 监 计 
2 PAB 013 号 文 和 机 械 工 业 部 机 械 科 
[1994] 195 号 文 要 求 ， 国 家 变 压 硕 质量 监督 
检验 中 心 承担 了 10 一 35kV 级 干 式 电力 变 压 
器 产品 质量 统 检 工作 。 此 次 抽检 企业 54 个 ， 
抽样 产品 54 台 。 受 检 企 业 中 有 国有 企业 23 
个 ， 集体 企业 4 个 M “ZR AT, S 







TRS Teas AR 


淄博 齐 乐 输 变 电 设 备 


长 春 市 第 一 互感 器 三 


天 水 长 城 开关 厂 互 分 厂 


柳州 市 高 压 电 器 三 


《单位 : 万 元 ) 









ET 
江阴 市 互感 部 厂 
济源 市 高 压 互感 髓 三 
苏州 互感 句 厂 
锦州 市 互感 器 厂 

湖北 省 宜昌 市 变压器 


640. 00 
606. 50 
540. 00 
342. 60 











273. 00 
249. 72 
64. 50 


60. 00 


镇 企业 3 个 ， 其 他 13 个 ， 分 布 在 全 国 20 个 
省 、 市 、 自 治 区 。1998 年 未 ， 国 家 机 械 工 业 
局 已 向 此 次 统 检 合格 的 53 个 企业 颁发 了 合 
格 证 书 。 

(3) 1998 年 变压器 行业 企业 在 质量 管 
理 方面 取得 了 可 喜 的 成 线 ， 多 家 企业 通过 了 
产品 质量 体系 认证 。 他 们 是 : 合肥 金 环 变 压 
ae ARGUE]. HAAR HAR. WIERE 
器 有 限 责 任 公 司 、 福 州 变 压 器 厂 、 广 东 省 东 
Seas ieee) 4. WIESE o YC PEAR Ra 
有 限 责 任 公 司 、 汉 中 变压器 厂 、 济 源 市 高 压 
互感 器 厂 、 锦 州 变 压 器 电炉 厂 、 南 阳 变 压 豆 
股份 有 限 公 司 、 辽 阳 易 发 式 电 气 设 备 有 限 公 
司 、 银 川 变压器 有 限 公 司 、 江 苏 精 科 互感 硕 
有 限 公司 等 ， 有 的 企业 还 顺利 通过 了 认证 复 
查 。 

(4) 按照 国家 经 济 贸易 委员 会 和 国家 发 
展 计划 委员 会 关于 “更 好 地 服务 于 城乡 电网 
建议 , 促进 设备 制造 行业 的 发 展 ” 的 要 求 , E 
家 机 械 工 业 局 和 国家 电力 公司 决定 以 推荐 生 
产 企 业 及 产品 目录 的 方式 ,加 强行 业 管理 , 促 
进 产品 质量 的 提高 。 为 此 ， 沈 阳 变 压 堪 研究 
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I 
2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 


表 7 1998 年 变压器 行业 利税 总 额 排序 


(单位 ， 万 元 ) 


r| euen [memp] suer [momp EL 


194 ° FWA 


沈 变 有 限 责 任 公司 11 307. 00 
顺德 特种 变压器 厂 10 068. 00|| 48 
保定 天 威 集团 有 限 公 司 | 8 713. 001| 49 
西安 变压器 厂 5 220.001 50 
新 疆 特 种 变压器 三 3 988. 00|| 51 
福州 变压器 厂 3 750. 00] 52 
青 总 变压器 厂 3 448. 50 | 53 
PRUs ABR Ze] | 2 608. 00 | 54 
海南 金 盘 特 种 变压器 厂 | 2475.52 
云南 变 有 限 责 任 公司 | 2 462. 00|| 55 
LIMERES 2 432. 00|| 56 
杭州 钱 江 电 气 集团 有 | 2 187.00| 57 
限 公 司 58 
广州 特种 变压器 厂 2 050. 00|| 59 
山东 现代 达 驰 集团 公司 | 1 841. 00|| 60 
济南 志 友 集团 股份 公司 | 1 559. 201| 61 
| 浙江 三 变 集团 有 限 公司 | 1 527. 48| 62 
| 佛山 市 变压器 三 | 1443. 40|| 63 
常州 变压器 厂 1 282. 00}! 64 
南通 友邦 变 有 限 公 司 | 1 201. 40|| 65 
吴江 市 变压器 厂 1 010. 00|| 66 
RSET as) 925. 60|| 67 
衡阳 现代 电气 设备 集团 | 912.00] 68 
RPMS A 867. 00|| 69 
限 公司 70 
江西 变 压 绕 有 限 责 任 公 司 | 792. 001 71 
FESHER 707. 301| 72 
TSAR a]; 674. 00/1 73 
江西 变 电 设备 总 厂 656. 30|| 74 
hs Rie eS ae 632. 00 

| Pg at Hl FARR aay 595. 00|! 75 
盐城 市 变压器 广 584. 00|! 76 
FAC ABR EE HH, a A DR 576. 00]! 77 
任 会 司 

新 吐 变 压 器 厂 545. 30|| 78 
云南 通海 变压器 三 539. 00|| 79 
重庆 变压器 五 厂 534. 00]| 80 
EKTE 531. 00} 81 
广州 电力 设备 厂 510. 00|| 82 
LL FR a Ae EE a) 507. 00 
UNECE ey | 500.001 83 
广东 增城 特种 电力 公司 | 494. 00| 84 
无 锡 市 电力 变压器 厂 474.00| aa 
FSSC A]; 448. 00|! 87 
盐城 市 电力 变压器 厂 417.931} 88 
烟台 市 变 玉器 厂 402. 00|| 89 
AP ae ARE | 374. 00|| 90 
番 遇 明珠 电器 有 限 责 369. 00|| 31 
任 公司 92 
贵阳 变压器 厂 | 368. 00|| 93 


| | ERATE aay 
| 邢台 市 变压器 厂 


7 | 淮阴 清江 变压器 厂 
浙江 省 江山 变压器 三 | 
太原 变压器 厂 | 
上 海 化 工 机 械 三 厂 。 
杭州 特种 变压器 厂 
PULTE ARR 
锦州 变压器 厂 | 
淄博 齐 乐 输 变 电 设备 有 
限 公司 | 
海口 威 特 电气 有 限 公司 | 





大 连 变压器 三 

Be PAF PPAR a) 
连云港 变压器 有 限 公司 
陕西 钢 几 变现 分 有 限 公 司 
四 川 东方 变 压 苹 有 限 人 司 
PA CORR ARR] 
秦 州 海 田 变 有 限 公司 
宣化 变压器 厂 
ESA a APRA] 
AAA EAT 

江 关 星星 电器 制造 公司 
个 旧 变 压 器 三 
湖北 变 有 限 责 任 会 司 
武汉 市 长 江 变 压 器 厂 
APEERE ARA 





HABJ RT 
老 河口 变 集团 股份 有 限 | 
公司 

ny REET 
沈阳 第 二 变压器 厂 

四 川 宜宾 巨 能 变 有 限 责 
任 公司 
苏州 安泰 变压器 厂 | 
保定 第 一 变压器 三 
常州 市 光辉 变压器 厂 


通辽 市 金吉 灾 丰 限 责 任 
AN 公司 

新 乡 变压器 厂 
唐山 市 变压器 厂 
ONTO | 
兰州 宏 字 变 有 限 公司 | 
西安 恒利 变 有 限 公 司 | 
新 郑 市 电力 变 有 限 公司 
东明 县 电器 厂 
RETER KAS 
沈 潍 变 压 器 制造 公司 
山西 省 临 独 县 变压器 厂 
广东 省 五 华 变压器 厂 


182. 


| 177. 
| 172. 
EREE | 


i 131. 


360. 00 
350. 00 
. 00 


211. 


185. 


182. 


180. 


172. 


169. 


160. 
160. 


| 151-51 


142. 


125. 
118. 
116. 


| 115.10 
| 112. 
| 103.5 




















4 | 宁波 市 环 氧 变压器 厂 101. 
95 MIPE aT 100. 
96 | RERE 100. 
97 ARREARS 98. 
98 | 辽阳 易 发 式 电 气 设 备 公司 94. 
99 | RAPER] 92. 
100 | SCRA aE ABR] 91. 
101| 化 州 市 变压器 有 限 公 司 90. 
102 | 四川 省 射 洪 变 压 髓 厂 86 
103| 四 川 省 南充 变压器 厂 84 
104 | 江山 市 特种 变压器 三 82. 
105| 皖 北 变压器 厂 80. 
106| 内 蒙 十 变压器 厂 77. 
107 | FRPP ARR] 69. 
108| PREZ | 67. 
109 | 柱 平 仲 嘉 变 电 器材 有 | 67. 
限 公司 | 
110] NA Re a8 BR A 67 
限 公司 
111| 湘 漂 湘 机 变压器 厂 65. 
112 | GIRS PE AREA] 50. 
113| 吉林 省 镇 性 变压器 三 49. i 
1141 锡 山 市 扬 市 变 压 句 厂 44. 
115 | 国营 江西 吉安 变 压 能 厂 40. 
116| 北 京 四 方 变压器 厂 37. 
17 DORE AR ET 34, 
118| 成 都 变压器 厂 31. 
119 | 山西 省 高 平 变压器 厂 | 27 
120) 合肥 华 德 电力 变压器 厂 24. 
121| 银 川 变压器 厂 14. 
122| 武 双 变 下 器 有 限 责任 公司 8 
123| 阳 山 县 变压器 三 5. 
124| 牡 丹 江 变压器 厂 一 0 
125 | 河南 省 电机 厂 | 1 
126| 江 苏 省 仪征 变压器 厂 | 一 41 
127 郑州 电气 装备 总 厂 一 55. 
128| 黑龙 集团 公司 变压器 厂 | 一 100. 
129 | DEAE STE] | 一 101.: 
130 | 衡阳 电力 特种 变压器 厂 | 一 117. 
131 RETER | 一 129. 
132 ,广西 柳州 特种 变 于 器 三 ， 一 248. 
133 | FAN AE Ae a8 Hat — 254. 
134| 柳 州 变压器 厂 | 一 258. 
135| 沧 州 变压器 电炉 厂 — 290. 
136 | 北京 变压器 三 一 320. 
137 ATH AE as — 426. 
138| SRA RE 一 571. 
139| 广 州 羊城 高 压 电 器 有 | 一 910， 
限 公司 
140| 长 春 变 股份 有 限 公 司 | 一 1 039. 


00 


表 8 1998 年 互感 器 行业 利税 总 额 排序 


Ait A SR 

南京 雷电 (集团 ) 有 限 责任 公司 
中 山 市 和 泰 机 电厂 

江苏 靖江 互感 器 厂 

江苏 省 如 举 高 压 电 器 厂 

大 连 互感 器 厂 
牡丹 江 互 感 器 厂 
牡丹 江 互 感 器 一 厂 

江苏 精 科 互感 器 有 限 公司 

10 | 安徽 互感 器 三 

11 | 长 春 市 第 一 互感 需 广 

12 | 宁波 三 爱 互 感 器 有 限 公司 

13 | 沈阳 互感 器 厂 

14 | 淄博 齐 乐 输 变 电 设备 有 限 公 司 
15 | 汪 阴 市 互感 器 厂 

16 | 重庆 高 压 电 器 厂 

17 | 天 水 长 城 开 关 厂 互 分 厂 

18 | 吴县 市 互感 器 厂 

19 | 西 变 互感 器 分 厂 

20 | 济源 市 高 压 互 感 器 厂 112. 00 
21 | 锦州 市 互感 器 厂 110. 00 
22 | 西高 互感 右 分 厂 81. 40 


1 733. 00 
1 593. 00 
1 265. 22 
1 136. 00 
1 014. 70 
738. 00 
518. 00 
482. 00 
396. 38 
360. 00 
249. 00 
248. 56 
216. 00 
193. 00 
190. 00 
175. 00 
130. 00 
127. 26 
127. 21 


mom oO n Om oO SF U Ne 


23 | 重庆 山城 电器 厂 53. 00 
24 | 苏州 互感 器 厂 32. 20 
25 | 天 津 市 互感 器 厂 18. 00 
26 | WARTH ERRA] 16. 00 
27 | 河北 省 高 压 互感 器 厂 8. 00 
28 | 湖北 省 宜昌 市 变压器 厂 - -22. 70 


29 | PN TH yee Aaa) 
沈 变 互感 器 制造 有 限 公司 


— 35. 00 
— 935. 00 





表 9 1998 年 调 压 器 行业 利税 总 额 排 序 







佛山 电器 三 有 限 公 司 
宁波 金 源 电 气 集团 公所 

番 晶 明珠 电器 有 限 责 任 公司 
苏州 市 姑 苏 调 压 变压器 厂 
北京 调 压 器 三 

上 海 电压 调整 器 厂 
苏州 市 电 于 调整 句 厂 
FSA 

Meee AL 


所 在 1998 年 8 A pe ae eas TT Mh & eh 
出 通知 ， 要 求 企 业 按 城乡 电网 设备 产品 的 目 
录 报 送 相关 产品 的 贷 料 ， 之 后 对 报 送 来 的 资 











590. 00 
369. 00 
79. 97 
62. 00 
60. 00 
25. 20 
— 80. 40 


O won a on Fk Ww NS eS 





ETT TPA, MALA, CRAKE 
关 部 门 。 

管理 及 改革 ”近年 来 ,由 于 改革 开放 , 转 
RAL, AL PEA 90 余 个 企业 改 
制 。1998 年 改制 的 有 江西 天 源 变 压 吉 有 限 责 
任 公司 (江西 变压器 厂 )、 西安 鹏 远 重型 电炉 
制造 有 限 公 司 〈 西 安 变压器 厂 兼 并 西安 重型 
电炉 厂 ) 四川 省 宜宾 臣 能 变压器 有 限 责 任 公 
司 (四 川 宜宾 变压器 三 )、 衡阳 互感 器 有 限 公 
司 〈( 衡 阳 互 感 器 厂 与 深圳 市 南 油 通 诺 实业 发 
展 有 限 公 司 签约 组 建 而 成 ) .银川 变压器 有 限 
公司 〈 银 川 变压器 厂 )、 新 乡 逐 鹿 实 业 公 司 
(新 乡 变压器 厂 ) 、 广 东明 珠 电器 有 限 责 任 公 
司 〈 番 禺 市 电机 总 厂 ) 等 等 。 

1998 年 ， 由 湖北 省 输 变 电工 程 公 司 、 湖 
北 变压器 有 限 责 任 公司 、 红 旗 电 工 集团 等 8 
个 企业 共同 发 起 组 建 的 湖北 三 峡 输 变 电 工 程 
集团 正式 挂牌 成 立 , 组 建 跨 地 区 、 跨行 业 、 跨 
所 有 制 形成 的 湖北 三 峡 输 变 电 工 程 集团 ， 是 
湖北 省 机 械 、 电 力行 业 优化 资源 配置 ， 调 整 
产业 结构 ， 实 现 优 势 互补 ， 增 强 和 提高 行业 
竞争 能 力 的 重要 举措 ， 也 是 湖北 省 输 变 电 企 
业 支 援 二 峡 工 程 建设 ,积极 备战 二 峡 大 市 场 
的 战略 措施 。 该 集团 是 紧密 型 的 横向 经 济 竞 
标 联 合体 ， 利 用 行业 和 企业 资源 ， 充 分 发 挥 
优势 ， 组 织 、 协 调 其 成 员 单位 共同 做 好 三 峡 
输 变 电工 程 竞 标 工作 。 

衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公 司 是 由 原 
衡阳 变压器 厂 改 制 而 成 立 的 国有 独资 公司 ， 
近 几 年 来 ,在 国有 企业 普遍 不 景气 的 状况 下 ， 
他 们 凭借 现代 企业 制度 良好 的 体制 ， 在 企业 
八字 方针 ， 全 方位 建设 企业 ， 使 企业 始终 保 
持 良 好 的 发 展 势头 。 该 省 市 领导 先后 考察 衡 
阳 现 代 集 团 ， 对 该 集团 公司 的 “八字 ” 治 厂 
方针 给 予 了 高 度 的 评价 ， 并 作为 国有 企业 走 
出 困境 的 经 验 。 

合肥 金 环 变 压 需 有 限 责 任 公司 大 胆 改 
革 ， 勇 于 管理 企业 ， 广 开 渠 道 安置 职工 再 就 
业 。1998 年 他 们 把 维护 稳定 、 实 施 再 就 业 工 
程 作为 大 事 来 抓 ,成 功 地 实现 了 自我 消化 ,他 
们 采取 合理 定员 定编 ,发 展 主 业 安 置 一 批 ; 确 
保 主 体 剥 离 辅 体 , 多 方位 广 开 渠 道 分 流 一 批 ; 
多 形式 、 多 层次 开展 各 类 技术 培训 。 通 过 以 
上 改革 ,该 公司 成 为 1998 年 安徽 省 变压器 行 
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表 10 1998 年 变 压 酉 产量 排序 (单位 ，MV . A) 


















































ey 企业 名 称 | 产量 Is 企业 名 称 产量 | 序号 企业 名 称 : 产量 
1 | 沈 变 有 限 责 任 公司 20 501.1| 44 | 锦州 变压器 三 ， 579.7|| 93 | 通辽 市 金 能 变 有 限 责 | 180.0 
2 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 | 16 010. 0|| 45 | RURAL] | 562.1|| “| 任 公司 : 
3 | 西安 变压器 厂 12 020. 3]| 46 | 常州 市 光辉 变压器 三 | 550.01) 94 | 郑州 电气 装备 总 厂 | 173 
4 | 上海 变 压 器 厂 5 321. 1|| 47 | 武汉 变压器 有 限 资 任 公司 | 546. 0|| 95 PIIIBRTERARAR] 175. 
5 | 青岛 变压器 厂 359. 88} 48 | 江西 变 电 设备 总 三 | 546.0| 96 | 常州 同和 和 弯 有 了 RL 滞 170. 
6 | 常州 变压器 厂 3 042. 3|| 49 | 浙江 省 江 出 变压器 [| ” ; 536.5|| 97 | 贵阳 特种 变压器 厂 168. 
7 | 江西 变压器 有 限 责任 50 | ATTRA] | 520.01 98 | 成 都 变压器 三 67 
公司 2 868. 8|| 51 | 内 蒙古 变压器 三 | 492. 0|| 99 | 营口 特种 变压器 有 限 公司 ;162 
衡阳 现代 电气 设备 集 | 2690.0) 52 | 番 电 明珠 电器 有 限 资 、 | 487. 0| 100| 华 州 市 变压器 有 限 公司 | 。 “160 
团 任 公司 | 101 | 淄博 齐 乐 输 变 电 设备 | 160 
9 | BPP PIE as 2 620. | 53 | BPR SRT ABIEZ 3 477.0 有 限 公司 | 
10 | Ra eae 2 560. 0|| 54 | DUAR AERP ZS] 465. 1), 102| JIR Aaa)” 160 
11 | MR CBR PE He 8) 2 554. 8|| 55 | 秦 州 海 田 变 有 限 公司 456. 3|) 103 | 杭州 特种 变压器 六 ， 155 
12 | 南通 友邦 变 有 限 公 司 | 2 358.71 56 | 烟台 市 变压器 三 | 449.2) 104| 广 东 省 兴 宁 市 变 于 器 三 148. 
13 | 云南 省 有 限 责 任 公司 | 2 246.2] 57 | 长 春 变 股份 有 限 公司 433.01105| 保 定 第 二 变压器 厂 141. 
14 | pee aa)” 2 140. 01| 58 | AXE 422.211106| IB ARH BRT” | ML 
15 | 济南 志 友 集团 股份 公 | 1 902.5| 59 | 盐城 市 电力 变压器 上 521.0 | 107| 保定 变压器 厂 常熟 分 厂 140 
司 60 | 广东 增城 特种 电力 公司 ， ”418. 0|1108| 老 河口 变 集团 股份 有 135. 
16 ARETE 1 757. 6j| 61 | 武汉 市 长 江 变 压 髓 三 ， 416.6 ' 限 公司 | 1835. 
17 | 浙江 三 变 集团 有 限 公 62 | 湖北 变 有 限 责 任 公司 410.01109| 由 川 省 南充 变压器 厂 133. 
a) 1 662. 7)) 63 ERLE E 400. 0]) 110) 柳州 变压器 厂 132. 
18 | 萌 芦 岛 电力 设备 厂 1 511. 51| 64 | Hapa aR ae 390. 14/111 胜 采 变压器 厂 126 
19 | 杭州 钱 江 电 气 集团 有 | 1 500.0| 65 | 银川 变压器 厂 367. 01112 | 论 州 变压器 电炉 厂 | 124 
限 公司 66 | 北京 变压器 厂 349. 5 113 1 广州 华 成 电 佣 股 分 有 120 
20 | 福州 变压器 厂 1 450.0|| 67 | 新 疆 变 压 器 三 346.4 限 公司 
21 | 山东 电力 设备 厂 1 444. 2| 68 PUI RRA RAR | 346. 11114 阳 山 县 变压器 厂 | 119. 
22 | 山东 现代 达 驰 集团 公 限 责任 公司 | (115 | Naas | 114. 
司 1 420. 01 69 | 兰州 宏 字 变 有 限 公司 | 340.8116 ,沈阳 第 二 变压器 三。 | 104. 
23 | 佛山 市 变压器 三 1 382.311 70 | JERR AB ERE od | 336.0] 117 EEO EE BB ESS ， F712: 
24 | 辽阳 易 发 式 电气 设备 71 | 安庆 变压器 总 广 ”321.1|| BAR | 
公司 1 155. 31| 72 | 宣化 变压器 厂 | 320. 0])118 | 延安 到 和 千 股 份 合作 公司 104 
25 | 成 都 双星 电器 有 限 责 | 1 118.7| 73 | 合肥 金 环 交 有 限 责 任 公司 | 319.8|119| 河南 省 电机 三 102. 
任 公司 74 | 广东 省 五 华 变压器 广 | 308.1|120| 黑 龙 集团 公司 变压器 厂 | 100. 
26 | 广州 电力 设备 厂 1 045.5]) 75 | 包头 飞天 变 股 份 有 限 公 本 | 292, 6) 121| 北 京 四 方 变压器 厂 100 
27 | 山东 省 泰安 变 压 融 厂 1 030.01 76 | 新 郑 市 电力 变 有 限 公司 ， 292. 01) 122| 国 营 江 西 吉安 变压器 三， 99. 
28 | 太原 变压器 厂 | 1 005.5|| 77 | 山西 省 临 狂 县 变压器 | ”， 291.8|123| 四 川 省 射 洪 变压器 厂 ， 
29 | 无 锡 市 电力 变压器 厂 998. 9| 78 | 西安 恒利 变 有 限 公 司 274.511241 湖 南 省 祁阳 变压器 三 | 92. | 
30 | 宁波 变压器 制造 有 限 | 79 | 邢台 市 变压器 厂 2 | 92. 
公司 865. 0| 80 | 海口 威 特 电 气 有 限 公司 260. 0|1126 | 江山 市 特种 变 压 髓 厂 ， 90. € 
31 | 云南 通海 变压器 广 810. 1|! 81 | 江苏 省 仪征 变压器 广 259. 31|1271 湘 潭 湘 机 变压器 厂 86. 0 
32 | 盐城 市 变压器 厂 | “756. 4|| 82 | 番 遇 科 琳 电源 设备 有 。”， 24. 311) 128| LAER BRAT] | 85. 
33 | 连云港 变压器 有 限 公司 | 730.0| 限 公司 | 129 | PREPRESS BRA] 81. 
34 | 广州 羊城 高 压 电 器 有 728.31 83 | 锦州 变压器 电炉 厂 130) 合肥 华 德 电力 变压器 厂 81. ¢ 
限 公 司 84 ,唐山 市 变压器 三 231. 3131| 首钢 电 机 厂 78. 
35 | RAW aa 726. 01 85 | 和 泰安 坤 和 变 压 融 有 限 220. 0| 132 | 吉林 省 镇 资 变压器 三 75. 
36 | 吴江 市 变压器 乒 688. 0 公司 | 133| PtP a 68. 
37 | RBH ERE 663.41 86 | PEA Ee ， ”216. 31) 134) 衡阳 电力 特种 变压器 厂 | 63. 
38 | 广西 柳州 特种 变 压 融 厂 658. 6|| 87 | 苏州 安泰 变压器 三 212. 811135| 沈 潍 变 压 带 制造 公司 | 62. 
39 | 广州 特种 变压器 广 658.0|| 88 | 重庆 变压器 五 | ”210.31|136| 上 海 化 工 机 械 三 厂 | 61. 
40 | 大 连 变压器 厂 651. 01 89 | 益阳 变压器 出 洁 有 限 公司 | 205. 0| 137 | FRO RR 60. 
41 PEREAS 647,11 90 | 江苏 星星 电器 制造 公司 | 200. 01) 138 a ier ikea | 59. 
42 | 东莞 市 变压器 厂 613.2|| 91 | 新 乡 变压器 厂 199. 5|1139| 综 北 变压器 厂 | 57. 
43 (PARE A eae) 583. 0|| 92 | IRAKITEA Si] ”197. 6||140| 宁 波 市 环 氧 变 压 右 厂 55.0 
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表 11 1998 年 互感 器 产量 排序 


吴县 市 互感 器 厂 

中 山 市 和 泰 机 电厂 
江苏 靖江 互感 器 厂 
安徽 互感 器 厂 
江阴 市 互感 器 厂 

重庆 山城 电器 三 

大 连 互感 器 厂 
KERHA) 
TE-RERRARAR 
成 都 市 互感 器 厂 
苏州 互感 器 厂 

天 津 市 互感 器 厂 
济源 市 高 压 互 感 器 厂 
天 水 长 城 开 关 厂 互 分 厂 
锦州 市 互感 器 厂 

PY AC es ES Aas J 
沈阳 互感 器 厂 

江苏 省 如 举 高 压 电器 三 
江苏 精 科 互感 名 有 限 公 司 
江西 变 电 设备 总 厂 
EKEk EE 
牡丹 江 互感 器 厂 

Pa aR 

长 春 市 第 一 互感 器 厂 
牡丹 江 市 互感 器 一 三 
湖北 省 宜昌 市 变压器 三 


广博 齐 乐 输 变 电 设备 有 限 公司 


柳州 市 高 压 电器 厂 
沈 变 互 感 句 制造 有 限 公 司 


ROH (RED AREA A 


保定 天 威 集团 有 限 公司 
衡阳 现代 电气 设备 集团 





广州 华 成 电器 股份 有 限 公司 


西 变 互感 器 分 厂 


248 505. 00 
165 163. 00 
88 546. 00 
85 700. 00 
70 100. 00 
60 304. 00 
99 255. 00 
57 479. 00 
53 660. 00 
43 488. 00 
24 105. 00 
17 183. 00 
il 782. 00 
11 700. 00 
11 300. 00 
9 205. 00 
8 197. 00 
6 338. 00 
5 563. 00 
4 686. 00 
4337. 00 
4 160. 00 
3 626. 00 
3 611. 00 
3 439. 00 
2 904. 00 
2 330. 00 
1 710. 00 
1 688. 00 
548. 00 
454. 00 
313. 00 
154. 00 
125. 00 


表 12 1998 年 调 压 器 产量 排序 


宁波 金 源 电气 集团 公司 
上 海 电压 调整 器 厂 
佛山 电器 厂 有 限 公司 


He ADR ae A RAAR 


Aba as a 


苏州 市 电压 调整 器 厂 
重庆 高 压 电 器 厂 

海盐 电机 六 
AST bal sas) 

昆明 电器 仪表 厂 

苏州 市 姑 苏 调 压 变 压 器 厂 





产量 (MV: A) 
1 661 022. 4 
1 358 000. 0 

386 400. 0 
360 850. 0 
168 860. 0 
140 000. 0 
63 910.0 
49 180. 0 
45 700. 0 
9 410.0 
62. 3 


表 13 1998 年 变压器 行业 部 分 企业 出 口 产 值 


产量 (万 元 ) 
1 | 沈 变 有 限 责 任 公司 22 956. 00 
2 | 辽阳 易 发 式 电气 设备 公司 7 361. 00 
3 | 西安 变压器 厂 5 687. 00 
4 | 番禺 明珠 电器 有 限 责 任 公司 5 205. 00 
5 | 新 兴 特 种 变压器 厂 
6 | 江西 变压器 有 限 责 任 公司 4 563. 00 
7 | 上 海 变压器 三 3 735. 00 
8 | 顺德 特种 变压器 厂 2 490. 00 
9 | 保定 天 威 集团 有 限 公司 1 208. 00 
10 | 云南 通海 变 压 咽 厂 1 043. 00 
11 | 南通 友邦 变 有 限 公司 577. 80 
12 | 北京 变压器 厂 357. 00 
13 | 大 连 变压器 厂 294. 00 
14 | 汉中 变 压 响 厂 294. 00 
15 | BEER 224. 00 
16 | 江苏 星星 电器 制造 公司 205. 30 
17 | 云南 变 有 限 责 任 公 司 187. 00 
18 | 湖北 变 有 限 责任 公司 152. 00 
19 | RAE Hae) 43. 00 
20 | 浙江 三 变 集团 有 限 公 司 19. 64 
21 | 济南 志 友 集团 股份 公司 13. 25 





表 14 1998 年 互感 器 行业 部 分 企业 出 口 产 值 










1 | 沈 变 互感 器 制造 有 限 公司 

2 | KEER 242. 00 
3 | UJEM EAk BR 202. 10 
4 | 沈阳 互感 器 厂 61. 00 
5 


AN TH Fy Hs as 
表 15 1998 年 调 压 器 行业 部 分 企业 出 口 产值 











1 | 宁波 金 源 电气 集团 公司 7 196. 00 
2 | SEHR AREA A] 5 205. 00 
3 | IRER 168. 00 
4 | Fas Pepa eee)” 125. 00 
5 | 苏州 市 电压 调整 器 厂 58. 45 
业 唯 一 一 次 性 通过 ISO9001 AI ISO9002 两 项 
质量 体系 认证 的 企业 。 


CERA: 沈阳 变压器 研究 所 陈 萍 审 
稿 人 : 沈阳 变压器 研究 所 陈 淑 云 、 曲 万 里 】 


[国家 电力 公司 ] 


生产 发 展 情况 ”电力 系统 生产 变 压 右 的 
企业 有 8 家。 其 中 : 朝阳 电力 设备 三 由 于 企业 
CoE eA: 戎 芦 岛 电力 设 备 厂 。 

8 个 企业 中 , 全 部 是 国有 企业 , 大 一 型 企 
业 1 个 ,中 小 型 企业 7 个 ;职工 人 数 6 294 A, 
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其 中 工程 技术 人 员 636 A, EMAKE 
10. 1%; 工业 产值 全 年 完成 当年 价 57 043 万 
元 , 不 变价 47 568 万 元 , 比 上 年 增长 64.1%; 
完成 工业 增加 值 16 910 万 元 ; 产品 销售 收入 
55 562 万 元 ; 实现 利润 总 额 虽 然 为 一 581 H 
元 , 但 比 上 年 减亏 1 637 万 元 , MS 73.8%. 

1998 年 生产 发 展 的 特点 是 ， 电源 点 减少 
Ia, 随 着 城乡 电网 建设 与 改造 工程 的 局 动 , 为 
变压器 行业 的 发 展 创造 了 大 好 时 机 ， 各 企业 
抓 住 机 遇 , 加 大 技术 改造 的 投入 , 产品 结构 调 
整 力 度 加 大 。 

完成 重大 后 产 任 务 有 : 广州 电力 设备 三 
为 清远 电厂 、 大 沥 电厂 等 9 个 电厂 制造 变 压 
器 22 台 、1 050MV。A。 

AAP BARE) ARICA 
河南 等 电网 提供 了 14 台 、1 510MV > A 变 压 
器 。 

山东 电力 设备 厂 1998 年 不 仅 成 功 地 在 
十 里 泉 7 号 电厂 完成 了 220~500kV 三 相 主 
变压器 制造 任务 ， 而 且 还 为 山东 电网 和 全 国 
其 他 电网 提供 了 7 500kV。A 及 以 上 变压器 
110 台 、1 440MV °A, 

Ti HE Ha) AFRE), NBEO 
水 电站 、 甘 肃 城市 电网 改造 工程 生产 了 电力 
变压器 400MV“。A。 

北京 电力 设备 总 厂 为 全 国 各 电力 工程 制 
EARE T ASM ak 990MV“，A。 

产品 分 类 产量 Seer ene 
1 073 台 、4 510MV °- A; 电流 、 电 压 互感 器 
1 032 台 ; Epis 993MV。A。 

市 场 及 销售 全 年 完成 工业 产品 销售 收 
入 5.6 亿 元 , 产品 销售 税金 及 附加 374 万 元 。 

1998 年 下 半年 ， 国 家 开始 启动 城 网 、 农 
网 建设 和 改造 工程 ， 为 电力 变 压 费 制造 企业 
提供 了 市 场 增长 的 机 遇 。 各 电力 企业 狠 抓 市 
场 营 销 工 作 ， 取 得 良好 成 绩 。 

北京 电力 设备 总 厂 完 成 工业 产值 2.6 亿 
元 ; 实现 产品 销售 收入 2. 8 亿 元 , 比 上 年 增长 
24%; 实现 利税 1 415 万 元 。 

甘肃 电力 变压器 厂 是 甘肃 省 规模 最 大 的 
变 压 囊 专业 生产 企业 和 检测 中 心 。 根 据 市 场 
大 型 变 压 帮 正式 投产 ,满足 了 用 户 的 急需 。 

葫芦 品 电力 设备 厂 ， 在 东北 电力 集团 公 
司 关怀 下 , 把 原 朝阳 电力 设备 三, 由 朝阳 市 整 


198“。 行 业 概况 


体 搬迁 至 戎 上 芦 咏 市 开发 区 。 面 对 市 场 的 变化 
和 发 展 趋势 , 该 厂 制订 了 “市 场 导 向 、 管 改 结 
合 、 以 人 为 本 、 优 质 增 效 ”的 工厂 方针 , 完成 
了 销售 1 510MV " A 电力 变压器 的 任务 。 

山东 电力 设备 厂 加 大 改革 力度 ， 全 力 推 
出 了 220~500kV 三 相 主 变压器 压 器 ， 成 为 
EAEEREN ETEA] n HE 
恋 压 器 厂 、 西 安 变压器 厂 之 后 第 四 家 大 型 变 
上 订 器 生产 企业 ， 使 全 国 主 变 生产 厂家 的 格局 
更 加 有 利于 市 场 竞 争 。 

广州 电力 设备 厂 在 变压器 市 场 竞 争 激 列 
的 情况 下 , 开拓 市 场 , 拓宽 业务 范围 , 在 变 压 
Ar ELEFTERIE TF, BJEKE 
修理 量 共 完 成 了 2310MV A, ÆT BE 
Arni 1 OSOMV + A 的 容量 ， 并 比 上 年 增长 
39% 。 修 理 业 务 的 增长 , 使 该 厂 产 品 销售 收入 
不 仅 没 有 下 降 ， 还 比 上 年 增长 了 35%. 

广西 南宁 变 压 和 带 厂 虽然 是 只 有 135 人 的 
小 企业 , 但 该 三 紧 紧 抓 住 国家 赋予 的 机 遇 , 全 
年 完成 销售 电力 变压器 126MV“。A， 比 上 年 
增长 53%. 

湖南 电力 电瓷 电器 厂 贯 彻 湖南 省 电力 公 
可 “发 展 、 改 革 、 管 理 、 效 益 ” 的 工作 方针 ， 
抓 机 制 ， 发 展 互 感 占 和 电瓷 市 场 ， 完成 电流 、 
电压 互感 器 1 032 台 , 比 上 年 增长 20%; 销售 
收入 完成 3 721 万 元 ， 比 上 年 增长 8.4%. 

银川 电力 修造 三 在 销售 工作 方面 ， 采 取 
主动 出 击 , 万 得 市 场 的 策略 ,全 年 销售 电力 变 
压 器 200MV，。A， 比 上 年 增长 19%, 

新 技术 及 科研 成 果 ”广州 电力 设备 厂 进 
行 了 大 型 变压器 微机 试验 系统 的 研制 ， 这 一 - 
科研 成 果 是 我 国 首 例 引进 研制 110kV 变 压 
釉 试 验 的 微机 试验 系统 ， 其 精度 达到 国内 先 
进 水 平 。 

湖南 电力 电瓷 电器 厂 完 成 了 LVB 一 35 
Al LBT—220 暂 态 互感 器 开发 研制 ， 并 通过 
国家 高 压 电 老 质 检 中 心 试 验 。 

新 产品 甘肃 电力 变 压 右 厂 开 发 了 
110kV 级 58 型 、H 型 电力 变 压 絮 并 通过 部 级 
新 产品 鉴定 。 该 厂 的 S9 型 配 电 变压器 新 产 
师 ， 在 沈阳 变压器 研究 所 进行 了 突 发 得 路 试 
i. 一 次 获得 通过 。 

戎 芦 品 电力 设备 三 研制 的 SFEP7 一 
120000, 220 型 电力 变压器 通过 部 级 新 产品 
鉴定 并 获 东 北 电力 集团 公司 科技 成 果 二 等 








质量 及 质量 答 理 ”产品 质量 是 变压器 生 
产 企业 的 生命 ， 各 企业 均 按 有 关 的 国际 标准 
组 织 生 产 。 

广州 电力 设备 厂 对 质 检 人 员 和 生产 人 员 
全 面 进行 质量 意识 教育 , 确保 1998 年 产品 出 
厂 合 格 率 达到 100%. 

葫芦 岛 电力 设备 厂 采 用 国际 IEC 标准 组 
织 生产 ， 企 业 并 通过 了 ISO9001 质量 认证 。 

北京 电力 设备 总 厂 1998 年 主导 产品 全 
部 通过 ISO9000 质量 认证 ,同时 启动 了 “精品 
工程 >， 至 心 电 抗 右 产 品 纳入 品牌 管理 。 电 抗 
An — Spin IA Zl 100%, | 

基本 建设 及 技术 改造 ”全 年 完成 固定 资 
产 投资 7 703 万 元 ,其 中 技术 更 新 改造 投资 完 
成 4 291 万 元 ， 占 总 投资 额 的 56%。 

甘肃 电力 变压器 厂 投 资 350 万 元 ， 对 变 
压 器 电磁 线 厂 房 和 变压器 车 间 净 化 工程 进行 
技术 改造 , 满足 了 工艺 要 求 , 使 产品 电气 性 能 
更 加 稳定 。 

北京 电力 设备 总 厂 ,投资 3 179 万 元 改进 
电器 产品 生产 设施 ， 以 及 对 10kV 配 电站 等 
进行 技术 更 新 改造 。 

管理 及 改革 1998 年 8 月 ， 华 北 电 力 集 
团 公 司 以 行政 方式 ， 将 北京 电 建 公司 所 属 北 
方 工业 锅炉 厂 , 归 划 北京 电力 设备 总 厂 管 理 。 

CERA: 国家 电力 公司 张 海 青 审 稿 
家 电力 
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[国家 电力 公司 ] 


生产 发 展 情况 ”输电 线路 金具 铁塔 是 国 
家 电力 公司 归口 管理 的 产品 。 全 国生 产 此 类 
产品 的 企业 有 上 百 家 , 但 有 规模 的 企业 , 都 集 
中 在 国家 电力 公司 所 属 的 各 网 省 公司 中 。 
1998 年 依据 上 报 材料 汇总 了 10 个 企业 的 情 
况 。 其 中 大 一 型 企业 2 个 、 大 二 型 企业 3 个 、 
中 一 型 企业 1 个 、 中 二 型 企业 2 个 、 小 型 企业 
1 个 ,全 部 为 国有 企业 ,职工 人 数 7 506 人 ,其 





中 工程 技术 人 员 643 人 ， 占 总 人 数 的 8. 6%。 
1998 年 完成 工业 总 产值 当年 价 93 002 万 元 、 
不 变价 47 481 万 元 ， 工 业 增 加 值 21 393 万 
元 ， 全 员 劳 动 生产 率 达 到 28 395 元 /年 。 

当年 完成 的 重大 生产 任务 有 : 鞍山 铁塔 
制造 总 厂 在 东北 地 区 本 世纪 最 大 工程 一 一 辽 
KEE 500k V 输电 工程 铁塔 投标 中 ， 一 举 
中 标 ， 并 顺利 完成 任务 。 

常州 电力 修造 厂 完 成 了 500kV 阳 淮 线 、 
三 扬 线 铁塔 、 张 家 港 过 江 塔 和 220kV 苏州 出 
线 塔 等 重点 工程 13 500t。 

广东 电力 线路 器 材 厂 完成 了 190m 高 、 黄 
埔 跨越 钢管 塔 制造 任务 ,还 完成 了 罗江 线 
142m 高 的 古 劳 越 塔 的 制造 任务 。 

成 都 铁塔 厂 为 二 滩 等 工程 提供 铁塔 
32 587t。 

贵州 电力 线路 器 材 厂 为 安顺 一 贵阳 
500kV 重点 工程 提供 了 铁塔 、 钢 芯 铝 绞 线 。 

宝鸡 铁塔 厂 为 青海 、 新 疆 等 地 区 的 输 变 
电线 路 重点 工程 提供 了 10 874t 铁塔 。 

产品 分 类 产量 全 年 共 完 成 输电 线路 铁 
塔 128 976t， 电 力 金具 7 526t 。 

市 场 及 销售 1998 年 共 创 造 销售 收入 
90 752 万 元 , 产品 销售 税金 及 附加 380 万 元 ， 
实现 利润 总 额 2 884 万 元 。 完 成 出 口 铁塔 
5 358t, 出口 电 力 金 具 59t。 国 际 市 场 销售 收 
入 即 出 口交 货 值 铁塔 为 495 万 美元 ， 电 力 金 
具 为 28 万 美元 。 

鞍山 铁塔 制造 总 厂 坚持 “质量 、 工期 、 价 
格 、 服 务 ” 的 营销 八字 方针 和 “让 利 不 让 市 
场 ”的 营销 战略 , 主动 出 击 市 场 , 千方百计 多 
拿 订单 ， 并 一 举 中 标 辽 吉 长 哈 佳 500kV 输电 
线路 工程 中 2 万 t+ 铁塔 标 ， 创 该 厂 历史 上 一 
次 夺标 之 最 ,该 厂 在 国际 市 场 竞争 中 ,先后 承 
揽 到 苏丹 、 菲 律 宾 、 蒙 古 等 国家 的 铁塔 任务 ， 
出 口 创汇 136 万 美元 。 

宝鸡 铁塔 厂 在 市 场 竞 争 中 ，“ 抓 大 不 放 
WN”, 抓 住 西北 电力 发 展 的 机 遇 , 先后 在 青海 、 
新 疆 等 地 中 标 , 特别 是 在 新 狂 的 中 标 , 不 仅 使 
失去 的 新 疆 市 场 又 找 回 来 ， 而 且 依 靠 可 靠 的 
质量 、 及 时 的 交 货 和 周到 的 服务 , 赢得 了 顾客 
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了 基础 。 
广东 电力 线路 絮 材 三， 是 广东 省 最 大 的 
生产 电力 线路 需 材 的 企业 ， 他 们 的 产品 不 仅 
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畅销 国内 市 场 ， 在 营销 战略 上 还 瞄准 东南 亚 
和 港 、 澳 地 区 , 并 在 全 国 率先 将 铁塔 打 入 日 本 
和 美国 市 场 。 

常州 电力 修造 厂 组 织 营销 力量 ， 在 全 国 
撤 下 营销 网 点 7 个 ， 参 与 全 国电 力 建设 铁塔 
投标 ， 夺 得 了 500kV 阳 淮 线 、 三 扬 线 和 福建 
构架 .张家港 过 江 铁塔 等 重点 工程 , 全 年 订货 
13 500t， 合 同 额 8 200 万 元 。 

新 技术 及 科研 成 果 鞍山 铁塔 制造 总 三 
1998 年 完成 了 10 项 科研 课题 。 其 中 DL/ 
T646 一 1998《 输 电线 路 钢管 杆 制 造 技 术 条 
件 》， 经 原 电 力 工 业 部 审定 后 批准 发 布 实施 。 
此 外 ， 该 厂 对 加 工 制造 多 棱 管 塔 的 大 型 设备 
加 工 手 段 进 行 了 改造 , 还 在 计算 机 联网 、 实现 
铁塔 微机 放样 等 方面 都 取得 可 喜 成 果 。 

新 产品 ”南京 线路 需 材 厂 1998 年 完成 
了 国家 重点 工程 一 一 三 峡 工 程 的 大 截面 导 地 
线 金具 和 配套 施工 机 具 的 研制 ， 完 成 了 直径 
250mm 管 型 母线 金具 的 研制 ， 并 全 部 完成 型 
式 试 验 工作 。 

质量 及 质量 管理 常州 电力 修造 三 在 取 
得 ISO9002 质量 证 书 以 来 ,强化 内 部 审核 , 完 
善 自我 约束 机 制 ， 一 年 来 工厂 先后 接受 了 法 
玛 通 公司 、 斯 军 公 司 、 日立 公司 、ABB 公司 、 
西门 子 公司 等 对 工厂 质量 保证 体系 的 审核 
并 受到 好 评 。 

贵州 电力 线路 器 材 厂 的 铁塔 产品 获得 国 
家 颁发 的 生产 许可 证 ， 并 通过 国家 行 检 质 量 
合格 认证 。 

广东 电力 线路 锅 材 厂 始 终 坚 持 “ 质 量 第 
一 创 名 牌 , 用 户 至 上 守信 誉 ”的 质量 方针 , 在 
取得 国家 二 级 计量 合格 证 和 ISO9002 质量 体 
系 认 证 后 ，1998 年 厂 内 开展 了 “全 方位 、 全 
数量 质量 工作 法 ”, 并 按 国家 标准 组 织 生 产 各 
检测 , 产品 获 广 东 省 优质 产品 称号 ,由 该 厂 加 
工 的 黄埔 跨越 190m 高 的 钢管 塔 工程 ,被 评 为 
国家 优质 工程 。 罗 江 线 142m 高 的 古 劳 越 塔 ， 
创造 了 垂直 误差 仅 12mm 的 佳绩 。 

宝鸡 铁塔 三 视 质量 为 企业 的 生命 ， 确 保 
了 质量 认证 体系 复查 的 一 次 顺利 通过 。 

鞍山 铁塔 制造 总 厂 坚 持 几 入 厂 钢材 必 进 
行 复 检 和 制度， 全 年 退货 索赔 28 万 元 。 该 厂 坚 
持 生 产 过 程 “ 三 检 制 ”， 把 质量 事故 消炎 在 车 
间 里 、 消灭 在 工序 内 、 消灭 在 萌芽 中 。 TK) E 
持 所 有 塔 型 全 部 试 塔 ， 全 年 共 试 塔 328 MS 
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型 . 严 把 产品 出 三 关 , 确保 了 铁塔 出 三 合格 率 
100%， 全 年 铁塔 优等 品 率 达到 99.7%. 
南京 线路 器 材 厂 1998 年 也 通过 了 
1509001 质量 体系 认证 的 复查 。 
基本 建设 及 技术 改造 ”全 年 完成 固定 资 
产 投 资 额 4224 万 元 ,其 中 技术 更 新 改造 投资 
完成 2 835 万 元 ， 占 总 投资 的 67.1%. 
甘肃 天 水 铁塔 厂 投 入 28 万 元 , 对 铁塔 加 
上 生产 线 进行 技术 改造 ， 使 产品 质量 提高 。 
南京 线路 器 材 厂 为 降低 输电 线路 的 铁 
ti, 提高 输送 效率 , 采用 发 达 国 家 使 用 铝 合金 
金具 代替 可 锻 铸 铁 的 材质 , 投入 995 万 元 , 进 
行 高 强度 铝 合金 金具 改造 ， 以 类 似 美国 牌号 
USA (AA) 356 BAS Sta aR 


质 ， 

宝鸡 铁塔 三 在 资金 紧张 情况 下 ， 对 铁塔 
标 钉 工艺 进行 技术 改造 , 共 完 成 技 改 投 资 237 
HIC, 

常州 电力 修造 厂 投资 883 万 元 ， 在 铁塔 
必用 新 技术 、 新 工艺 方面 取得 成 效 , 提高 了 铁 
塔 的 生产 装备 实力 , 并 完成 了 铁塔 放样 设计 ， 
使 设计 水 平和 工作 效率 提高 。 

武汉 铁塔 三 在 洪水 淹没 三 区 的 不 利 条 件 
T. 仍 投 入 65 万 元 ， 对 铁塔 的 加 工 手 段 进 行 
改造 ， 完 成 了 年 产量 9 089t 铁塔 能 力 的 好 成 
AR, 

鞍山 铁塔 制造 总 厂 投 入 92 万 元 , 对 铁塔 
设计 和 加 工 进行 技术 改造 。 该 厂 是 国内 唯一 
的 集 设 计 、 制 造 于 一 体 , 并 享有 进出 口 自 营 权 
的 大 型 铁塔 企业 。 

对 外 合作 ”成 都 铁塔 厂 引 进 了 意大利 
FICEP 公司 铁塔 板 件 加 工 生产 线 。 

管理 及 改革 ”宝鸡 铁塔 厂 已 连续 11 年 
被 陕西 省 授予 “重合 同 、 守 信用 ”先进 单位 ， 

并 保持 文明 单位 和 AAA 银行 信誉 企业 称 
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常州 电力 修造 三 , 加 大 “三 项 制度 ”改革 
力度 , 1998 年 有 36 人 通过 竞争 , 走 上 新 的 工 
作 六 位 ,有 43 人 下 六 分 流 , 有 12 人 进入 再 就 
业 中 心 进行 转 闵 培训 。 在 生产 、 技 术 管 理 中 ， 
推行 项 目 负责 人 制 , 一 级 对 一 级 负责 , 建立 共 
保 体系 。 在 生产 工人 中 实行 持 证 上 闵 ，1998 
年 在 生产 工人 中 ， 占 工人 总 数 52% 的 特殊 工 
种 了 十 人 100% 取 得 上 岗 证 书 , 提 高 了 职工 队伍 
的 整体 系 质 。 


鞍山 铁塔 制造 总 厂 为 282 名 职工 办 理 离 
岗 手 续 , 减 人 增 效 初 见 成 果 。 该 厂 保 持 了 和 省 级 
文明 单位 ， 档 案 工作 顺利 通过 国家 二 级 复查 
验收 。 

CHA: 国家 电力 公司 张 海 青 BH 





[国家 机 械 工业 局 


生产 发 展 情况 ”1998 年 机 械 工 业 部 定点 
从 事 电 力 电 子 器 件 与 装置 生产 的 专业 生产 厂 
和 专业 研究 所 共 19 个 。 这 19 个 单位 中 , 其 中 
既 生 产 器 件 又 生产 装置 的 有 14 个, aE 
产 厂 共 有 16 个 , 装置 生产 厂 共 有 15 个 。 从 经 
济 类 型 来 看 ,这 19 个 单位 中 , 国有 企 事 业 单 
位 16 个 ,， 占 企业 总 数 的 84.2%; 集体 企业 2 
个 ， 占 企业 总 数 的 10.5%; 股份 有 限 公 司 1 
个 , 占 企业 总 数 的 5. 3%。19 个 企 事 业 单 位 年 
未 职工 总 数 10 811 A, 下 疯 职 工 为 1 890 A, 
占 职工 总 数 的 17.5%, 

1998 年 这 19 个 企 事业 单位 工业 总 产值 
(当年 价 ) 34 048 万 元 ， 比 上 年 下 降 23. 1%; 
工业 增加 值 11 614 万 元 ， 比 上 年 增加 6. 3%; 
产品 销售 收入 为 35 842 万 元 ， 比 上 年 下 降 
1. 51%; 利润 总 额 亏损 3 846 万 元 ， 比 上 年 增 
加 0.4%。 期 未 资产 总 计 123 491 万 元 , 期 末 
所 有 者 权益 为 22 482 万 元 ,流动 资产 平均 余 
额 75 389 万 元 。 表 1 给 出 了 经 济 效益 评价 考 
核 指 标的 完成 情况 . 从 表 1 中 数据 可 见 , 大 部 
分 企业 不 同 程度 地 存在 生产 效率 低 、 产 品 流 
通 不 畅 、 亏 损 、 无 自 呈 发展 能 力 及 资本 流失 等 
现象 ， 有 的 单位 甚至 资 不 抵债 。 表 2 给 出 了 
1998 年 电力 电子 行业 企 事业 单位 几 项 经 济 效 
益 指 标 〈 按 销售 收入 排序 ) 。 

19 个 企 事业 单位 中 经 济 效益 综合 指数 前 
五 名 的 排序 依次 为 :西安 电力 电子 技术 研究 
所 广东 电气 控制 设备 厂 、 湖 北 衷 攀 仪表 元 件 
厂 、 上 海 电 机 厂 电 子 元 件 三、 北京 椿 树 整 流 琵 
厂 。 人均 销 售 收入 前 五 名 的 排序 依次 是 ;北京 
变压器 厂 、 鞍山 整流 器 厂 、 天 津 整 流 器 厂 、 上 


工业 成 本 费用 率 (%) 


海 整 流 蚀 总 三、 上海 电 机 厂 电子 元 件 厂 。 
表 1 1998 年 经 济 效益 评价 考核 
指标 完成 情况 
















电工 电 | 达到 标准 值 的 企 
经 济 效益 考核 指标 器 行业 | 业 数 占 参 加 统计 
标准 值 | 企业 总 数 的 % 
经 济 效益 综合 指数 






总 资产 贡献 率 (%) 
资本 保值 增值 率 《%) 
RERE (%) 

流动 资金 周转 率 OK) 


全 员 劳 动 生产 率 (元 /人 ) 
工业 产品 销售 率 (%) 


总 的 来 说 ,1998 年 这 19 个 单位 生产 的 总 
体 特 点 是 低速 运行 ， 举 步 维 艰 。 尽 管 市 场 疲 
软 , 但 企业 生产 还 在 有 序 进 行 。 从 经济 效益 考 
核 指 标 看 ， 经 济 效益 继续 下 降 ， 仍 为 总 体 亏 
损 , 总 体 经 济 实力 严重 欠缺 , 工业 经 济 效益 运 
行 质量 急 待 提高 , 经 济 形势 非常 严峻 。 但 从 整 
个 电力 电子 行业 来 看 ，1998 年 企业 发 展 的 总 
趋势 是 向 着 高 科技 、 高 技术 含量 、 高 附加 值 方 
向 发 展 , 其 产业 结构 发 生 了 较 大 的 变化 , 产业 
主要 以 市 场 为 主导 ， 多 种 经 营 , 积极 开发 高 、 
新 产品 。 

产品 分 类 产量 电力 电子 产品 包括 电力 
电子 器 件 和 电力 电子 装置 。1998 年 机 械 工 业 
部 16 个 生产 厂 共生 产 电 力 电子 稻 件 43. 9 万 
只 ， 比 上 年 减 小 19.3% 。 其 中 分 立 需 件 29. 2 
万 只 ， 占 器 件 总 产量 的 66. 5%， 比 上 年 减少 
24.36%; 组 合 器 件 14.7 万 只 , 占 器 件 总 产量 
的 33. 5%， 比 上 年 减少 6. 80% . 

分 立 器 件 中 ， 整 流 管 及 其 派生 器 件 共 6 
个 系列 14.61 万 只 ， 占 分 工 器 件 总 产量 的 
50. 03%， 比 上 年 减少 35.67%; 晶闸管 及 其 
派生 器 件 共 4 个 系列 14. 59 只 ， 占 分 立 器 件 
总 产量 的 49.97%, ， 比 上 年 提高 9. 18% 。 

组 合 器 件 中 , 模块 共 4 个 系列 2.5 万 只 ， 
占 组 合 器 件 总 产量 的 17. 08%， 比 上 年 提高 
7.16%; 组 件 共 3 个 系列 12.2 万 只 , GAS 
器 件 总 产量 的 82. 92% ， 比 上 年 下 降 9. 20%。 

1998 年 机 械 工 业 部 系统 15 个 电力 电子 
装置 生产 厂 共 生产 电力 电子 装置 1 789 台 ， 
683 733. 6kW, 比 上 年 下 降 24. 9% 。 其 中 整流 
管 装置 10 个 系列 共 482 台 ,518 799. 9kW, 占 
电力 电子 装置 总 产量 的 75. 88%, 比 上 年 下 降 


行业 概况 。 201 


R2 1998 年 电力 电子 行业 各 企 、 事 业 单 位 经 济 指标 统计 表 






















































































| TELESE OIW) 
i aan | 当年 价 | (万 WR) 
= eee on | if J W (人 ) 
1 | 扬州 晶 来 电子 有 限 公司 26 206.0} 6024.0| 5942.01 1532.0 262. 0 | 513 
2 | 株洲 电力 机 车 研究 所 半导体 三 4850.01 4850.0| 4520.0] 2178.0 671.0 113 
3 | MERATE 7105.0} 3990.0| 4228.0| 1825.0| 一 68.0 | 900 
4 | 天 水 电气 传动 研究 所 4527-0] 3881.0] 4039.0] 1989.0] 698.0 503 
5 | RT aaa ARAR] 6013.0] 4472.0] 3 eo 1 994.0 231.0 1 014 
6 | 西安 电力 电子 技术 研究 所 3584.0! 3679.0| 3310.0| 3731.0 | 22.0 706 
7 | 成 都 市 佳 灵 电气 制造 公司 3043.0} 3157-0] 3165.0| 1677.7| 1130.0 100 
8 | 武汉 电力 仪表 厂 3906.0} 3227.0| 3092.0| 1285.0 102.0 | 498 
9 | 铁道 部 永 济 电 机 工厂 元 件 分 厂 3 200. 0 | 2200.01 3050.9 993.7) 274.3 | 237 
10 | PR ees) 4 066. 0 | 1506.0) 3012.0) 1 330.0 |—1 049.0 | 1 593 
u | Bue PRA 8001.01 3569.01 2850.0] 1 388.0 0. 0 | 648 
12 | EREE a) 3 080.0! 2752.0} 2637.9 550.41 —685.1 | 99 
13 | AREMA 1 744.0 | 1744.0} 2371.0} 一 354.0 | 一 781.0 1 920 
14 | 上海 电器 股份 有 限 公司 整 流 器 总 厂 3 234.0 318.0} 2 278.0 173.0 | 339.0} 1210 
15 | 沈阳 目 动 控制 研究 设计 院 1 678. 0 4.0} 2125.0) 751.0 175. 0 238 
16 | 清华 大 学 电力 电子 上 2 000.0| 1 980.0} 1830.0) 785.0! 492.0 64 
17 | 上 海 电 器 股份 有 限 公 司 电阻 三 2892.0} 2515.0! 1738.0 403.0} 一 145.0 486 
18 | 西安 熔断 器 制造 公司 1872-0) 1813.0, 1637.0) 1076.0 46.0 | 313 
19 | 首钢 控制 设备 公司 2000.0) 1966.7| 1412.4| 999.6) 66.2 42) 
20 | RMA 4 280.0) 1250.0! 1367.0 232.0 | 15. 0 643 
21 | 广东 电气 控制 设备 三 2000.01 | 980.01 1 165.0 800. 0 | 10.0 | 320 
22 | 上 海 电器 股份 有 限 公 司 电压 调整 串 厂 1728.0) 1 695.6 | 996.0) 472.0} 一 628.0 | 607 
23 | 九江 整流 能 厂 | 2723.2} 2653.0| 972.3) 1756.0 14.0 | 391 
24 | 国营 七 七 七 厂 一 分 厂 | 1256.9} 1 (385 941.2 318.5 | 3.2 | 282 
25 | 谊 金 部 自动 化 研究 院 电 力 半导体 器 件 所 871.7 745.0 935.0 351.0 136.0 76 
26 | 北京 梭 树 整流 器 厂 1 004.0 | | 028.0 929.7} 527.0 103.7 | 697 
27 | AMUZ ETARE] 1 962. 0 x .3 1.2 | 534 
28 | 浙江 省 继 云 四 方 电子 有 限 公司 1 245.0 . 89.0 | 232 
江阴 九 华 集团 责任 有 限 公司 705. £ 5. 





5.3%: 晶闸管 装置 共 1 


307 . 


164 933. 7kW. 占 装置 总 产量 的 24.12%. E 


上 年 下 降 54.53%, 


总 之 ,1998 年 电力 电子 策 件 产量 比 1997 


年 有 所 下 降 ， 特 别 是 分 立 豆 件 的 产量 下 降 较 
大 。 这 一 方面 是 由 于 市 场 疲软 ， 生 产 任务 不 
E: 男 一 方面 是 因为 存在 产品 结构 草 复 问题 
(如 部 分 分 立 器 件 又 以 组 件 和 模块 的 形式 出 
M), 

从 整个 电力 电子 行业 来 看 ， 电 力 电子 产 
品 是 向 着 高 新 技术 产品 方向 发 展 ， 目 前 部 分 
电子 电子 产品 如 电子 镇 流 器 、 通 信和 电源 装置 
与 国外 电力 电子 产品 形成 激烈 的 竞争 。 国 外 














| 
aie 


的 价格 比 国内 低 ， 国 内 产品 问题 的 关键 
DRE “PETE”, WRT “PEE”, 
就 占领 市 场 . 特 别 是 加 入 WTO 后 ,一 方面 对 
国内 部 分 电力 电子 产品 如 汽车 整流 器 、 模 块 
套件 、 电 化 学 及 通信 电源 装置 等 产品 的 出 口 
有 积极 地 促进 作用 ， 但 同时 又 给 民族 工业 带 
来 更 大 的 冲击 。 

市 场 及 销售 1998 年 电力 电子 产品 市 
场 严 重 葵 缩 ， 销 售 情况 非常 严峻 。 目 前 电力 
电子 产品 市 场 主要 存在 的 问题 是 : 第 一 ， 市 
BE. META., REARDAN nate 
从 严重 ,企业 发 展 严重 受到 资金 匮乏 的 限制 . 
第 ,市场 竞争 激烈 ， 大 打 价 格 战 ， 尤 其 是 
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行业 中 某 些 企业 以 低 于 成 本 的 价格 在 销售 ， 
造成 市 场 混乱 。 竞 相 降 价 导 致 每 个 企业 和 整 
个 行业 的 利润 大 幅 下 滑 。 第 三 ，“ 假 冒 伪劣 ” 
”产品 充斥 市 场 (特别 是 元 器 件 市 场 ), 无 法 体 
现 以 质量 占领 市 场 的 宗旨 。 主 要 表现 在 : R 
BAR, 伪造 合格 证 ; 产品 水 平 与 标识 不 符 ， 
高 标 电压 等 级 ; 进口 管 心 封装 后 未 经 检验 就 
流入 市 场 等 ， 严重 侵害 整个 行业 和 每 个 企业 
的 利益 。 第 四 , 由 于 许多 小 型 企业 的 出 现 , 使 
本 行业 的 竞争 加 剧 ， 常 用 的 电力 电子 产品 都 
供过于求 。 第 五 , 市 场 被 国外 产品 大 量 占领 。 
如 功率 MOSFET、IGBT 等 新 型 器 件 及 其 装 
置 、 部 分 电源 市 场 被 国外 产品 占领 。 造 成 这 
种 状况 的 主要 原因 是 国内 生产 三 点 严 重 分 
BL 形 不 成 规模 , 技术 开发 能 力 严重 不 足 , 因 
而 难以 与 国外 产品 抗衡 。 

针对 电力 电子 产品 市 场 存 在 的 以 上 问 
题 ， 在 电力 电子 产品 市 场 的 整顿 中 ， 应 积极 
发 挥 行业 协会 的 特殊 作用 ， 解 决 共性 问题 : 
D 规范 产品 价格 ， 制 订 产 品 的 最 高 和 最 低 
售 价 , 防止 垄断 和 倾销 , (2) 坚决 打击 假冒 仿 
人 劣 产品 ,与 地 方 职能 部 门 配合 , 重点 查 假 、 打 
假 。(3) 禁止 行业 各 厂 的 残 、 次 品 心 片 销售 。 
(4) 严厉 打击 必 片 非法 走私 , 保护 民族 工业 。 
(5) 鉴于 产品 市 场 供过于求 ， 企 业 应 加 强 产 
品 结构 调整 ， 生 产 适 销 对 路 的 产品 ;行业 内 
部 应 加 快 企业 结构 调整 ,加 大 企业 改革 力度 ， 
进行 资产 重组 。(6) 大 力 推 广 新 工艺 、 新 材 
料 、 新 技术 和 新 产品 ， 积 极 开展 基础 元 件 的 
可 靠 性 攻关 及 研究 ， 加 快 电 力 电 子 行业 技术 
进步 。 

1998 年 电力 电子 产品 市 场 需求 较 多 的 
产品 为 76. 2mm (3in) 及 以 上 的 普通 部 亲 管 
及 快速 晶闸管 、IGBT 模块 及 电力 半导体 器 
件 生产 用 的 各 种 配套 件 如 硅 单 晶片、 钥 圆 片 、 
陶瓷 管 党 、 散 热 帮 等 ,， 特别 是 大 直径 
($100mm 以 上 )、 高 电阻 率 (p 大 于 2000 + 
cm) 的 单 晶 片 、 可 伐 玻璃 管 沉 、 各 种 陶 次 管 
壳 及 快速 熔断 需 等 。 

1998 年 市 场 沛 销 较 多 的 产品 为 : 
KP500A 以 下 、KS300A 以 下 及 KK200A 等 
系列 品 闸 管 元 件 ，ZP1000A 以 下 整流 管 ， 
ZK5A 汽车 整流 管 及 ZP200 一 400A . KP20— 
200A 的 管 芒 。 因 而 在 实际 生产 中 , 企业 应 注 
意 开 发 一 些 高 性 能 、 高 可 靠 性 的 产品 ， 进 人 免 


低 水 平 产品 的 重复 生产 对 资金 的 占用 。 

1998 年 电力 电子 装置 主要 以 销 定 产 , A 
而 库存 较 少 〈 同 时 又 使 生产 能 力 大 量 困 置 ) 。 
总 之 ,1998 年 电力 电子 产品 市 场 状 况 为 电力 
半导体 器 件 供过于求 ， 电 力 电子 装置 与 市 场 
需求 基本 桂平。 

1998 年 电力 电子 产品 总 的 销售 情况 与 
去 年 基本 相同 。 在 产品 销售 中 ， 各 单位 采用 
的 促销 方法 和 销售 渠道 各 不 相同 ， 效 果 也 有 
一 定 的 差异 。 从 调查 的 结果 来 看 ， 产 品 促销 
方法 主要 以 人 员 推 销 和 客户 上 门 为 主 ， 以 参 
加 商品 展销 会 、 邮 寄 产 品目 录 为 输 。 产 品 销 
售 渠道 包括 国内 销售 渠道 和 国外 销售 渠道 两 
部 分 ,国内 销售 以 直接 至 客户 的 渠道 为 主 , 通 
过 零售 的 渠道 为 辅 。 国 外 销售 主要 靠 国内 代 
理 ， 总 的 来 说 不 够 畅通 。 

1998 年 市 场 销售 较 好 的 右 件 产品 是 普 
通 唱 闻 管 ， 装 置 产品 主要 是 牵引 电源 、 电 热 
冶金 和 电化 学 用 的 装置 ， 并 且 装 置 产 品 比 器 
件 产 品 的 销售 情况 好 。 

1998 年 机 械 工 业 部 19 个 企 、 事 业 单 位 
中 出 口 销售 总 额 为 45. 42 万 美元 ， 比 上 年 减 
少 52. 4%。 减少 的 主要 是 因为 东南 亚 金 融 危 
机 对 我 国电 力 电 子 产品 出 口 的 影响 。 电 力 电 
子 器 件 的 出 口 额 为 9. 76 万 美元 , 占 总 出 口 额 
的 21.4990; 电力 电子 装置 的 出 口 额 为 35. 66 
万 美元 , 占 总 出 口 额 的 78.51%%; 出 口 国家 有 
美国 、 越 南 、 伊 朗 、 印 度 尼 西 亚 等 。 

1998 年 电力 电子 产品 的 价格 呈 下 降 趋 
势 ， 比 上 年 下 降 10%。 按 照 目 前 市 场 的 销售 
情况 ,未 来 价格 可 能 还 要 下 滑 。1998 年 国内 
电力 电子 器 件 产 品 的 销售 基本 上 以 行业 定价 
的 半价 在 销售 ， 某 些 企业 甚至 以 低 于 成 本 价 
的 价格 销售 。 为 了 制止 低 价 倾销 的 不 正当 行 
为 ， 国 家 已 制订 了 相应 的 政策 和 法 规 ， 基 本 
符合 各 企业 的 意愿 。 

新 产品 1998 年 北京 椿 树 整 流 带 厂 人 研 
制 的 阀 控 式 密封 免 维护 铅 酸 蓄电池 直流 屏 
(型 号 为 ,KKAN33 一 20/230 一 F110) 及 充电 
浮 充电 装置 、KGVA-20/230 经 电力 工业 部 
电力 设备 及 仪表 质 检测 试 中 心 检 验 合格 。 

上 海 整流 器 总 厂 研制 的 新 产品 ， 轨 道 交 
通用 ZQA[LI/ 口 整流 器 于 1998 年 3 月 鉴定 
通过 。 该 厂 还 研制 了 3 项 新 产品 : KLF31— 
记 ]/ 口 唱 曾 管 同步 机 励磁 装置 、.KVA 一 []/ 人 | 
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晶闸管 译 充电 电源 和 ZLF— 2500 X 2/500 发 
电机 励磁 用 整流 器 ， 预 计 1999 年 完成 鉴定 。 

湖北 衷 攀 市 仪表 元 件 厂 有 2 项 新 产品 : 
KK1600A/1400V E dale] Al MT (F.D) 
G/Y100A—200A 非 绝缘 性 模块 ， 试 制 成 功 
并 通过 了 鉴定 。 

广东 电气 控制 设备 厂 完 成 了 新 产品 
GZDW 微机 控制 直流 电源 柜 的 试制 , 该 项 目 
达到 国内 先进 水 平 ， 属 省 级 科研 项 目 。 

西安 电力 整流 器 厂 研 制 的 新 产品 
KLAF—300/110 全 数字 励磁 装置 获 西 电 公 
司 科技 成 果 三 等 奖 。 该 厂 还 研制 了 3 项 新 产 
i: KP1700 一 38 晶闸管 元 件 、.ZHS 一 68000/ 
900 全 数字 化 工 产品 及 KSS—4000/700 全 
数字 直流 传动 设备 ， 并 通过 了 厂 内 鉴定 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 的 新 产品 有 3 
Hl: 

(1) 300MW 旋转 励磁 整流 组 件 ( 是 针对 
300MW 汽 轮 发 电机 无 刷 励 磁 的 需要 而 研制 
开发 的 )， 它 适合 在 条 件 恶 劣 的 环境 中 运行 。 
其 1998 年 的 收入 已 达到 114 万 元 ， 

(2) 调 速 系统 大 功率 GTR 模块 ,来 用 了 
全 新 的 设计 ， 过 载 能 力 强 ， 可 在 一 40C 一 
125C 的 环境 中 运行 。 该 产品 具有 体积 小 、 E 
Be RRA. FAK, Bette. av 
范围 大 及 使 于 安装 等 优点 ,和 且 有 高 可 靠 性 、 高 
效 、 高 抗 热 疲劳 能 力 ， 各 项 电 、 热 参数 达到 
国内 外 同类 产品 水 平 。 

(3) GTO 门 极 驱 动 器 , 该 产品 具有 最 小 
导 通 时 间 和 最 小 关 汤 时 间 限 制 ， 张 动 右 电源 
欠 电 压 保护 , 过 电流 保护 、 负 载 短路 保护 , 故 
障 信 号 输出 及 故障 保护 后 驱动 器 自 复位 功 
能 。 

质量 及 质量 管理 1998 年 通过 
ISO9000 质量 体系 认证 的 3 个 单位 是 : G) 
西安 电力 整流 器 厂 , 于 1998 年 8 月 经 过 中 国 
进出 口 商 品质 量 认证 中 心 西北 评审 中 心 严格 
的 现场 审核 , 顺利 通过 了 ISO9001 质量 体系 
认证 ; (2) 广东 电气 控制 设备 三, 于 1998 年 
取得 了 ISO9001 质量 体系 认证 ; G) FS 
流 器 厂 , 于 1998 年 顺利 通过 ISO9001 质量 
认证 。 目前 已 经 起 步 或 正在 进行 I SO9000 质 
量 体 系 认证 准备 的 企业 还 有 西安 电力 电子 技 
术 研 究 所 、 湖 北 襄 攀 仪表 元 件 厂 、 北 京 椿 树 
整流 器 厂 、 北 京 整 流 癌 三 。 


1998 年 中 国电 器 工业 协会 电力 电子 分 
会 继续 在 行业 内 开展 质量 保证 承诺 活动 和 行 
业 推荐 产品 活动 。1998 年 共 推 荐 4 个 企业 的 
10 个 产品 为 质量 可 信 产 品 , 并 批准 5 个 单位 
公开 质量 承诺 。1998 年 已 进行 产品 型 号 注册 
登记 的 有 7 个 企业 ， 颁 发 了 19 个 证 书 。 
1998 年 发 布 的 行业 标准 共 四 项 ， (1) 
JB/T8740—1998 电化 学 用 整流 恬 : (2) JB/ 
T8736- 一 1998《 电 力 半 导体 模块 用 氧化 铝 陶 
EE), (3) JB/T8757--1998《 电 力 半 导体 
器 件 用 热管 散热 器 》 (4) JB/T8758 一 1998 
《确定 晶闸管 参数 值 准则 》。 
基本 建设 及 技术 改造 ”1998 FILL 
业 部 19 个 定点 企 事 业 单位 固定 资产 投资 额 
为 230 Frat, 比 上 年 上 度 减少 84. 1%。 其 中 基 
本 建设 投资 200 万 元 ， 占 总 投资 额 的 87%; 
技术 更 新 改造 投资 30 万 元 ， 占 总 投资 额 的 
13%. 该 比例 比 1997 年 的 7% 有 所 提高 。 
管理 及 改革 1998 年 机 械 工 业 部 19 个 
企 事业 单位 继续 深化 内 部 改革 ， 促 进 企业 改 
制 ， 但 改革 的 步子 仍 较 缓慢 。 国 营 企业 的 改 
革 举 步 维 艰 ,其 主要 原因 是 历史 包 窗 沉重 , 权 
力 利益 不 清 ， 观 念 更 新 困难 。 高 投资 、 低 产 
出 、 效 益 差 是 老 问 题 。 目 前 ， 国 营 企 业 实行 
资产 重组 ， 建 立 股 份 制 ， 实 现 企 业 投 资 主 体 
多 元 化 。 但 一 定 要 做 到 企业 的 所 有 权 和 经 营 
权 合 理 地 分 离 ， 使 所 有 者 、 诀 策 者 、 经 营 者 
和 监督 者 都 分 别 到 位 ， 形 成 一 种 既 能 相互 协 
调 合作 ， 又 能 相互 制衡 监督 的 机 制 。 只 有 这 
样 , 企业 才能 真正 做 到 自主 经 营 , ANAS. 
1998 年 上 海 整流 器 总 厂 通 过 资产 重组 ， 
组 建 了 股份 公司 。 成 为 机 械 工 业 部 19 个 定点 
企 事业 单位 中 第 一 个 成 立 的 山 份 制 企业 ， 为 
国有 企业 的 改制 起 到 了 模范 带头 作用 。1998 
年 实现 工业 总 产值 当年 价 3 318 万 元 ， 取 得 
1998 年 西安 电力 电子 技术 研究 所 在 激 
烈 的 市 场 竟 争 中 为 了 寻求 新 的 出 路 ， 将 原来 
的 器 件 生产 线 和 装置 生产 线 分 别 改 成 器 件 生 
产 部 和 装置 生产 部 ， 形 成 了 产 、 供 、 销 一 条 
E. 全面 实行 新 的 管理 机 制 。1998 FEAA 
产值 当年 价 3 679 万 元 ,销售 收入 3 310 万 元 
(其 中 元 件 1 826 万 元 , 装置 1 484 万 元 ), E 
上 年 增长 9. 3%， 人 均 销 售 收入 为 4.69 万 
元 ;成 为 机 械 工 业 部 19 个 定点 企 事 业 单 位 中 
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经 济 效益 综合 指数 唯一 达到 电工 电器 行业 标 
准 值 的 单位 。 

西安 电力 电子 技术 研究 所 还 通过 控股 兴 
建 了 专门 从 事 规 范 化 管理 运营 的 集 科 、 工 、 贸 
为 一 体 的 高 技术 产业 公司 :西安 屹立 电力 电 
子 有 限 责任 公司 , 其 前 身 是 国家 科 委 1970 年 
投资 设立 的 我 国电 力 半导体 器 件 生产 基地 西 
安 电力 电子 技术 研究 所 中 试 部 ， 曾 为 电力 电 
子 行业 提供 了 大 量 的 电力 半导体 器 件 与 装 
置 ,培训 了 大 量 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 ， 
并 回 全 国 推广 了 电力 半导体 器 件 的 先进 技术 
和 完整 的 生产 工艺 。 该 公司 有 两 个 特点 : 一 
是 在 用 人 方面 ， 实 行 双 回 选 择 ， 主 要 采用 熟 
练 的 退休 工人 从 事 工 艺 生 产 ， 年 青 的 技术 人 
员 从 事 管 理 、 经 营 工作 : 二 是 产品 的 系列 化 
程度 较 高 ， Ha PEST 通过 一 年 的 运作 ， 取 
得 了 显 若 的 经 济 效 爸 。 

[ 撰 稿 人 :西安 电力 电子 技术 研究 所 王 彩 
om. ERA BRA, 西安 电力 电子 技术 研 
究 所 白 继 彬 ] 





[国家 机 械 工 业 局 ) 
生产 发 展 情况 1998 年 电气 控制 成 套 


设备 行业 对 50 个 行业 厂家 (其 中 国有 企业 
23 个 、 和 集体 企业 14 个 、 股 份 制 企业 8 个 、 合 
资 企 业 5 个 ,共有 职工 32 618 人 ) 统 计 ,1998 
年 完成 工业 总 产值 (不 变价 ) 332 026. 2 万 
元 ， 销 售 收 入 309 902.5 Asc, ARR 
15 455. 51 万 元 。 

北京 第 二 开关 厂 1998 年 完成 工业 总 产 
值 9 300 Asc. 工业 增加 值 1 940 万 元 。 其 中 
高 低压 成 套 开关 设备 为 930 万 元 ， 占 总 产值 
的 10%。1998 年 全 厂 出 口 产 品 销售 额 为 
5 218 万 元 , 占 总 产值 的 56%. 

大 连 开 关 总 厂 是 我 国生 产 低压 电器 和 和 高 
低压 成 套 开 关 设 备 的 重点 企业 ， 承 接 了 哈 尔 
演 电 站 、 天 津 石 化 公司 、 上海 起 重 机 器 厂 、 盛 
道 集团 有 限 公 司 、 大 连 煤气 公司 、 通 化 钢铁 
公司 .大 连 易 宏 石化 公司 等 重点 工程 项 目 。 该 
T 1998 年 实现 工业 总 产值 (不 变价 ) 10 908 
万 元 ， 销 售 收入 10 674 万 元 。 

BAAR) 1998 年 企业 的 综合 经 济 实 
力 在 全 市 百 强 企业 中 的 排名 由 1997 年 的 第 
11 位 升 到 第 9 位 ， 在 全 国 同 行业 中 排列 第 8 
位 。 同 时 ， 被 国家 机 械 工 业 局 评定 为 机 械 工 
业 管 理 基 础 规范 化 企业 。1998 年 完成 工业 总 
产值 (不 变价 ) 17 275. 51 万 元 ， 比 1997 年 
增长 12. 67%; 产品 销售 收入 13 524. 12 万 
元 ， 比 1997 年 增长 11. 49%; 利润 2 714 7 - 
元 ， 比 1997 年 增长 103.58%; 创利 税 
1 455. 28 万 元 ， 比 1997 年 增长 38. 49%。 

1998 年 电气 控制 成 套 设备 行业 企业 经 
济 效益 综合 指数 、 单 项 指标 及 主要 经 济 指标 
排序 见 表 1、 表 2 和 表 3。 


表 1 1998 年 电气 控制 成 套 设 备 行业 经 济 效益 综合 指数 前 十 名 企业 







江苏 华威 设备 厂 
东莞 市 开关 六 
涂 圳 市 奇 辉 电 器 成 套 设备 有 限 公司 
土 海 华星 电器 有 限 公司 

上 上海 市 开 灵 开关 三 

汕头 经 济 特区 电器 仪表 成 套 厂 
浙江 黄 华 开关 厂 
海南 海 新 机 电 设 备 三 

GESIENE 

廊坊 石油 管道 华兴 实业 开发 总 公司 
FA 


资本 保值 | 资 产 | 流动 资产 | 成 本 费用 
负债 率 | 周转 率 | 利 润 率 
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170 713 
381 719 





336 
282 
273 
262 
236 
229 
228 
222 
214 


271 324 
166 340 
113 000 
88 392 
39 094 
51 938 
30 900 
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表 2 ”电气 控制 成 套 设 备 行业 经 济 效益 单项 指标 前 五 名 企业 








序号 | 企业 名称 指标 值 | 序号。 企 业 名 称 RE 
总 资产 贡献 率 (⁄) 全 员 劳 动 生产 率 (元 / 人 ) 
1 | 深圳 市 奇 辉 电器 成 套 设 | 10.96] 1 | 东莞 市 开关 厂 381 719 
BARA Al 10.03 || 2 | 上海 华星 电器 有 限 公 司 | 271 324 
2 | 江苏 华威 线 设备 厂 9.58 || 3 | 上 海 广电 电气 (集团 ) | 177 969 
3 | 海南 海 新 机 电 设 备 厂 ARAF] 
4 | 湖南 常德 开关 厂 开关 9. 37 | 4 | 江苏 华威 线 设备 厂 | 170713 
5 | 德 力 集团 成 套 电器 设备 5 1 上海 市 天 灵 开 关 厂 4.18 || 5 | 上 海 市 天 灵 开 关 厂 166 340 
厂 成 本 费用 利用 率 %) 产品 销售 率 (%) | 
资本 保值 增值 率 (%) FF SEIT KT 34. 85 兰州 七 里 河 开 关 厂 | 153. 23 
1 | 包头 市 开关 厂 江苏 华威 线 设 备 三 . | 34.47 || 2 | 昆明 电器 成 套 实 业 总 公 | 134.94 
2 | 广州 电器 开关 厂 常熟 开关 厂 | 25. 26 司 | 
3 | 吉林 冶金 机 电 设备 制造 天 水 电气 传动 研究 所 | 21.22) 3 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 | 124. 89 
厂 常德 开关 厂 | 17. 90 公司 | 
4 | 北京 开关 厂 北京 市 南郊 电器 器材 厂 | 122. 06 
5 | 宁波 华 通电 器 成 套 厂 苏州 电气 控制 设备 厂 111. 42 













































FI 企业 名 称 re 企业 和 名称 TERA et 企业 名 称 TREn 

| | OF) | AT) 

1 | 北京 开关 厂 31 368. 可 1 Began a "60 968. 00), 1 [WINKLER] | 9 158. 00 

2 (RFA 17 276.00 2 | EE EBARA |46 107. 00|| 2 | EME ACRE) | 4422.00 
3 | 广东 省 顺德 开关 厂 有 | 13 309.00|| (RAF ! 有 限 公 司 

3 | 北京 开关 三 | 44 067. 00|| 3 | 常熟 开关 厂 2 714. 00 

4 公司 | 10 960. 00| 4 | 上 海 电器 成 套 厂 | 38 510. 00|| 4 | 宁波 华 通电 器 成 套 厂 | 2 077. 00 

5 10 908. 00| 5 | 成 都 通力 集团 股份 有 | 1 399. 00 






科研 成 果 及 新 产品 1998 年 取得 的 成 
果 较 多 ， 由 天 津 电气 传动 设计 研究 所 承担 的 


有 : 

(1) 武钢 硅钢 扩建 工程 CA5 机 组 电气 
目 动 化 系统 是 国内 最 早 自行 开发 设计 、 目 前 
规模 和 容量 最 大 、 通 信 功 能 最 先进 的 全 交流 
化 、 全 数字 化 、 网 络 化 的 大 型 电气 自动 化 系 
统 。 在 系统 构成 、 网 络 通信 、 动 态 画 面 集中 
监控 以 及 活 套 控制 等 方面 的 性 能 和 水 平 优 于 
该 厂 成 套 引 进 并 于 1997 年 投产 的 同类 机 组 
系统 ， 已 达到 国际 先进 水 平 。 整 套 设备 造价 
不 到 引进 设备 的 一 半 ， 系 统 投产 后 经 济 效益 
显著 。 该 系统 技术 成 熟 ， 能 代替 国外 引进 的 
同类 产品 。 武 钢 硅 钢 CA5 机 组 的 成 功 运行 ， 
表明 我 国有 能 力 独 立 自主 地 为 其 他 类 似 生 产 
线 提供 先进 的 全 交流 化 、 全 数字 化 、 网 络 化 
的 大 型 电气 自动 化 系统 ， 具 有 极 大 的 经 济 效 
益 和 社会 效益 。 

(2) VKXMI .KVXM1 系列 照明 箱 是 根 
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5 “宁波 华 通电 器 成 套 广 | 23 806. 00 
| 





| 限 公司 


H 1998 年 机 械 工业 科技 发 展 新 产品 计划 
(98161404B) 开发 的 新 型 照明 箱 产 品 ， 已 通 
过 部 级 鉴定 。 该 产品 是 采用 德国 汉 森 公司 全 
塑料 壳 体 和 新 型 元 器 件 设计 而 成 。 对 电路 的 
设计 进行 了 大 胆 的 创新 ,增加 了 过 压 保护 、 电 
源 指示 、 电 于 指示 、 电 流 指示 等 功能 ， 最 高 
防护 等 级 为 I P65, 填补 了 国内 高 防护 等 级 照 
明 箱 的 空白 。 其 主要 技术 性 能 指标 . 

人 额定 工作 电压 .220V/380V 

额定 频率 : 50 (60) Hz 

额定 电流 : GEZ) 10, 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 80, 100A 

分 支 电 流 : (出 线 ) 最 大 25A 

额定 短 时 耐 受 电流 :6kA (采用 熔断 器 开 
关 时 可 提高 耐 受 电流 ) 

额定 漏电 动作 电流 : 主 电 路 100、 
300mA， 分支 电 路 30mA 

额定 漏电 不 动作 电流 : 主 电 路 50、 
150mA ， 分 支 电 路 15mA 


防护 等 级 ,IP30、IP40、IP41、1IP65 

(3) 为 南方 铝 业 (中国) 有 限 公司 研 制 的 
馈 箱 轧机 AGC 系统 ， 系 国内 第 一 套 投 入 工 
业 运 行 的 系统 。 同 国外 同类 型 AGC 系统 相 
比 ,其 性 能 技术 水 平 达到 国外 同类 系统 水 平 ， 
而 造价 却 仅 为 国外 同类 型 设备 的 40%~ 


”60% (国外 同类 型 设备 报价 为 30 一 40 万 美 


T), 外 围 设备 连接 实用 可 靠 , 为 国内 铝 箱 加 
工 企业 用 以 替代 国外 设备 的 首选 。 采 用 该 
AGC 系统 后 , 铝 稍 质量 大 大 提高 , 达到 国外 
同行 业 水 平 。 本 套 AGC 硬件 系统 采用 486 
工控 机 作为 中 央 处 理 器 ， 配 合 输入 、 输 出 模 
板 及 自行 研制 开发 的 远程 通信 和 键盘 构成 了 系 
统 的 主体 框架 。 系 统 采 集 轧 机 的 速度 信号 、 开 
卷 机 的 张力 信号 以 及 测 厚 仪 的 输出 信号 a 
箔 厚度 偏差 ), 经 过 教学 模型 计算 , 得 出 张力 
校正 值 和 /或 速度 校正 值 ， 输 出 到 调节 系统 。 
通过 改变 张力 和 速度 来 达到 控制 铝箔 厚度 的 
目的 。 

AGC 系统 软件 也 是 该 所 自行 研制 开发 
的 。 整 套 软件 对 硬件 系统 要 求 低 ， 运 行 安全 
可 靠 。 用 C 语言 编写 ， 具有 模块 化 设计 、 便 
于 理解 和 维护 、 移 植 方便 等 特点 。 除 具有 一 
般 AGC 系统 的 功能 外 ， 提 供 了 轧 制 厚 差 分 
布 报表 打印 、 后 期 数据 分 析 软 件 ( 可 替代 兄 
贵 的 记录 仪 等 设备 ) ,为 生产 部 门 掌握 轧 制 质 
量 和 修改 工艺 提供 了 完善 的 测试 手段 和 理论 
依据 。 该 软件 还 具有 在 线 动态 调试 功能 ， 操 
作 手 可 以 在 轧机 运行 中 根据 运行 情况 ， 方 使 
地 调节 张力 增益 系统 系数 、 速 度 增益 系数 和 
防 冲 击 界限 值 的 大 小 ， 动 态 实现 较 佳 的 轧 制 
效果 。 

(4) 根据 变速 传动 新 型 调 速 器 (直流 全 
数字 调 速 器 及 交流 全 数字 变频 器 〉 系列 产品 
的 配套 要 求 ， 考 虑 到 电气 控制 电路 及 PLC 
(程序 控制 器 ) 的 需要 , 设计 和 研制 的 辅助 直 
流 电 源 ， 于 1998 年 12 月 17 日 通过 专家 鉴 
T. 辅助 直流 电源 品种 规格 多 , 适用 性 强 , 属 
国内 领先 ， 其 技术 性 能 接近 SIEMENS 公司 
水 平 ， 可 直接 百代 该 公司 SIMATIC 系统 中 
的 同类 产品 。 该 辅助 直流 电源 有 单 相 和 三 相 
整流 、 整 流 滤 波 、 线 性 稳 压 和 开关 型 稳 压 ，5 
~24V,1~150A8 个 系列 82 个 规格 。 采 用 新 
型 整流 和 电源 模块 , 带 单 相 或 三 相 电 源 变 压 器 ， 
兼顾 了 先进 性 和 可 靠 性 , 属 多 品种 专用 电源 , 它 


按照 DIN19240、IEC1204 及 IEC478 等 低压 
直流 电源 标准 进行 检验 。 其 中 24V、6A 直流 电 
源 已 为 西门 子 电气 传动 公司 供应 170 台 ， 受 到 
该 公司 好 评 。 

(5) Mi 一 GST 全 逆 箱 组 式 低 压 配 电 柜 
是 根据 1998 年 机 械 工 业 科技 发 展 新 产品 计 
Xj (98161403B) 进行 开发 的 新 型 低压 配 电 
柜 ， 已 通过 部 级 鉴定 。 该 产品 设计 合理 、 构 
成 先进 、 闭 配 便捷 ， 采 用 了 国外 的 新 型 壳 体 
和 国际 上 先进 的 母线 组 装 式 新 技术 ,省 工 、 省 
料 、 制 造 简便 。 产 品 特点 为 : 全 塑 全 绝缘 外 
过 、 高 防护 等 级 (IP65) 、 机 械 强 度 高 、 耐 老 
化 、 体 积 小 、 结 构 紧 次 、 模 数 化 、 安 装 方便 ， 
易于 按 需 要 延伸 和 扩容 ， 填 补 了 我 国 箱 组 式 
和 高 防护 等 级 配 电 柜 的 空 日 ， 有 广阔 的 发 展 
前 景 及 用 途 。 该 产品 采用 了 专用 的 Mi 一 GST 
全 塑 箱 组 式 低压 配 电 柜 CAD 软件 ， 对 配 电 
系统 及 结构 进行 组 态 设计 。 经 查 新 国内 外 同 
类 产品 技术 资料 对 比分 析 证 明 ， 配 电 柜 达到 
90 年 代 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

北京 第 二 开关 厂 1998 年 完成 LGT 一 
6000 低压 组 合式 开关 柜 新 产品 开发 项 目 。 该 
产品 由 丹麦 LOGSTRUP 公司 引进 ， 柜 体 立 
柱 采 用 LOGSTRUP 公司 特有 技术 制作 ， 使 
该 产品 结构 能 达到 较 高 的 强度 。 该 产品 主要 
技术 性 能 为 : 工作 电压 660V， 额 定 电 流 
5500A ， 额 定 短 时 耐 受 电流 100kA CS), BF 
护 等 级 IP30- 一 54。 

云南 开关 厂 1998 年 开发 的 新 产品 共 14 
项 ， 其 中 9 种 产品 通过 了 云南 省 机 械 厅 、 云 
南 省 电力 局 鉴定 。 

镇 江 市 电器 设备 厂 1998 年 开发 了 
HXGN6 一 12 (F, R) 六 氟 化 硫 环 网 柜 、BLV/ 
DP 模 数 化 多 功能 配 电 屏 、GDT 系列 固定 封 
闭 式 交流 低压 开关 设备 、GW]J 一 1 低压 无 功 
功率 动态 补偿 装置 等 8 个 新 产品 ， 并 通过 江 © 
苏 省 机 械 厅 和 江苏 省 电力 局 联合 主持 的 鉴 


KE. o 
PPE TT La AE eB a 
过 了 广西 区 级 鉴定 ， EAT KAZA. 
CMC 一 3A 密集 绝缘 母线 酸 在 湖南 低压 检测 
中 心 通过 型 式 试验 并 通过 了 广西 区 级 鉴定 。 
质量 及 质量 管理 ”1998 年 国家 电 控 配 
电 设 备 质 检 中 心 等 ?个 站 (中心) 先后 在 天 


津 、 北 京 、 开 封 、 苏 州 等 地 召开 了 25 个 省 、 
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市 、 自 治 区 企业 的 统 检 工 作 总 结 会 议 ， 会 议 
对 1997 年 低压 成 套 开关 设备 统 检 工作 进行 
了 总 结 ， 对 抽查 企业 的 产品 质量 进行 了 质量 
分 析 ; 颁发 了 统 检 表 彰 证 书 、 合 格 证 书 及 检 
验 报 告 ， 交流 了 企业 产品 质量 管理 经 验 。 会 
议 指出 1997 年 对 1 768 个 企业 进行 的 现场 
抽样 调查 , 有 样品 的 企业 999 个 ,经 检测 959 
个 产品 合格 、 抽 查 合 格 率 为 96 %, 在 调查 的 
1 768 个 企业 中 产值 达 1 亿 元 以 上 的 有 34 
A, 产值 在 1 000~10 000 万 元 的 有 494 个 ， 
产值 在 1 000 万 元 以 下 的 达 1 240 个 ,最 小 的 
企业 仅 有 十 几 个 人 , 年 产值 近 10 万 元 。 抽查 
合格 率 较 高 的 主要 原因 是 企业 在 质量 管理 
E, 积极 贯彻 GB/Ti9000 (ISO9000) 系列 标 
准 ， 使 企业 整体 素质 明显 提高 ， 质 量 意识 增 
强 。 

1998 年 电气 控制 成 套 设 备 行 业 共 有 杭 
州 红 申 电器 有 限 公 司 、 昆 明 开 关 厂 、 恤 遇 市 
开关 三、 扬州 京 隆 电 器 开关 有 限 公 司 、 西 安 
电器 开关 厂 、 长 征 电 必 集团 电气 控制 设备 厂 
和 乐清 市 字 球 电子 实业 公司 等 7 个 单位 获得 
ISO9000 质量 体系 认证 。 

杭州 红 申 电器 有 限 公 司 , 1998 年 2 月 通 
过 了 ISO9001 质量 体系 认证 ,获得 了 由 华 信 
技术 检验 有 限 公 司 颁发 的 质量 体系 认证 证 
书 


昆明 开关 厂 ，1998 年 3 月 10 日 接 到 北 
京 三 星 九 千 质 量 认证 中 心 1998 年 3 月 5 日 
签发 的 《质量 体系 认证 证 书 》 注册 号 为 
3099A0013。 

番 国 市 开关 厂 3 月 25 日 至 27 昌 通过 了 
ISO9001 质量 体系 认证 正式 审核 ， 并 于 4 日 
领取 了 认证 证 书 。 

扬州 京 隆 电 适 开关 有 限 公 司 ， 全 面 开 展 
质量 体系 认证 工作 ， 贯 彻 实施 GB/T19001 
(ISO9001) 标准 .1998 年 4 月 22 日 获得 中 国 
机 械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 颁发 的 质量 体系 
认证 证 书 。 

西安 电器 开关 厂 ，1998 年 6 月 26 日 通 
过 了 ISO9001 质量 体系 的 正式 认证 审核 , 4k 
得 中 国 船 级 社 质 量 认证 证 书 。 

长 征 电 器 集团 电气 控制 设备 厂 ， 贯 彻 执 
行 全 面 质量 管理 和 GB/T19001 (SO9001) 标 
HE, 确保 产品 质量 目标 实现 。1998 年 中 旬 国 
家 技术 监督 局 抽查 产品 合格 率 为 100%， 辣 
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4212 A#EGB/T19001 (ISO9001) 质量 体系 . 
认证 。 

乐清 市 字 球 电子 实业 公司 ，1998 年 12 
月 23 日 通过 了 ISO9002 质量 体系 认证 ， 认 
证 该 厂 质 量 保 证 体系 符合 GB/T19002 一 
1994 标准 , 准 子 注册 (注册 号 SC16 , 证 书号 : 
1699B007)， 

基本 建设 及 技术 改造 ”大 连 开 关 总 三 
1998 年 基本 建设 和 技术 改造 投资 420 万 元 。 
自行 设计 并 完成 了 结构 车 间 充 体 加 工 及 工艺 
路 线 调整 的 技术 改造 项 目 ， 大 大 提高 了 加 工 
制造 能 力 和 质量 。 

云南 开关 厂 , 1998 年 投入 基本 建设 和 技 
术 改 造 资 金 800 万 元 ， 用 于 痢 产 品 开发 和 基 
而 设施 表面 涂 效 线 技术 改造 、 技 术 引 进 等 项 
A. 

常熟 开关 厂 ，1998 年 引进 设备 投入 
1 100 多 万 元 , 全 年 共 引 进 各 类 进口 、 国 产 设 
备 42 台 〈 套 )。 同 时 还 改造 了 旧 设 备 ， 自 制 
校 验 设备 7 台 ， 投 资 近 1 000 万 元 建造 成 套 
生产 车 间 综 合 楼 。 

对 外 合作 ”上海 飞 洲 电器 实业 有 限 公司 
与 德国 西门 子 公 司 正 式 签 定 协议 ， 共 同 合作 
生产 西门 子 公 司 90 年 代 新 推出 的 STAB 系 
列 配 电 柜 和 SIKUS 系 开 关 柜 。 

淄博 开关 厂 ，1998 年 先后 与 德国 ABB 
公司 、 西 门 子 公 司 签 定 技术 合作 协议 ， 成 功 
地 开发 出 新 产品 三 项 ， 即 KYN28C—12 
(MDS—12) 铠 装 中 置式 金属 封闭 开关 设备 、 
ZN63C 一 12 (VBI 一 12) 型 系列 户 内 高 压 真 空 
汤 路 器 及 KYN--12 (引进 西门 子 8BK80 技 
术 ) 人 金属 能 装 中 置 手 车 落地 移 开 式 开关 设备 。 

镇 江 市 电器 设备 厂 , 1998 年 4 月 与 德国 
默 勒 公司 合作 共同 创办 镇 江上 默 勒 母线 有 限 公 
司 ,生产 具有 国际 先进 水 平 的 母线 槽 系统 。 又 
分 别 与 德国 P&T 公司 、 德 来 喜人 公司、 瑞士 赛 
雪 龙 公司 鉴定 技术 合作 协议 生产 代表 国际 先 
进 水 平 的 新 型 箱 式 变电站 、 环 网 柜 及 地 铁 用 
AAMER., 

管理 及 改革 ”中 国电 器 工业 协会 电 控 配 
电 设备 分 会 二 届 三 次 理事 、 常 务 理事 联席 会 
议 于 1998 年 5 月 26~28 日 在 浙江 省 温州 市 
召开 ,会 议 传达 了 中 国电 器 工业 协会 1997 年 
工作 总 结 和 1998 年 工作 要 点 及 上 海 低 压 电 
器 和 电 控 配 电 行业 工作 会 议 精神 。 审 议 并 通 


过 了 电 控 配 电 分 会 1997 年 工作 总 结 和 1998 
年 工作 按 排 ，1997 年 度 财务 决算 和 1998 年 
度 财务 预算 。 与 会 代表 对 《 电 控 配 电 设备 行 
业 推 荐 质量 可 信 产 品评 审 细则 (讨论 稿 )》 和 
《 电 控 配 电 设备 行业 产品 质量 承诺 活动 实施 
细则 (试行 )》 的 可 行 性 和 必要 性 进行 了 探讨 ， 
提出 了 意见 ， 并 就 电 控 配 电 行业 发 展 战略 和 
对 策 等 展开 了 热烈 讨论 ,发 表 了 各 自 的 看 法 。 
会 议 确定 了 继续 积极 投入 到 打 好 “三 大 战 
役 ” 工 作 中 来 ， 并 把 加 强 分 会 自身 建设 作为 
分 会 1998 年 工作 重点 。 

中 国电 器 工业 协会 电 控 配 电 设 备 分 会 与 
天 津 电气 传动 设计 研究 所 联合 举办 的 1998 
年 电 控 配 电 行 业 先 进 工艺 及 装备 推广 会 于 
1998 年 5 月 20~24 日 在 江苏 省 扬州 市 召 
开 ， 参 加 会 议 的 共计 160 个 单位 ，240 BK 
表 。 会 议 除 做 专题 报告 外 ， 还 邀请 有 关公 司 
和 设备 生产 厂家 做 了 有 关 技 术 和 产品 的 介 
绍 ， 收 到 了 良好 的 效果 。 

为 便于 企业 更 多 更 全 面 地 了 解 我 国 低压 
开关 电器 行业 日 新 月 异 的 技术 发 展 状况 及 行 
业 动 态 , 有 助 于 作出 正确 的 经 营 管理 决策 ,机 
械 工业 电气 自动 化 信息 网 和 机 械 工业 低压 电 
侨 科 技 信 息 网 集中 一 定 力 量 ， 收 集 并 编制 了 
有 关 的 信息 和 材料 , 分 别 于 1998 年 10 月 15 
~19 H., 10 月 25 一 29 日 和 11 月 17 一 21 日 
在 上 海 、 温 州 和 天 津 举行 了 低压 开关 电器 行 
业 信息 交流 会 。 
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机 械 工 业 部 电气 传动 成 套 控制 设备 标准 
化 技术 委员 会 第 一 届 第 三 次 年 会 于 1998 年 
11 月 10~13 日 在 天 津 举行 。 会 议 审议 通 过 
了 机 械 工业 部 电气 传动 成 套 控 制 设 备 标准 化 
技术 委员 会 1998 年 工作 报告 ， 审 定 了 1999 
年 标准 制定 、 修 订 计 划 项 目 11 项 。 

北京 开关 厂 的 《以 品种 、 质 量 为 主线 的 
市 场 导向 管理 ) 获 得 国家 级 一 等 创新 成 果 奖 。 

浙江 开关 厂 改制 成 为 浙江 输 变 电 设 备 有 限 
公司 ， 公 司 横 跨 答 配 电 与 控制 设备 制造 业 和 电 
工 器 材 制造 业 两 个 行业 ， 产 品 分 属 开关 控制 设 
备 、 电 器 设备 元 件 、 电 线 电线 三 个 小 行业 。 公 
司 拥有 自 营 进出 口 权 。 

[ 扎 稿 人 :天 津 电气 传动 设计 研究 所 张 
虹 ERA: 天津 电气 传动 设计 研究 所 年 培 
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生产 发 展 情况 ”1998 年 , 电力 电容 器 行 
业 产 品 产量 、 产 值 及 工业 增加 值 等 经 济 技术 
指标 有 较 大 幅度 提高 ( 表 1、 表 2)。 


Rl 1998 年 电力 电容 雍 行 业主 要 企业 生产 、 销 售 情况 


工业 总 产值 
(当年 价 ) 
(万 元 ) 























企业 各 入 (万 元 ) 






西安 电力 电容 器 厂 
桂林 电力 电容 器 总 厂 
无 锡 电 力 电容 器 厂 
锦州 电力 电容 器 总 厂 
MERRI 
北京 电力 电容 器 厂 
苏州 电力 电容 器 厂 

上 海 电 机 厂 电力 电容 器 分 厂 
PLR BA ae) 
重庆 电力 电容 器 厂 

新 安江 电力 电容 器 三 
牡丹 江 电 力 电 容器 三 

中 原 电 力 电 容器 厂 

上 钻 电 力 电容 器 三 

合 阳 电 力 电容 人 莫 有 限 公司 


合计 





67 987.2 19 093.5 





工业 增加 值 | 销售 收入 





出 口 产值 | 新 产品 产值 | 新 产品 产值 率 


(万 元 ) (万 元 ) 











67 225. 2 


20 181.3 | 29.7( 平 均 ) 
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表 2 1998 年 电力 电容 器 行业 主要 技术 
经 济 指标 完成 情况 










\ 
工业 总 产值 (万 元 ) :不 变价 | 70 381. 2| 79 741.5 . 
当年 价 | 62 632 8.6 
年 末 资 产 总 额 (万 元 ) 9.9 
企业 利税 总 额 ( 万 元 ) 29. 5 
全 年 平均 职工 总 数 ( 人 ) —4.3 
全 员 劳 动 生产 率 ( 元 / AD 22. 6 
人 均 创 利税 (元 /人 ) 35.9 
全 部 资金 利税 率 (%) 19.1 
工业 成 本 费用 利润 率 (%) . 





流动 资产 周转 率 (次 ) 


由 表 2 可 见 , 与 1997 年 相 比 , 用 当年 价 
计算 的 工业 总 产值 的 增长 率 还 比 用 不 变价 格 
计算 的 工业 总 产值 增长 率 为 低 。 这 说 明 行业 
内 价格 自律 机 制 很 差 ,在 巨大 的 市 场 压 力 下 ， 
企业 为 维持 生产 ,不断 地 竞相 压价 以 争取 订 
贷 。 从 而 导致 企业 利润 日 益 下 降 和 员工 收入 
的 损失 ， 全 员 劳 动 生 产 率 和 工业 成 本 费用 利 
润 率 的 大 幅度 上 升 ， 说 明 员 工 劳动 强度 大 幅 
度 提 高 了 (当然 也 说 明 是 由 于 各 企业 质量 保 
证 体系 发 挥 了 很 好 作用 ) 。 但 是 , 流动 资金 周 
转 率 的 大 幅 下 降 ， 正 是 企业 经 营 状 况 伙 佳 的 
最 有 力 证 明 。 

产品 分 类 产量 ”电力 电容 器 行业 的 主要 
产品 为 并 联 电容 器 〈 其 中 低压 产品 低压 自 愈 
AFRAID. GRAB. BATE 
压 互 感 器 (CVT), ZAER HA SE. WAR 
分 配套 件 的 成 套装 置 等 ， 各 主要 产品 的 产量 
UK 3。 

表 中 所 列 主 要 产品 中 ， 以 并 联 电容 内 中 
的 高 压 产 品 和 CVT 中 的 “低压 ”产品 增长 最 
多 。 如 高 压 并 联 电容 器 由 1997 年 的 78 612 
台 ( 套 )、8 725Mvar 增加 到 1998 年 的 77 486 
台 (Æ), 10 329Mvar， 虽然 台数 减少 了 
1. 4% ,但 容量 却 增 加 了 18. 4% ,说明 单 台 容 
量 有 了 大 幅度 的 增加 。 这 对 用 户 减 少 安 装 场 
地 ,降低 安装 费用 和 维护 工作 都 有 很 大 好 处 。 
而 CVT 产品 更 由 1997 年 的 0. 92 亿 元 增加 
到 1998 年 的 1. 2 亿 元 。 

CVT 产品 价格 “随行 就 市 ”说 明了 行业 
内 价格 自律 机 制 运行 不 畅 ， 也 说 明 CVT 市 
场 的 竞争 也 空前 地 剧烈 起 来 。1998 年 桂林 电 
力 电容 器 总 厂 CVT 产品 产量 增长 了 40% 以 


上 (由 1102 台 上 升 到 1 544 台 ); 而 锦州 电 
力 电容 器 厂 更 猛 增 了 122.8% (由 1997 年 的 
350 台 猛 增 到 780 4). 

市 场 及 销售 1998 年 , 由 于 中 央 政 府 大 
力 扩 大 内 需 ， 电 力 电 容器 行业 不 但 未 受到 东 
南亚 国家 金融 风暴 影响 ， 其 工业 总 产值 和 销 
售 收 入 反而 分 别 增加 了 1.7 亿 元 和 5 000 万 
元 ; 年 末 库 存 仅 比 1997 年 增加 660 万 元 。 

由 表 1 可 知 ，1998 年 行业 销售 收入 比 
1997 年 增加 了 5 000 万 元 ， 其 中 大 部 分 是 
CVT 产品 创造 的 ( 约 占 53%), FER ARSE 
产品 产值 增加 了 1 000 万 元 。 但 1.7 亿 元 增 
产 额 度 和 5 000 万 元 销售 收入 之 间 的 悬殊 差 
额 ， 则 表明 电力 电容 器 制造 企业 的 债权 或 利 
息 人 负担 加 重 了 ; 行业 的 流动 资产 周转 率 由 
1997 年 本 来 就 很 低 的 1. 21 次 降 到 了 1998 
年 的 0.98 KR (R 2), 这 在 整个 电工 行业 中 是 
极 低 的 。 

当然 ， 东 南亚 国家 的 金融 风暴 总 会 以 各 
种 形式 影 啊 我 国 市 场 的 。 该 地 区 各 国电 力 工 
程 萎缩 ， 就 在 电力 电容 器 出 口 量 的 减少 方面 
体现 出 来 : 我 国电 力 电容 器 产品 主要 出 口 到 
东南 亚 及 中 亚 地 区 各 国 ， 1998 年 , 行业 出 口 
MLA 400 余万元 ， 而 最 高 时 曾 达 到 
1 500 FAC. 

新 技术 及 科研 成 果 1998 Æ, 电力 电容 
融 行 业 属国 家 、 部 、 省 级 科研 产品 的 项 目 有 : 
高 电压 自 愈 式 并 联 电 雁 器 、 低 损耗 高 可 靠 性 
并 联 电容 器 、 特 大 容量 高 压 并 联 电容 磺 、 高 
PERAR TARAA GIS 用 CVT 以 及 充 
气 式 电流 互感 器 等 。 

在 高 电压 目 愈 式 并 联 电容 铝 的 研究 中 ， 
桂林 电力 电容 器 总 厂 已 作出 了 很 好 的 榜样 。 
随 着 城市 现代 化 建设 的 深入 发 展 ， 城 市 内 的 
用 地 越 来 越 短缺 ， 城 市 建筑 不 得 不 向 高 空 和 
地 下 伸展 。 因 此 ， 用 户 对 输 变 电压 置 的 安全 
性 和 可 靠 性 提出 更 加 苛刻 的 要 求 ; 使 用 不 人 燃 
型 、 至 少 是 难 燃 型 电气 设备 已 成 为 一 种 必然 
趋势 。 开 关 、 变 压 占 、 电 抗 器 等 电气 设备 已 
经 完 后 实现 了 无 油 化 ， 大 量 使 用 具有 良好 介 
电 特 性 的 液体 介质 的 电力 电容 器 行业 便 受 到 
越 来 越 大 的 压力 ;研制 不 燃 型 或 难 燃 型 ， 即 
不 含 具 有 可 燃 性 液体 介质 的 新 型 电力 电容 
器 ， 尤 其 是 不 会 因 箱 体 泄 漏 而 污染 环境 的 无 
油 高 压 电 容器 ， 已 是 世界 上 众多 电力 电容 顺 
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表 3 1998 年 行业 主要 企业 主要 产品 产量 完成 情况 


高 压 并 联 | 自 愈 式 并 | MOS 交流 滤波 
企业 名 称 联 电容 器 | 电容 器 CVT 电容 器 成 套装 置 


西安 电力 电容 器 厂 

桂林 电力 电容 器 总 厂 

无 锡 电 力 电容 器 厂 

锦州 电力 电容 器 总 厂 

南昌 电容 器 厂 

北京 电力 电容 器 厂 

苏州 电力 电容 器 厂 

上 海 电机 三 电 力 电容 器 分 厂 

丹东 电力 电容 器 厂 

重庆 电力 电容 器 厂 

新 安江 电力 电容 器 厂 

牡丹 江 电 力 电容 器 厂 

中 原 电力 电容 器 厂 

上 广电 力 电容 器 厂 

合 阳 电力 电容 器 有 限 公司 

合计 

制造 上 NB ee 
目前 ，1kV 以 下 的 无 油 电容 右 制 造 水 平 


已 达到 相当 高 的 水 平 ， 产 品 在 低压 配 电 系统 
使 用 相当 广泛 。 含 有 可 人 燃 性 液体 介质 的 低压 


并 联 电容 项 早 已 退出 历史 舞台 。 ME kVA 


上 的 高 压 领 域 ， 干 式 并 联 电容 絮 制 造 技术 却 
远 为 落后 。 日 本 虽 于 80 年 代 末 就 推出 了 无 油 
化 的 高 压 目 您 式 并 联 电容 器 、 耦 合 电容 需 等 
产品 ， 但 售 价 几 倍 于 充 油 产品 ;美国 则 由 于 
造价 太 高 而 放弃 了 干 式 高 压 并 联 电容 器 的 推 
广 使 用 。 

桂林 电力 电容 器 总 厂 全 膜 分 厂 成 功 地 推 
出 了 浇注 型 非 密封 结构 干 式 自 合式 高 压 并 联 
电容 怖 ,于 1998 年 4 月 通过 了 国家 机 械 工 业 
局 和 国家 电力 公司 联合 举行 的 产品 鉴定 ， 并 
给 予 了 高 度 评价 ,由 于 实现 了 非 密封 结构 , 产 
品 的 经 济 性 大 为 改善 ， 为 推广 使 用 提供 了 可 
能 。 同 时 ， 由 于 高 压 并 联 电容 器 装置 实现 无 
油 化 的 最 后 障碍 已 经 排除 ， 桂 林 电 力 电 容 属 
总 厂 率先 向 市 场 推出 了 柜 式 无 油 高 压 并 联 电 
容器 装置 。 

由 于 无 油 自 愈 式 并 联 电容 需 本 喘 的 独特 
性 能 ， 使 得 装置 在 使 用 中 也 有 了 根本 性 的 变 
化 一 一 不 燃 、 不 爆 、 不 污染 环境 ， 而 且 维 护 
工作 少 。 

该 产品 填补 了 国内 空白 并 达到 国际 同类 








(单位 : 台 、 套 ) 


8 18 315 


52 7 566 
1 304 30 827 


家 火炬 计划 (98D231D7900552) ,并 且 获 得 国 
家 专利 局 颁发 的 两 项 实用 新 型 专利 (ZL 
962 15175. 0 和 ZL97 2 25330. 0)。 

新 产品 1998 年 , 电力 电容 器 行业 新 产 
品 产 值 达 2 亿 多 元 ， 新 产品 产值 占 工 业 总 产 
值 〈 当 年 价 ) 近 3 成。 其 中 仅 并 联 电容 器 就 
有 31 种 是 1998 年 通过 极 具 权威 的 两 部 鉴定 
的 新 产品 ， 详 见 表 4。 

不 过 ,实事 求 事 地 说 ，1998 年 通过 两 部 
鉴定 的 新 产品 , 绝 大 部 分 科技 含量 还 不 高 , 今 
后 要 开发 高 科技 含量 高 水 平 的 新 产品 。 

质量 及 质量 管理 ”1998 F, 电力 电容 器 
行业 质量 指标 平均 指数 为 82. 99%， 产 品质 
量 等 级 系数 为 70.1%。 质 量 损 失 率 1.73%, 
损失 价值 近 340 Foc. HE 1997 年 有 大 幅度 下 
降 ( 降 幅 将 近 13%) ;其 中 内 部 损失 约 占 42% 
(145. 6 万 元 ) ， 详 见 表 5. 

1998 Æ, 本 行业 各 三 共同 努力 ， 把 产品 
损失 由 1997 年 的 388 万 元 降 至 340 万 元 , 其 
差额 近 50 万 元 属 纯 利润 ,这 说 明 在 增产 节约 
方面 尚 有 较 大 潜力 。 实 际 上 ， 一 些 企业 把 相 
当 部 分 内 部 损失 计 入 企业 管理 费用 中 ， 致 使 
企业 管理 费用 极其 庞大 (1997 年 为 11 723.9 
万 元 ，1998 年 11 808 万 元 ) ， 使 本 来 廉价 的 
劳动 力 成 本 变 得 十 分 的 昂贵 ， 这 种 状况 ， 于 
公 于 私 是 十 分 不 利 的 。 

在 电气 性 能 测试 方面 ， 行 业主 要 产品 电 


产品 水 平 ， 被 列 入 国家 重点 新 产品 项 目 和 国 
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表 4 1998 年 通过 “两 部 鉴定 ”的 新 产品 









BFMe11/~“ 3 —100—1W 
TYD,110/~/A 3 —0. 01(H) 












BAM11/~ 3 一 100 一 1W 
—334-—-1W 
BAMi11/~ 3 —200—1W 桂林 电力 电容 器 总 厂 
BKMJ11/~ 3 —334—1W | 
BFM11/~“ 3 —-4200--1 * 3W 
—~3600—1 * 3W 
--2400~—1 X3W 
BFFH11/~“3 —8000--1 x 3W 
—5000—1 X 3W HERR 
36001 x 3W 无 锡 电 力 电 容器 | 
—2400—1 X 3W 
BAM11/~/3 —200--1W 
—334—1W 
BAM11 一 200 一 1W 
BFFH11/~’ 3 一 2400 一 1X3W 
—3600—1 xX3W a 
BFFH12 2—-4000—1 3W EREJET 
BFFH11/~“ 3 —200—1W 
BFFH11/~/ 3 ~-3000—1* 3W 
—3600—1 X3W 
BFM11/~/3 —100—1W 
—200—1W 
11. 5-—200-1W 苏州 电力 电容 器 
12—200—1W 
BFF20—334—1W 
BFF12/+/3 --100—1W 





—200—1W 


性 能 交 检 一 次 合格 率 分 别 为 : FPR Al as 





A 


西安 电力 电容 姨 厂 


>98%, HAHA > 98%. AGHA AO 
99%, CVT 产品 之 99. 4%、 均 压 电 容 融 二 
99 只 、 脉 冲 电容 器 之 98.7%、 交 流 滤 波 电容 
ar > 97.3%, RETR BARE, 均 比 1997 年 
有 所 提高 。 

以 上 成 绩 的 取得 ， 主 要 是 由 于 行业 厂家 
重视 GB/T19000(1SO9000) 质 量 体 系 的 学 习 
和 贯彻 ,大 力 推 进 企 业 质 量 体 系 的 有 效 运 转 ， 
更 好 地 落实 了 质量 保证 职能 ， 提 高 了 企业 员 
工 质 量 意 识 和 质量 保证 的 自觉 性 的 结果 。 

从 高 压 并 联 电 容器 ， 包 括 大 容量 并 联 电 
容器 通过 的 两 部 鉴定 数量 的 历年 变化 ， 也 可 
以 看 得 出 企业 对 产品 质量 的 重视 情况 。 

据 统 计 ， 自 1984 年 至 1997 年 的 14 年 
中 ， 全 行业 共有 118 种 并 联 电容 峰 产 品 通过 
了 原 电 力 工业 部 (能源 部 ) 和 机 械 工 业 部 
《机械 电子 工业 部 ) 联合 组 织 的 两 部 鉴定 , 平 
均 每 年 仅 有 8 种 产品 ; 而 1998 年 中 就 有 30 
余 种 产品 通过 了 这 种 极 具 权威 性 的 高 规格 鉴 
定 ， 使 企业 在 广大 范围 的 机 电 市 场 树 立 起 良 
好 形 像 。 

另外 ， 在 目 愈 式 低压 并 联 电容 余生 产 早 
期 ， 企 业 对 目 您 式 产品 的 技术 性 能 研究 较为 
ARE; 尤其 对 其 破坏 性 试验 与 产品 可 靠 性 之 
间 的 关系 认识 模糊 ， 认 为 通过 了 型 式 试验 产 
部 不 会 有 啥 大 问题 . 因此 在 1994 年 以 前 , 各 
企业 生产 的 目 愈 式 并 联 电容 化 甚至 没有 一 种 
做 过 破坏 性 试验 。 随 着 对 产品 性 能 研究 的 深 


RS 1998 年 度 电 力 电容 器 质量 指标 完成 情况 





总 产量 
(Mvar) 


西安 电力 电容 器 厂 

桂林 电力 电容 器 厂 

无 锡 电力 电容 器 厂 
锦州 电力 电容 器 总 厂 
南京 南华 公主 
北京 电力 电容 器 厂 
苏州 电力 电容 器 厂 

上 海 电机 厂 电 力 电 容器 分 厂 
丹东 电力 电容 器 厂 

重庆 电力 电容 器 三 

新 安江 电力 电容 器 六 

HF FL Ae 
ae a Aas 

合 阳 电力 电容 器 制造 有 限 公司 


合计 





212。 人 行业 概况 











质量 损失 率 
综合 内 部 外 部 
_ (%) (万 元 ) (万 元 ) 

1. 41 10. 85 152. 07 
5. 45 19. 55 
.8 | 19. 76 

15. 64 5. 
0. 74 | 13. 52 
2. 65 0. 59 
23.8 15. 59 
10. 66 3.13 
145.59 229. 21 


入 和 运行 实践 ， 企 业已 普遍 认识 到 自 愈 式 并 
联 里 容器 破坏 性 试验 的 重要 性 。 目 1995 年 
起 ， 绝 大 部 分 新 定型 产品 在 进行 型 式 试验 时 
进行 了 破坏 试验 。 另 据 国 家 电力 电容 器 质 检 
中 心 统 计 ， 1991~1994 年 期 间 , 共有 8 个 企 
业 生 产 的 自 愈 式 低压 并 联 电容 絮 通 过 了 型 式 
试验 和 老化 试验 , 却 无 一 种 进行 过 破坏 试验 ; 
而 1995~1998 年 间 ，13 种 通过 了 型 式 试验 
的 低压 产品 中 ， 已 有 11 种 进行 了 破坏 试 
验 。 

在 质量 体系 认证 方面 , 1998 年 又 有 合 阳 
电力 电容 器 制造 有 限 公司 和 牡丹 江 电 力 电 容 
器 厂 通 过 了 ISO9000 质量 体系 认证 。 

1998 年 , 电力 电容 需 质 量 监督 网 和 电力 
电容 器 标准 化 网 首次 联合 召开 年 度 会 议 ， 有 
34 个 企业 近 50 位 代表 出 席 了 年 会 .会 上 , 电 
力 电容 器 质 检 中 心 副 主任 介绍 了 行业 生产 和 
质量 情况 ， 对 当前 电力 系统 重大 举措 之 一 的 
城市 电网 建设 及 改造 工程 进行 了 简单 说 明 ， 
希望 各 厂 都 能 抓 住 机 遇 ， 发 展品 种 ， 努 力 提 
高 产品 质量 ,以 最 大 限度 地 满足 市 场 需 要 。 会 
议 代 表 认 真 审查 了 高 压 并 联 电容 器 产品 质量 
分 等 、 耦 合 电 容器 及 电容 分 压 器 产品 质量 分 
等 等 9 个 标准 的 送审 稿 ， 并 提出 审查 和 修改 
意见 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”西安 电力 电容 器 
厂 1997 年 兴建 的 大 容量 并 联 电容 句 产 品 的 
涂 装 车 间 和 机 械 加 工 车 间 ， 包 括 立 式 加 工 中 
心 已 投入 使 用 ， 尤 其 是 立 式 加 工 中心 ， 对 提 
高 某 些 产品 部 件 的 加 工 精 度 和 加 工效 率 ， 起 
到 了 很 好 的 作用 ， 也 为 该 厂 新 产品 的 研制 提 
供 了 坚实 基础 。 

1998 年 投入 使 用 的 国家 重点 改造 项 目 ， 
其 中 锦州 电力 电容 器 总 厂 和 西安 电力 电容 需 
JAY 500kV 级 CVT 技术 改造 项 目 均 已 经 显 
示 了 巨大 的 作用 ， 全 行业 CVT 产品 已 由 
1997 年 的 3 462 台 增 加 到 4 723 台 。 特别 是 锦 
州 电 力 电容 回 总 厂 的 CVT 产 量 ， 更 由 1997 
的 350 台 猛 增 到 780 台 。 产 量 和 产值 均 提高 
一 倍 以 上 。 

[ 撰 稿 人 :西安 电力 电容 器 研究 所 张 立 盛 

审 稿 人 : 西安 电力 电容 器 研究 所 张 文 斌 ] 
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一 、 高 压 开关 


生产 发 展 情况 ”1998 年 高 压 开 关 行 业 
的 主要 经 济 指标 比 1997 年 都 有 不 同 程度 的 
增长 ,根据 对 208 个 生产 厂 基 本 情况 的 统计 ， 
行业 的 工业 总 产值 、 高 压 开 关 产 值 、 工 业 增 
加 值 、 产 品 销售 收入 、 利 税 总 额 、 工 业 全 员 
劳动 生产 率 及 人 均 创 利税 等 均 有 不 同 程度 的 
增长 〈 表 1) 。 从 表 1 给 出 的 行业 汇总 数据 可 
以 看 出 ， 

(1) 在 职工 总 人 数 下 降 1. 67%、 从 事 高 
压 开 关 人 数 下 降 1. 81% 的 情况 下 , ERAR 
增加 了 5.05%, 从 和 事 高 压 开关 工作 的 技术 人 
员 增 加 了 4.84%, 这 表明 了 高 压 开关 行业 在 
人 员 结 构 上 科技 人 员 的 比重 正在 不 断 增 加 。 

(2) 在 职工 总 人 数 减少 (技术 人 员 增 加 ) 
的 条 件 下 , 行业 工业 总 产值 增长 7. 83% (高 
压 开 关 部 分 增长 8. 74%)， 工 业 增 加 值 增长 


“9. 87%, 全 员 劳 动 生产 率 增长 11. 74%; 特 列 


是 高 于 开关 部 分 利润 增长 了 44.14%, 

(3) 开关 行业 在 连续 几 年 的 发 展 后 ， 形 
势 仍 然 看 好 。1997 年 的 主要 亏损 企业 大 都 实 
现 了 减亏 (如 某 厂 1997 年 亏损 586 万 元 ， 
1998 年 亏损 79 万 元 ) BAS AAR GE 
1997 年 亏损 591 万 元 ，1998 4A RA] 61. 1 万 
元 )。 

(4) 1998 年 全 行业 有 40 个 企业 工业 总 
产值 达 亿 元 以 上 ， 销 售 收入 超 亿 元 的 企业 有 
38 个 ; 工业 增加 值 达 5 000 万 元 以 上 者 22 
个 ; 全 员 劳 动 生产 率 达 50 000 元 /人 以 上 者 
59 个 ; 人 均 创利 税 50 000 元 /人 以 上 者 21 
个 。 这 些 企业 遍布 全 国 16 TA. M, MARK 
部 沿海 地 区 的 企业 , TA JI. HE, BEL H, BR. 
湘 等 内 陆 省 份 的 企业 ; 既 有 西安 高 压 开 关 厂 、 
沈阳 高 压 开 关 有 限 责 任 公 司 等 大 型 国有 企 
We, 也 有 天 水 长 城 开 关 厂 、 福 州 第 一 开关 三、 
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R1 1998 年 高 讨 开 关 行 业主 要 技术 经 济 指标 























































































全 部 职工 -La 
当年 从 x 
2 | 工业 总 产值 不 变价 8. 50 
万 元 | 839 259. 20 8.74 
ET Ti T 
4 产品 销售 收入 1 270 189. 21 6. 76 
5 | 产品 销售 税金 及 附加 元 —0. 33 
6 应 交 增 值 税 万 元 81 351. 65 17. 58 
新 产品 开发 o y 上 N 32 800. 53 20. 95 
| 费 用 其 中 高 压 开关 部 分 元 21 501. 30 36. 75 
8 利 W 一 一 一 一 一 一 一 
ET 7 
12 | 流动 资产 周转 率 次 1.24 
13 “| 销售 利税 率 % 13. 36 0. 67 
14 | 资产 利税 率 To. 10.74 —1. 96 
16 | 全 部 职工 工资 总 额 万 元 4. 60 
17 | 税金 总 额 万 元 80 403. 45 15. 08 
上 海天 灵 开 关 厂 、 四 川 高 压 开关 厂 、 镇 江 电 DWAR. 


器 设备 厂 、 玉 环 县 华 通电 器 有 限 公 司 、 宁 波 
通达 电器 开关 厂 等 中 小 国企 和 集体 企业 ;， 有 
主机 厂 也 有 配套 厂 。 

(5) 1998 年 行业 的 产品 销售 税金 及 附 
加 稍 低 于 1997 年 (降低 0. 33%), RERA 
在 汇总 的 208 个 企业 中 有 65 f GE 31%) 该 
项 税金 比 1997 年 有 所 减少 , 且 有 些 厂 减少 幅 
度 较 大 《如 北京 开关 厂 1997 年 为 437.4 万 
元 ，1998 年 为 227.7 万 元 ; 镇 江 电 器 设备 厂 
1997 年 为 505 FIC, 1998 年 为 105 万 元 ; 沈 
阳 华 利 能 源 设 备 制造 有 限 公 司 1997 年 为 
440 万 元 , 1998 年 此 项 没有 填写 ); 可 以 认为 
此 项 负增长 的 原因 是 国家 对 部 分 企业 税收 减 


(6) 1998 年 统计 汇总 的 208 个 企业 中 有 
160 个 有 固定 资产 投资 ， 占 总 数 的 76. 92%， 
投资 总 额 达 114 361. 61 万 元 , 是 历年 来 最 高 
的 , 达到 了 年 末 固 定 资产 净值 的 18.75%%。 其 
中 用 于 技 改 的 投资 为 62 667. 74 万 元 ， 占 总 
投资 额 的 54.8%. 基础 设施 和 先进 的 生产 手 
段 是 保证 产品 质量 、 形 成 规模 生产 的 物质 基 
Gt. fe: 1998 年 行业 高 压 开关 部 分 利润 大 幅度 
提高 、 工 业 全 员 劳 动 生产 率 保持 较 快 速度 增 
长 的 重要 原因 。 

(7) 行业 的 流动 资金 周转 率 由 上 年 度 减 
> 0.06 次 降 至 本 年 度 减 少 0.03 次 ， 比 上 年 
度 稍 好 。 但 各 企业 还 需 在 管理 上 和 资金 回收 
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方面 下 工夫 。 


高 压 开关 设备 的 生产 品种 分 述 情况 如 


下 。 

(1) 1998 年 开关 行业 许多 中 小 企业 在 
工业 总 产值 、 工 业 增 加 值 、 销 售 收入 ， 特 别 
是 在 工业 全 员 劳 动 生产 率 、 人 均 创 利税 等 方 
面 达到 其 至 超过 了 五 大 开关 厂 ; 在 品种 上 有 
更 多 的 中 小 企业 进入 了 126kV 级 SF, 断路 
器 和 126kV、252kV 少 油 断路 器 的 生产 领 
域 。 现 具备 126~550kV 级 断路 器 生产 能 力 
的 企业 已 达 17 个 。 

D 生产 126 一 550kV 级 SF, 断路 器 的 
EWA 

西安 高 压 开关 厂 、 沈 阳 高 压 开 关 有 限 责 
任 公司 、 平 项 山 天 六 集 团 有 限 责任 公司 、 上 
海 华 通 开 关 厂 、 北 京 开 关 厂 (126 一 550kV ) ; 
湖北 开关 厂 、 湖 南开 关 厂 、 和 泰安 开关 厂 、 重 
庆 高 压 开 关 厂 、 如 尝 高 压 电 器 开关 厂 、 福 州 
第 一 开关 厂 、 云 南开 关 厂 、 苏 州 通用 电气 阿 
aR Hii FF eA BR ZS OO ey Ea a 
(126kV). 

© APR 126, 252kV 少 油 断路 器 的 企 
WA: 
西安 高 压 开 关 厂 、 沈 阳 高 压 开关 有 限 责 
FAR, POURRA AR SHES A], E 
海 华 通 开关 厂 、 北 京 开关 三 、 量 庆 高 压 开关 
厂 (126、252kV); 重庆 博 森 电器 有 限 公 司 、 
湖北 开关 厂 、 柳 州 市 开关 厂 、 如 上 举 高 压 电 秦 
厂 、 西 安 高 压 开 关 厂 中 压 电器 公司 (126kV)。 

(2) PRAM, 特别 是 量 大 面 广 的 
12kV 真空 断路 器 、12kV 交流 金属 封闭 开关 
设备 及 12kV 环 网 柜 的 生产 ， 中 小 企业 已 处 
于 主导 地 位 ， 并 已 趋 于 规模 化 生产 。 

@ 1998 年 12kV Reread ire 
在 1 000 GW EW AF 20 个 企业 (不 完全 统 
计 )， 这 20 个 企业 的 产量 占 行业 总 产量 的 
68%. 12kV 真空 断路 器 的 产量 在 1 000 台 以 
上 的 企业 有 : 陕西 宝 光 集团 有 限 公 司 5 082 
台 、 陕 西 开关 厂 4 109 台 、 浙 江华 仪 电器 集团 
有 限 公 司 3 520 台 、 北京 开关 厂 3 383 台 、 天 
水 长 城 开 关 厂 3 286 台 、 宁 波 耐 吉 和 集团 有 限 
公司 2 841 R, 镇江 市 电器 设备 厂 2 694 台 、 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 2 656 台 , 福州 第 一 
开关 厂 1 988 台 、 河 南 佳 和 电气 有 限 公司 
1 956 台 、 宝 应 开关 厂 1 901 台 、 上 海 开 灵 开 


关 厂 1 669 台 , 浙江 开关 厂 1 608 台 , 福 一 开 
同 益 电 气 有 限 公 司 1 384 台 、 福 建 省 晋江 开 
关 厂 1 200 台 、 江 苏 通 华 集团 有 限 公司 1 129 
台 、 锦州 开关 厂 1 115 台 、 华 通电 器 集团 公司 
1 106 €., 湖北 开关 厂 1 066 台 、 西 开 中 压 电 
器 制造 公司 1 000 台 。 

@ 1998 年 交流 金属 封闭 开关 设备 产 
量 超过 1 000 台 的 有 17 个 , 这 17 个 企业 的 产 
量 占 行业 总 产量 的 49%。12kV 高 压 开 关 柜 
产量 在 1 000 面 以 上 的 企业 有 : ILT EAF 
设备 厂 6 168 面 、 天 水 长 城 开 关 厂 4 607 面 、 
上 海 开 灵 开 关 厂 2 481 面 、 北 京 开 关 厂 2 407 
面 、 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 2 246 面 、 江 苏 
通 华 集团 有 限 公司 1626 面 、 福 州 第 一 开关 
厂 1 431 面 、 沈 阳 华 利 能 源 设 备 制造 有 限 公 
司 1325 面 、 四 川 高 压 开 关 厂 1 298 面 、 成 都 
通力 电器 集团 公司 1 200 面 、 上 海 华 通 开关 
J 1128 WE., TENEZ AR al 
1 094 面 、 华 通电 器 集团 公司 1 098 面 、 浙 江 
华 仪 电器 集团 有 限 公司 1 073 面 、 浙 江 开 关 
厂 1 034 面 、 宁 波 天 安 (集团 ) 股份 有 限 公 司 
1011 面 、 重 庆 博 森 电 气 有 限 公司 1 010 面 。 

®© 1998 年 环 网 柜 产 量 超过 500 台 的 
有 6 个 企业 , 占 行业 总 产量 的 56%。 环 网 柜 
产量 在 500 台 以 上 的 企业 有 ， TERT (R 
FA) 股份 有 限 公 司 4 135 台 、 华 通电 器 集团 公 
司 1 802 台 、 苏 州 通用 电气 阿尔 斯 通 开 关 有 
RAR] 1 012 台 、 广 东 省 顺德 开关 厂 1 002 
合 、 广 州 白云 电器 设备 厂 782 台 、 上 海天 灵 
开关 厂 779 台 。 

综 上 所 述 可 以 看 出 ;由 于 市 场 竞 争 激烈 ， 
企业 技 改 投资 力度 加 大 ， 许 多 企业 采用 先进 
技术 装备 ， 形 成 大 批量 生产 能 力 ， 同 时 也 降 
低 了 成 本 ,提高 了 劳动 生产 率 和 产品 质量 。 尤 
其 是 12kV 真空 开关 、12kV 开关 柜 和 12kV 
环 网 柜 ， 几 个 主要 生产 三 产量 已 达 行 业 总 量 
的 一 半 以 上 。 其 他 如 熔断 器 、 隐 离开 关 、 接 
地 开关 等 量 大 面 广 的 产品 也 在 逐渐 趋 于 规模 
化 生产 。 

主要 开关 厂 的 经 济 指标 情况 。 表 2 按 销 
售 收 入 列 出 了 1998 年 20 个 主要 开关 厂 的 经 
济 指 标 完 成 情况 。 主 要 开关 厂 是 指 五 大 开关 
厂 和 一 些 综合 实力 较 强 的 中 小 企业 。 

五 大 开关 厂 为 开关 行业 的 老大 型 国企 ， 
是 开关 行业 的 中 坚 力 量 ,但 是 在 同 社 会 主义 
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表 2 1998 年 主要 开关 厂 经 济 指标 完成 情况 


























产品 销售 | 工业 总 产值 | 工 业 出 口 
序号 企业 名 称 KA | (当年 价 ) 创汇 

(万 元 ) (万 元 ) (万 美元 ) 
1 | 上 海 广电 电气 (集团) ARAR 75962| 50082| 28475| 6666.0 2 000 
2 | 镇 江 电 器 设备 厂 64 105 71 333 15 766 | 14 188.0 4 200 
3 | 西安 高 压 开 关 厂 59 059 59 413 17 905 | 8 008.0 967 530. 0 
4 | 沈阳 高 压 开关 有 限 责任 公司 57 079 57 638 16 226! 6910.0 1 100 579. 0 
5 | 北京 开关 厂 45 050 43 867 15 151 | 3 330.0 1 166 280. 0 
6 | 平顶山 天 认 集 团 有 限 责 任 会 司 40 898 39 854 9618| 4066.0 1 069 211.0 
7 | 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 38 381 40 013 14 414| 10 536.0 923 871.0 
8 | 广州 白云 电器 设备 厂 28 714 29 300 89811 6 665.0 1 905 
9 | 江苏 通 华 集团 有 限 公司 27 240 32 560 16200, 5174.0 320 33.5 
10 | TERE (集团 ) 股份 有 限 公司 25 205 30 326 12 542 8 186 1 206 9.6 
11 | 天 水 长 城 开关 厂 23 825 23 323 7031| 3748.6 327 
12 | 华 通电 器 集团 公司 | 23806, 27852| 3900| 2674.0 1175 24.5 
13 | 上 海 华 通 开关 厂 | 22180 22 511 | 5 435 1519.0 673 190. 0 
14 | 上 海 开 灵 开关 厂 | 19218 19218} 6254] 2464.8 634 | 
15 | PURI SRA RZ) 18 854 20 380 6 013} 1661.9 280 220. 0 
16 | 陕西 宝 光 集团 有 限 公告 | 17 268 18 609 7816! 2165.0 350 2.5 
17 | 福州 第 一 开关 厂 | 17129 17 128 6 680| 2686.2| 418 | 
18 | DOJ RRIF 16 099 16 948 5775, 1152.0 150 | 
19 | 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公司 12700) 13000; 6288] 3760.0 500 | 
20 | 泰安 高 压 开关 厂 11 749 13 94] 4 643 1 743 500 | 

THARP, INET TRE (BED 股份 有 限 公 司 及 工业 


行业 大 型 国企 同样 的 经 济 环境 ,资金 短缺 . 历 
史 包 裕 沉 重 等 ， 他 们 在 艰 若 条 件 下 担负 着 我 
国 高 压 、 超 高 压 开关 设备 的 生产 任务 ， 为 中 
国 的 电力 发 展 做 出 了 巨大 贡献 ; 同时 在 改革 
开放 形势 下 ， 他 们 也 面临 着 新 兴 中 小 企业 竞 
争 的 压力 ; 经 过 几 年 的 努力 ， 他 们 都 完成 了 
转轨 ， 生 产 经 营 走 上 了 良性 循环 。550kV 及 
以 下 各 种 高 压 开 关 设 备 已 可 以 满足 国家 需 
要 。 上 海 华 通 开 关上 厂 1998 年 也 大 幅度 减亏 。 

20 个 主要 开关 厂 中 有 大 中 小 型 国有 企 
业 、 合 资 企业 、 和 集体 企业 和 民营 企业 ,分布 
于 全 国 包括 沿海 地 区 和 和 聊 、 川 、 甘 、 陕 等 中 
西部 地 区 12 个 省 市 , 其 中 有 12kV 真空 开关 
产量 最 高 的 陕西 宝 光 集团 有 限 公 司 (5 082 
台 ); 工业 总 产值 (71 333 万 元 )、 税金 (5 030 
万 元 )、 利 税 14 188 万 元 ) 、 新 产品 开发 费 
用 (4 200 万 元 ) 四 项 行业 第 一 , 且 12kV X 
流 金属 封闭 开关 设备 产量 最 高 (6 168 面 ) 的 
.镇 江 电 器 设备 厂 ， 12kV 环 网 柜 产 量 行业 第 
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全 员 劳 动 生产 率 达 400 388.89 元 的 厦门 
ABB 开关 有 限 公 司 。 这 20 个 企业 都 是 近年 
来 发 展 较 快 、 效 益 较 好 ， 在 生产 、 经 营 、 产 
品 品 种 上 有 自己 特色 的 企业 。 

主要 配套 三 的 经 济 指标 和 行业 评审 情 
况 。 配 套 厂 是 高 压 开关 行业 的 重要 成 员 ， 量 
大 面 广 的 高 压 开 关 设 备 〈( 如 SN10、ZN28、 
ZN12、 交 流 金 属 封闭 开 关 设 备 等 ) 许多 主要 
等 部 件 、 配 套 元 件 都 有 专业 生产 厂 (如 真空 
灭 弧 室 、 各 种 绝缘 压制 件 、 有 机 绝缘 材料 支 
柱 绝缘 子 、 各 类 铸件 、 触 头 、 电 流 互感 器 、 操 
动机 构 等 ), 这 些 配套 件 的 成 本 、 质 量 直接 影 
啊 高 压 开关 设备 的 成 本 和 质量 。 随 着 高 压 开 
关 行 业 整体 素质 和 质量 要 求 的 不 断 提 高 、 配 
套 企 业 必 须 紧 跟 形 势 满足 主机 厂 更 高 的 要 


求 。 

主要 配套 企业 〈 见 表 3) 是 指 综 合 实力 
(技术 经 济 实力 ) 较 强 、 质 量 较 好 、 在 行业 中 
有 一定 信誉 、 工 业 总 产值 、 工 业 增加 值 、 产 


表 3 198 年 主要 配套 广 经 济 指标 完成 情况 









工业 利税 
增加 值 总 额 
(万 元 ) (万 元 ) 


产品 销售 | 工业 总 产值 








陕西 宝 光 集 团 有 限 公 司 
成 都 旭光 电子 股份 有 限 公司 
中 国 振 华 集团 字 光 电工 广 
杭州 红 申 电器 有 限 公司 
江苏 靖江 互感 器 厂 

西安 神 电 避雷 器 有 限 公司 
温州 市 新 侨 机 械 电器 厂 
宁波 三 爱 互 感 句 有 限 公司 
福州 山 亚 电器 有 限 公司 
广东 省 四 会 市 互感 器 厂 
丹 徒 县 高 压 电 器 厂 
宁波 通达 电器 开关 厂 
玉环 上 县 华 通电 器 有 限 公司 
潍坊 官 通电 器 有 限 公司 
BRITA 


















m4 “三 资 ”企业 情况 
= | ag TE 
3 FI aga | SS [ESM] y 


西门 子 真空 开关 | 无 锡 市 电子 仪表 ， 生产 销售 陶瓷 真 


产品 60% 由 外 































温州 伏 尔 特 电 器 | “乐清 市 人 民 电 器 | 印度尼西亚 伟 士 | 方 负责 销 往 印尼 、 
2 | 有 限 公司 = 三 马来西亚 等 国家 和 | 类 元 85 | 33.3 
地 区 
ABB 开关 有 限 ERMEE ABB( 中 国 ) 投 次 see RIL 
3 > 万 美元 4340| 51.0 


三. 厦门 国际 银行 、 有 限 公司 


厦门 火炬 高 技术 产 关 设 备 以 及 配件 和 
业 建 设 发 展 公 局 


A T 
宁波 天 诚 高 压 电 | 宁波 天 安 集团 股 |y AAE EREHE 

BARAH 。。 | 份 有 限 公司 | 本 产 
福州 一 开 同 益 电 | eT a A 香港 同 益 国际 投 | 高 压 开关 设备 及 

SARAH au HARAR | 其 配套 产品 


生产 以 电动 机 控 
| 制 中 心 产品 为 主体 

。 | 南京 华 洋 电气 控 | 南京 电气 控制 设 | 日本 东洋 电机 株 | 的 成 大 高 低压 配 电 | 二 人 民 币 
制 设备 有 限 公司 “| 备 厂 式 会 社 设备 ， 电 气 传动 装 
置 和 工业 自动 化 仅 
表盘 及 其 配套 产品 


1 400 
淮北 龙 波 电气 有 | , 波兰 KOPEX 公 F — 
淇 江华 意 环保 设 | 湛江 高 压 电器 总 清洗 机 等 环保 设 
$ | 备 有 限 公司 crise sa, MORO 万 人 民 币 160| 45.0 
o | 平顶山 爱迪生 电 | FOUL) 美国 固 珀 电力 系 | ” 配 电 自动 化 开 | 万 美元 30 
力 系统 有 限 公司 ”| 有 限 责任 公司 AAT 关 、 重 合 器 、 分 段 器 
苏州 阿尔 斯 通 开 | 阿尔 斯 通 (法 国 )| 高 低压 开关 柜 、| 5» 
_ ”| 关 有 限 公司 FMAX | 股 份 有 限 公司 ”| 高 低压 电气 元 伯 2726 | 58.0 
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RS 1998 年 高 压 开关 产品 产量 


1 058 
Es 
> £> 
2 043 66 228 423 
7 人 
5. 封闭 式 组 台电 器 GIS ( 间 As 
隔 ) : 
; 







796 


(1 019) 






it z 
16 972 
L> 


78 637 








9. " 

隔离 开关 (A) (202) (65 165) aa 
20 444 

10. 接地 开关 GR) (18 782) E 








a Za 146 
5, A 台 
AS < 2 295 
a FEI 
k | 7 638 218 140 349 
a 4 156) | (2340 
触 器 用 ) CR) (4 322) a 5 so (234 058) ] (235) 


注 : ( 》 内 的 数据 是 1997 年 184 个 企业 高 压 开 关 产 品 产量 的 统计 数据 。 
D 表 中 12kV 级 SF, 产量 1997 年 为 4 473 台 ， 当 年 湛江 通用 电气 集团 有 限 公司 的 1 987 台 末 计 入 ， 总 产量 应 为 


6 460 台 。 
品 销售 收入 、 工 业 全 员 劳 动 生产 率 较 高 的 配 “三 资 ” 企业 12 个 , 各 企业 情况 如 表 4 所 示 。 
套 企业 。 此 外 ， 还 有 汕头 市 南粤 开关 厂 与 港 方 顺利 置 
“和 三 资 ”企业 情 况 。 高 压 开关 行业 现 有 有 业 有 限 公 司 合 办 的 汕头 经 济 特区 南粤 电 带 有 
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_ 21 ot 
11. 台 ) 
10 422 1 068 ] 404 524 
12. (H) 








限 公司 〈 投 资 258 万 美元 ， 香港 上 右 55%) Æ 
产 制造 高 低压 成 套 开 关 柜 ; 沈阳 中 大 机 电 设 
备 公司 与 台湾 省 台北 市 利 背 大 股份 有 限 公 司 
合 办 的 沈阳 华 利 能 源 设备 制造 有 限 公 司 ( 投 
资 75 万 美元 , 台 方 占 38. 8%) 生产 高 低压 成 
套 开 关 设 备 及 控制 设备 。 

产品 分 类 及 产量 1998 年 高 压 开关 产 
WELES, 

(1) SF; 断路 器 除 40. 5kV 和 24kV 等 
级 外 都 有 不 同 程度 的 减少 。126kV 及 以 上 电 
压 等 级 减少 原因 是 总 需求 减少 , 因 252kV 少 
油 断 路 器 数量 亦 比 1997 年 减少 , SF, 断路 器 
所 占 比 例 为 84. 1%， 比 1997 年 高 出 0.4 个 
百分点 ， 并 且 252kV 和 126kV 两 级 GIS 产 
量 大 幅度 增加 。72. 5kV 少 油 断路 器 虽然 由 
160 台 减 少 到 115 G, (ASE, 断路 器 减少 的 
更 多 (150 RMA 22 台 ), 主要 原因 可 能 是 少 
油 浙 路 融 价 格 便宜 。 

(2) 少 油 断路 天 的 各 电压 等 级 全 面 减 
少 ， 特 别 是 12kV 产品 比 1997 年 减少 60%, 
这 是 无 油 化 的 大 势 所 趋 。 

(3) 12kV 多 油 断 路 器 减少 幅度 较 大 
(25.2%), ÆHF 12kV BSH LOBE 


EuN 1997, 1998 ee oe | ae 


有 更 好 的 性 能 。40. 5kV 多 油 断 路 器 产量 上 
Ft 24.5%, 取代 了 部 分 少 油 断路 器 (40. 5kV 
少 油 浙 路 器 比 1997 年 减少 48.4%), 

(4) 12kV 真空 断路 硕 比 1997 年 增长 了 
32.65% (16 300 台 )， 这 与 1997、1998 年 
12kV 柱 上 真空 断路 器 产品 产量 增加 有 关 ; 
40. 5kV 真空 断路 器 上 比 1997 年 减少 10. 2% 
(231 台 ), 可 能 与 近年 来 40. 5kV 户外 SFe Wr 
路 器 〈 比 1997 年 增长 14. 84%) 比较 受用 户 
欢迎 有 关 。 

(5) 1998 年 中 压 其 他 方面 产品 ， 金 属 封 
闭 开关 设备 、 环 网 柜 、 负 荷 开 关 、 隔 离开 关 、 
RAFA., Cres. Eek. Hak. AE 
等 产量 均 有 大 幅度 提高 。12kV 金属 封闭 开 
关 设 备 增长 6.02%; 12kV 环 网 柜 增长 
35.93%; 12kV 隔离 开关 增长 20.67%; 
12kV 接地 开关 增长 8. 85%; 12kV 负荷 开关 
增长 27.4%; 12kV HSAs 424.65%; 
12kV 分 段 器 增长 653. 85%; 12kV 重合 器 增 
长 197.96%; 12kV 高 压 接触 器 增长 
44.18%; 12kV 箱 变 增长 96. 94%。 

(6) 表 6 为 1997、1998 年 各 种 断路 器 在 
所 在 电压 等 级 中 所 占 比 例 。 


=P %) 












电压 (kV) oo 3 


SFe Hr ea 100 | 100 | 100 | 100 |83. 73 
少 油 断 路 器 
多 油 断 路 需 


真空 浙 路 器 
市 场 及 销售 ”从 表 5、 表 6 可 以 看 出 
126kV 及 以 上 电压 等 级 SF 断路 器 的 产量 
持续 增长 ， 如 果 把 GIS 考虑 在 内 ，126kV 和 
252kV 等 级 产品 产量 增长 幅度 也 很 大 。 虽 然 
在 72. 5kV 等 级 上 少 油 断 路 器 的 比例 上 升 很 
a 但 改变 不 了 少 油 断 路 器 逐年 减少 的 总 趋 


“在 中 压 领域 仍 是 12kV 真空 断路 兹 的 产 
量 增长 较 快 ， 已 占 12kV 断路 器 总 产量 的 
79. 27% ， 处 于 绝对 优势 ; 40. 5kV 仍 是 SF; 
BBR aH E (主要 为 户外 产品 ) 增长 较 快 ， 
已 占 总 数 的 30.4% 。 重 合 器 、 分 段 句 的 产量 
增长 百分数 很 高 ， 是 因为 原来 产量 的 基数 很 
小 ， 实 际 增长 数量 并 不 大 ; 负荷 开关 (还 有 


Oo) 


1998 | 1997 | 1998 1998 | 1997 | 1998 1998 = 1998 1998 


84. 08] 56. 10] 58. 32] 48. 39) 16. 06] 25. 37 |30. 40| 6. 34 | 7. 62 
16. 27} 15. 92) 43. 90] 41. 68/51. 61) 83. 94] 20. 41/10. 99] 16.7 | 8. 86 
32. 67| 30. 63] 70.8 | 79. 62 















E ons | 5 12 








一 部 分 是 直接 进口 的 ) 和 熔断 器 的 产量 快速 
增长 ， 则 表示 市 场 对 负荷 开关 一 熔断 器 组 合 
电器 的 需求 量 在 不 断 增 长 。 

目前 国家 电力 建设 的 重点 已 由 电源 建设 
转向 电网 建设 ,在 1998 一 2000 年 三 年 中 国家 
将 以 2 500 多 亿 元 的 资金 投入 ， 全 面 启 动 我 
国 城乡 电网 的 建设 和 改造 。 国 家 经 贸 委 已 于 
1998 年 12 月 24 日 以 国 经 贸 电力 [1998]844 
号 文 发 布 了 《第 一 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改 
造 所 需 主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 名 录 》。 
1999 年 2 月 14 日 高 压 开关 分 会 和 西安 高 压 
电器 研究 所 已 向 国家 机 械 局 行业 管理 司 上 报 
了 《第 二 批 椎 荐 用 于 城乡 电网 的 高 压 开关 设 
备 生 产 企业 名 录 》 和 《第 二 批 推 荐 用 于 城乡 
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电网 的 高 压 开关 设备 产品 名 录 》。 这 是 高 压 开 
关 行 业 的 一 次 难得 的 机 遇 ， 也 是 对 各 企业 资 
质 和 产品 质量 的 一 次 考验 ， 如 果 出 现 严 重 产 
品质 量 问题 ， 有 关 企 业 及 其 产品 将 随时 从 
《推荐 名 录 》 中 除名 。 展 望 未 来 , 高压 开关 设 
备 市 场 前 景 良好 ,各 企业 必须 在 人 员 素 质 、 生 
产 管理 ,技术 管理 和 质量 管理 上 更 上 一 层 楼 ， 
在 产品 质量 上 瞄准 世界 水 平 ， 保 证 产品 质量 
可 靠 、 运 行 安全 , 才能 抓 住 这 次 大 好 机 遇 , 占 
领 市 场 。 

新 产品 1998 年 高 压 开关 行业 新 产品 
的 开发 费用 比 1997 年 增长 20. 95%， 达 到 
39 673. 85 万 元 ; 其 中 高 压 开 关 部 分 增长 
36. 75%, 达到 29 403. 43 万 元 。20 个 主要 开 
关 厂 全 部 有 新 产品 开发 投资 , 20 个 企业 的 平 
均 新 产品 开发 投资 达 993. 18 万 元 ， 比 1997 
年 增长 42.79%. 这 说 明 高 压 开关 行业 , 特别 
是 20 个 开关 主要 生产 厂 对 不 断 开 发 新 产品 
对 企业 的 影响 有 了 更 深刻 的 认识 。 一 个 企业 
必须 了 解 市 场 需 求 动向 .不断 开发 新 产品 . 满 
足 市 场 需要 ， 才 具有 生命 力 。 

1998 年 西安 高 压 电 器 研究 所 为 126 个 
科研 、 生 产 单 位 的 13 类 176 种 产品 颁发 了 
499 个 型 号 证 书 (其 中 颁发 证 书 138 个 , 使 用 
证 书 361 个 )。 

质量 及 质量 管理 ”1998 年 高 压 开关 行 
业 与 其 他 行业 一 样 ， 各 企业 对 提高 产品 质量 
及 质量 管理 工作 均 给 予 了 高 度 的 重视 ， 全 行 
业 共 有 23 个 企业 通过 了 ISO9001、ISO9002 
质量 认证 。 但 全 行业 产品 质量 存在 的 问题 也 
不 少 ， 仍 应 引起 足够 的 重视 。 

国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 中 心 于 
1998 年 2 月 15 日 至 8 月 31 日 完成 了 由 原 
国家 技术 监督 局 批准 、 机 械 工 业 部 组 织 的 对 
12kV 户 内 交流 高 压 隔离 开关 产品 质量 监督 
统一 检验 工作 。 参 加 本 次 统 检 的 企业 有 36 
个 , 除 一 个 拒 送 样品 外 , 其 余 35 个 企业 均 按 
规定 将 样品 送 到 国家 高 压 电 器 质量 监督 检验 
中 心 进行 检验 。 抽 样 企业 达到 生产 12kV 户 
内 隔离 开关 企业 总 数 的 50% 以 上 。 抽 查 结 
果 ， 其 合格 率 仅 25%。 具 体 表 现在 : 

(1) 23 个 企业 的 样品 因 零 部 件 加 工 质 
量 太 差 而 导致 产品 不 合格 ; 

(2) 22 个 企业 的 样品 支柱 绝缘 子 机 械 
强度 不 合格 ; 
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(3) 主要 零 部 件 的 主要 项 次 合格 率 未 达 规 
定 的 有 15 个 企业 ; 非 规定 项 次 合格 率 不 符合 规 
定 的 有 4 个 企业 ; 仅 关 键 项 不 合格 的 有 7 个 企 
业 ; 关 键 项 次 与 主要 项 次 均 不 合格 的 有 10 ME 
业 ; 三 项 全 部 不 合格 的 有 3 个 企业 。 

(4) 出 广 检验 数据 一 次 性 全 部 符合 产品 
技术 条 件 的 产品 极 少 ， 绝 大 多 数 都 需 经 过 二 
次 调整 。 有 一 个 产品 在 机 械 寿 命 试 验 后 发 现 
导电 杆 与 出 线 端 庶 焊 ， 导 致 回路 电阻 异常 。 

12kV 隔离 开关 属 量 大 面 广 旦 结构 及 制 
造 较为 简单 的 传统 工业 产品 ， 其 生产 厂 大 多 
为 一 些 中 小 企业 或 乡镇 企业 ， 这 些 企 业 在 技 
术 力 量 、 质 量 意 识 、 管 理 水 平 及 生产 条 件 等 
方面 参差 不 齐 ， 参 加 本 次 统 检 的 企业 中 有 部 
分 企业 具有 良好 的 生产 环境 和 较 好 的 加 工 设 
备 及 较 强 的 生产 、 检 验 能 力 ， 这 些 企业 不 仅 
有 健全 的 规章 管理 制度 、 完 善 的 质量 保证 体 
系 ， 并 且 从 企业 领导 到 职工 都 能 够 意识 到 产 
品质 量 的 重要 性 ， 在 实际 工作 中 能 够 真正 落 
实 执行 各 种 制度 ， 促 进 质 量 控制 体系 有 效 地 
运转 ， 从 而 对 产品 的 稳定 和 提高 起 到 相当 大 
的 促进 作用 .但 有 些 企 业 生 产 环 境 杂 乱 无 章 ， 
生产 管理 有 章 不 循 或 无 章 可 循 ， 规 章 制度 不 
健全 (或 形同虚设 ); 车 间 加 工 的 零件 随地 乱 
WM. RATA, ISIE E: tk 
术 资 料 管理 混乱 ， 很 难 有 效 指导 生产 〈 如 某 
广 样品 电流 等 级 与 提供 的 技术 资料 完全 不 
同 )。 

以 上 虽然 仅 列举 了 12kV 户 内 隔离 开关 . 
产品 的 质量 情况 ， 但 亦 从 一 个 角度 反映 了 高 
讨 开 关 产 品质 量 还 有 待 提高 ， 尤 其 是 产品 的 
可 靠 性 及 产品 的 外 观 方 面 ， 企 业 应 把 提高 产 
品质 量 当 作 头等 大 事 来 抓 ， 必 须 清醒 的 认识 
到 质量 就 是 企业 的 生命 。 要 不 断 提 高 企业 的 
内 部 管理 水 平 , 健 全 企业 的 质量 保证 体系 , 确 . 
保 使 产品 在 生产 的 全 过 程 处 于 受 控 状态 ， 才 
能 为 社会 提供 高 质量 的 产品 ， 才 能 保证 企业 
在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 

[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 高 压 开关 分 
会 刘 A BRA: 西安 高 压 电器 研究 所 朱 
LEJ 
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生产 发 展 情况 ” 据 对 电瓷 避雷 器 行业 


31 个 企业 统计 , 主要 生产 指标 完成 情况 见 表 
7， 经 济 指标 处 于 领先 地 位 的 15 个 主要 企业 
和 11 个 骨干 重点 企业 生产 经 济 指标 完成 情 
况 及 其 占 所 统计 31 个 企业 的 比例 见 表 8。 工 
业 总 产值 〈 不 变价 ) 和 利润 总 额 前 十 名 企业 
见 表 9。 


表 7 1998 年 电瓷 避雷 器 行业 完成 的 经 济 指标 

指 标 名称 比 上 年 增长 % 
工业 总 产值 (不 变价 ) | 万 元 | 159 317 14. 98 
年 末 职 工人 数 31 708 一 5.53 
年 末 固 定 资产 原价 | 万 元 | 253 872 10. 83 
年 末 男 定 资产 净值 | 万 元 | 170 524 14. 11 
利润 总 额 一 3 835 | 一 45.02 
实现 利税 8 832 119. 92 
国内 销售 收入 141 042 


产品 分 类 产量 1998 年 高 压 电 瓷 避 雷 
any en Za 1 200 余 种 。 各 种 产品 详 见 表 10, 
市 场 及 销售 ”所 统计 1998 年 31 个 电瓷 
厂 国 内 销售 收入 为 141 042 万 元 , 比 1997 年 












增长 7.59% 。 出 口 销售 收入 为 4014 万 美元 。 
出 口 产 品 主要 包括 钢化 玻璃 绝缘 子 、 线 路 柱 
HEART TRF. SU PE Be Ar OT 
路 器 瓷 套 等 产品 。 产 品 主要 销 往 的 国家 和 地 
区 有 ;英国 ,瑞典 ,土耳其 ,印度 ,泰国 、 非 律 
宾 、 中东、 南美 .俄罗斯 日 本 .巴基斯坦 、 秘 
鲁 、 伊 拉克 、 澳 大 利 亚 、 埃 及 古巴 .苏丹 等 。 
1998 年 按 国内 销售 收入 与 出 口 产值 前 十 名 
企业 的 排序 详 见 表 11。 

新 技术 及 科研 成 果 1998 年 行业 完成 
科研 及 研究 课题 共 98 项 ,其 中 主要 有 :三 峡 
交流 500kV 复合 外 套 氧 化 锌 避雷 器 (西安 电 
瓷 研究 所 ) 、 紧 次 型 线路 用 复合 外 套 避 雷 器 及 
间隔 棒 ( 西 安 电 瓷 研究 所 )、 葛 上 线 士 500kV 
级 下 型 及 F 型 直流 避雷 器 研制 (西安 电瓷 研 
究 所 )、2m 以 上 整体 成 形 资 套 工艺 (抚顺 电 
瓷 厂 )、 等 静 压 坯料 、 釉 料 配 方 研制 (抚顺 电 资 
厂 )、190、300kN AHER AT O E 
i) 80N 高 速 铁道 棒 形 绝缘 子 ( 苏 州 电 
HJ ) ASI60KN 虹 式 绝缘 子 (苏州 电瓷 厂 )、 


表 8 1998 年 11 个 骨干 重点 企业 及 15 个 主要 企业 经 济 指标 占 所 统计 31 个 企业 的 比例 


11 个 骨干 重 | MPA | 


tees E LERO 实 际 性 业 比 例 (%) 


L 工业 总 产值 (不 变价 ) 
2. FREE A U 
3. 年 末 固 定 资产 净值 5 
4. 利润 总 额 万 元 
5. 实现 利税 万 元 
6. BREK t 
其 中 :线路 电瓷 t 
电站 电瓷 t 
其 中 ,110kV RE 只 
220kV ŽE 只 
330kV RE A 
500kV HE 只 
110kV BAER 根 
220kV 电容 套 管 根 
330kV 电容 套 管 根 
500kV 电容 套 管 根 
110kV 棒 形 只 
220kV 棒 形 只 
330kV 棒 形 R 
500kV ÆJ 只 
7. AERE E 只 
其 中 ,110kV 避雷 器 只 
220kV 避雷 器 只 
360kV 避雷 器 只 
500kV 避雷 器 只 
8. 产品 销售 收入 万 元 106 317 





15 个 主要 企业 


114 267 


表 9 1998 年 电瓷 避雷 器 行业 工业 总 产值 和 利润 总 额 前 十 名 企业 

































































工业 总 产值 | 工业 总 产值 
FO 企业 名称 完成 值 (万 元 ) | P 企业 名称 完成 值 ( 万 元 ) 
1 南京 雷电 (集团 ;有 限 责 任 公司 34024 | 1 南阳 避雷 器 厂 605 
2 抚顺 电瓷 三 | 20558 | 2 Pe Ec ey Hs ee 325 
3 Pay ABE) 18 801 | 3 REE 228 
4 | 大 连 电瓷 三 14640 | 4 Ary ET | 123 
5 ASN He BEI 11 888 | 5 | 唐山 市 高 压 电瓷 三 eee 
6 Pa PAE ea) 9486 i 6 Le ET 101 
7 PUT ee BH] 6 450 7 Pet 100 
8 WES ee ee 6 166 8 大 连 电 将 三 50 
9 HARE | 5 973 9 l AABK | 37 
10 上 海 电 次 厂 5 835 LG OA SN TET ey Be 24 
表 10 1998 年 电瓷 避雷 器 行业 各 类 产品 产量 
产品 名称 | 单位 | 产量 | 比 上 年 增长 % | 产品 名 称 | 单位 | 产量 | 比 上 年 增长 多 
| 
1. RERE t 96 016 | 7.7 110kY E 只 | 83 426 1.9 
Ht: Bee a t 67 377 | 13.8 220kV PETE 只 49 319 9.8 
电站 电网 t | 27936 | 一 5.7 2. 低压 电瓷 | t 1 406 一 28.8 
其 中 :110kV RE 只 34 079 31.6 3. AIKE H 只 | 318 489 一 9.4 
220kV E 只 | 13089 | 29.4 其 中 :1l0kV 及 以 上 | 只 | 7989 一 4 1 
表 11 1998 年 电瓷 避雷 器 行业 国内 销售 收入 与 出 口交 货 值 前 十 名 企业 
a 国内 销售 收入 | o | 出 口 产值 完 
序 号 企业 名称 充 成 值 (万 元 ) | 序 号 企业 名 称 成 值 (万 元 ) 
一 一 一 [一 一 一 一 一 
1 南京 雷电 (集团 ) 有 限 责任 公司 30 587 1 “| 南京 雷电 (集团 ) 有 限 责任 公司 7 809 
2 | 抚顺 电瓷 三 19 049 “| 2 ee a 5 396 
3 “| 西安 高 压 电 次 三 15 444 3 “| 苏州 电瓷 三 4 709 
4 AERE 14 069 4: Papi Sy 4 373 
5 | NA 9 695 5 | ARET 1 477 
6 | 南阳 吉 雷 器 厂 6 761 6 ESRR 1 394 
7 “| RARE 5 859 7 上海 电瓷 广 704 
8 | EEREN 5 490 8 “西安 高 压 电 盗 厂 405 
9 | 醴陵 电 次 三 5 024 9 | 醴陵 电瓷 厂 275 
10 “| 唐山 市 高 压 电 资 三 4 797 ) | 景德镇 电瓷 电器 工业 公司 200 











210kN480 EEP BAF (苏州 电 
瓷 厂 )、 湿 法 批量 生产 220kV 系列 棒 形 支柱 
绝缘 子 (红星 电 盗 厂 )、110kV ARSE, Best 
无 间隙 金属 氧化 物 避 雷 器 (西安 电瓷 研究 
所 ) 等 .新 产品 1998 年 行业 新 产品 325 项 ， 
EBS. 

(1) 线路 绝缘 子 ，225kN SRR 
次 绝缘子 (大 连 电瓷 三 )、400kN 盘 形 悬 式 绝 
缘 子 〈 大 连 电 盗 厂 )、190、300kN 高 吨位 最 
式 绝缘 子 ( 苏 州 电 资 厂 )、AS160kN RAH 
$ (苏州 电瓷 厂 )、PS 一 15 线路 柱 式 绝缘 子 
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(红星 电瓷 厂 )、XWP2 一 100 BRARF ( 红 
星 电瓷 厂 )、70kN EIB RRS ST KE 
HLS), SOKN 高 速 铁道 棒 形 绝缘 子 (苏州 
电瓷 三)。 

(2) 棒 形 支柱 绝缘 子 : 110, 220kV 复合 
棒 形 文 柱 绝缘 子 〈 西 安 电 瓷 研 究 所 等 )、 
ZSW 500/16 文 柱 绝缘 子 〈 抚 顺 电 瓷 厂 )、 
50 018 一 15kN 棒 形 支柱 绝缘 子 (抚顺 电 资 
厂 ) F, 

(3) 套 管 与 盗 套 ，110kV 交流 系统 用 油 
纸 电容 式 穿 墙 套 管 (西安 电瓷 研究 所 )、 


LW 一 252SF WAKKERE MBS 
M, AKA 110kV 电容 器 瓷 套 〈 抚 顺 电瓷 
三)、 真 空 断路 器 资 套 (红星 电 资 厂 ) 等 。 

(4) 金属 氧化 物 避 雷 器 : 110、220kV 交 
流 系 统 复 合 外 套 避 雷 器 (西安 电瓷 研究 所 )、 
Y20W5—444/1063 型 金属 氧化 物 避 雷 器 ( 西 
安 高 压 电 资 厂 )、YH5WS2 一 16. 5/50 复合 外 
套 金属 氧化 物 吉 雷 器 (上海 电 盗 厂 )、 
YH5WS2 一 42/134 复合 外 套 金 属 所 化物 避 
雷 咀 (上海 电瓷 厂 )、Y10W 一 42/120 ZERE 
电站 型 复合 外 套 金属 氧化 物 避 雷 器 〈 南 阳 金 
冠 公司 ) 等 。 

1998 年 电 次 避雷 器 行业 产品 获奖 情况 ， 

C) 获 国 家 级 新 产品 称号 的 有 : 
Y20W5 一 444/1063 型 金属 氧化 物 避 雷 器 ( 西 
安 高 压 电瓷 厂 )、500/8 一 15kN 棒 形 支柱 绝 
缘 子 (抚顺 电瓷 厂 )、225kN 耐 污 最 式 瓷 绝 毕 
子 〈 大 连 电瓷 厂 ) 。 

(2) 通 过 部 级 鉴定 的 产品 有 :110、220kV 
交流 系统 用 复合 外 套 人 避雷器 (西安 电瓷 研究 
所 )、500kV/300kN 线路 用 复合 绝缘 子 (北京 
电力 设备 总 厂 、 保 定 电力 修造 厂 )、ZSW 一 
]10/4 一 4、ZSW 一 -1200 一 8. 5 耐 污 支柱 绝缘 
T (ADRES). 

基本 建设 及 技术 改造 ” 据 不 完全 统计 ， 
1998 年 电工 陶瓷 行业 有 16 个 单位 进行 了 大 
量 的 基本 建设 和 技术 改造 。 投 资 额 约 6 396 
万 元 ， 主 要 用 于 企业 的 基本 建设 ， 如 新 建 厂 
房 、 新 增设 备 、 投 资 生 产 线 及 关键 设备 。 进 
行 技术 改造 的 企业 有 : DORA. EKE 
瓷 厂 、 河 南 南阳 金冠 公司 、 抚 顺 电 次 三 、 痢 
沂 电 力 金具 公司 、 个 日 电瓷 厂 、 唐 山 市 高 压 
电瓷 三 等 。 

对 外 合作 〈1) 1998 年 9 月 3 日 , NGK 
唐山 电瓷 有 限 公司 的 超 高 压 输 电 用 绝缘 子 开 
始 投 入 生产 。 产 品 主要 向 中 国 和 东南 亚 等 国 
家 和 地 区 的 电力 市 场 提供 。 

(2) TATTLE ONL) 1998 年 5 一 6 
月 从 德国 引进 了 气流 磨 粉碎 机 ， 并 派 人 去 
Netzsch, Alpine 公司 学 习 考 察 。 

(3) 南京 雷电 责任 有 限 公司 与 意大利 得 
兴 公 司 就 玻璃 绝缘 子 的 合资 进行 了 洽谈 。 
1998 年 10 H 28 日 双方 签订 了 可 行 性 研究 

告 ， 于 11 月 13 日 被 市 经 委 、 市 外 经 委 批 
HE 


(4) 河南 南阳 金冠 电气 股份 有 限 公司 
1998 年 与 意大利 维 益 电气 公司 在 输 变 电 产 
总 领域 合资 合作 的 意向 已 达成 。 

管理 及 改革 ”电瓷 避 震 器 行业 1998 年 
共有 9 个 企业 通过 了 质量 体系 认证 .它们 是 : 
西安 电瓷 研究 所 (ISO 9001); 北京 电力 设备 
总 厂 电 器 厂 (ISO 9001); 萍乡 高 压 绝缘 子 有 
限 公 司 (ISO 9001); 西安 神 电 避雷 器 有 限 公 
A] (SO 9001); HRA) (ISO 9002); W 
博 麻 根 绝缘 子 有 限 公 司 ASO 9002); 山东 上 临 
沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 (ISO 9002); 河南 
省 长 葛 高 压 电瓷 厂 (ISO 9002); 自贡 塞 迪 维 
尔 钢化 玻璃 绝缘 子 有 限 公 司 ASO 9002). 

到 目前 为 止 全 行业 已 有 15 个 企业 通过 
了 该 类 认证 。 

大 连 电 瓷 厂 、 西 安 陪 压 电瓷 厂 获 机 械 工 
业 企业 管理 基础 工作 规范 达 标 企 业 称号 。 

截至 1998 年 11 A, MBA ME 
体系 已 运行 3 年 有 效 期 届满 ， 经 内 部 审核 和 
整改 , 顺利 通过 500kN 及 以 下 电瓷 、 吉 雷 器 
的 重新 认证 。 | 

1998 年 12 月 3 日 仪征 电瓷 电器 有 限 公 
司 被 省 科 委 确认 为 江苏 省 高 新 技术 企业 。 

西安 神 电 如 雷 器 有 限 公 司 经 上 级 部 门 批 
准 ，1998 年 2 月 改制 为 股份 制 企业 ， 厂 名 由 
原 “西安 市 西北 电子 城 避雷 器 厂 ” 变 更 为 
“西安 神 电 避 雷 器 有 限 公司 ”。 

唐山 市 高 压 电 瓷 厂 1998 年 在 企业 管理 
中 引进 日 本 “5S” 管 理 办 法 , 即 整理 、 整 顿 、 
清扫 、 清 洁 、 教 养 五 个 方面 ， 使 企业 厂 容 厂 
貌 和 职工 素质 方面 有 了 很 大 提高 。 

南京 雷电 有 限 足 任 公司 , 1998 年 在 企业 
中 推行 了 目标 成 本 管理 。 把 目标 成 本 的 完成 
情况 纳入 经 济 责 任 制 进行 考核 ， 确 定 了 包括 
目标 成 本 在 内 的 15 个 重点 项 目 ， 并 分 解 为 
76 个 子 项 .1998 年 百 元 产值 综合 制造 成 本 比 
上 年 下 降 8. 21 个 百分点 。 

根据 江西 省 改革 国有 企业 制度 的 具体 安 
排 ， 萍 乡 电 盗 厂 于 1998 年 1 月 15 日 批准 改 
制 为 公司 制 企 业 ， 更 名 为 “萍乡 高 压 绝缘 子 
有 限 公 司 ”。1998 年 元 月 ,该 公司 第 一 届 股 东 
代表 大 会 召开 ， 经 无 记名 投票 ， 选 举 产生 了 
董事 会 、 监 事 会 及 董事 长 。 

山东 临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 1998 
年 先后 获 省 机 械 系统 企业 管理 先进 单位 、 利 
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税 五 十 强 企 业 、 省 重合 同 守信 用 企业 、 中 国 
农业 银行 省 分 行 AAA 级 信用 企业 、 临 沂 市 
管理 示范 企业 等 荣誉 称号 。 

CHA: 西安 电 资 研究 所 张 纪 宁 、 陈 亮 
H 审 稿 人 : 西安 电瓷 研究 所 上 昌 怀 发 ] 


三 、 保 护 继电器 及 装置 


生产 发 展 情况 ”1998 年 保护 继电器 及 
装置 行业 共 统 计 了 62 个 企业 ,其 中 国有 企业 
23 个 , 集体 企业 22 个 , 两 者 合计 占 企业 总 数 
的 73%。 田 外 有 各 种 形式 的 股份 制 ( 含 民 
营 ) 企业 13 个, 合资 企业 4 个 , 1998 FAG 
业 的 经 营 状况 良好 ， 各 项 经 济 指标 均 高 于 上 
年 。 全 年 共 完 成 工业 总 产值 (不 变价 )179 112 
万 元 ， (当年 价 ) 199716 万 元 ， 利 润 总 额 
21 254 万 元 ,工业 增加 值 73 645 万 元 ， 分 别 
比 上 年 的 169 630 万 元 、18 524 万 元 和 59 
189 万 元 增长 6%、15% 和 24%, 行 业 上 骨干 企 
业 许 继 集团 有 限 公 司 是 国家 定点 生产 电力 系 
统 继 电 保 护 、 控 制 及 其 自动 化 产品 的 大 型 一 
档 企业 ， 是 集 工 、 科 、 贸 为 一 体 的 国有 资产 
控股 的 集团 公司 ， 下 设 有 许 继 电 气 股份 有 限 
公司 (上 市 公司 ), 许 继 变 压 嚣 有限 公司 等 21 
个 子 公 司 , 现 有 员工 4 260 名 , 其 中 工程 技术 
人 员 1 391 %, 硕士 \ 博士 ,博士 后 等 高 技术 
AF 40 多 名 ， 国 家 级 有 突出 贡献 的 专家 8 
Zo EH 44 NH m, 资产 总 额 18 亿 元 。 主 导 
产品 从 基础 继电器 到 大 型 自动 化 系统 达 1 
000 多 个 品种 、 近 万 种 规格 , 是 全 国 同 行业 中 
品种 最 多 ， 规 格 类 型 最 全 ， 配 套 能 力 最 强 的 
企业 , 继 电 保 护 行业 处 于 机 械 工业 与 电力 、 电 
子 工 业 的 交叉 部 ， 新 技术 推广 迅速 ， 产 品 更 
新 换代 快 , 市 场 竞 争 激烈 。 面 对 严 峻 形势 , yF 
继 公 司 全 力 实 施 以 提高 产品 竞争 力 为 中 心 的 
科技 战略 ， 一 是 优化 人 员 结 构 ， 加 大 3 引进、 培 
养 高 科技 人 才 的 力度 ， 加 大 科研 投入 ;二 是 
集中 力量 高 起 点 .超前 开发 高 新 技术 产品 :三 
是 以 “技术 引进 、 科 和 研 攻关 、 技 术 改 造 ” 及 
“ 产 、 学 、 研 ”两 个 三 结合 为 主线 ， 借 助 各 种 
力量 联合 攻关 ， 提 高 开发 能 力 ， 四 是 以 一 师 
HAE, SRR, 不 断 培育 新 的 经 济 增长 点 。 
1998 年 生产 发 展 势头 中 好 , 全 年 完成 工业 总 
产值 (当年 价 ) 87 760 万 元 、 工 业 增 加 值 37 
737 万 元 、 利 润 总 额 13 361 万 元 ， 分 别 比 


1997 年 增长 16 757 万 元 、15 210 万 元 和 5 
340 TI, HSM SRY 44%. 63% 
51%, 雄 居 全 行业 之 首 。 年 产 继 电器 315 094 
台 ， 继 电 保 护 屏 9 925 面 ， 干 式 变压器 
610MV +A, 

保定 少 拜 迪 公 司 加 大 科技 投入 ，、 开 拓 市 
FAR, 生产 、 销 售 增幅 达到 50%。 北 京 继 
电器 厂 加 强 内 部 管理 ， 取 消 分 厂 制 ， 实 行 
“五 统一 ”政策 , 即 统一 销售 、 统 一 新 产品 开 
发 .统一 组 织 生产 、 统 一 管理 、 统一 政策 。 E 
点 突出 销售 和 新 产品 开发 工作 ， 充 实 销售 队 
E. 并 将 技术 开发 人 员 相 对 集中 ， 这 一 系列 
措施 为 企业 带 来 了 较 大 的 经 济 效 益 。 长 沙 继 
电 莫 三 在 生产 发 展 中 ， 稳 定 电磁 型 ， 开 发 静 
态 型 ， 积 极 研 制 微机 型 产品 ， 已 完成 两 个 微 
机 型 产品 的 设计 ， 完 成 配 电 成 套 设备 销售 额 
503 万 元 , 比 上 年 增加 180 万 元 ; 修改 调整 销 
售 政策 后 ,大 大 激发 了 销售 人 员 的 工作 热情 ， 
当年 回 款 率 达 到 98% . 

在 长 江 流 域 发 生 重 大 水 灾 ， 生 产 遭 到 严重 
破坏 的 情况 下 ， 东 方 继电器 厂 等 南方 一 些 行 业 
三 积极 行动 ， 克 服 困难 ， 大 搞 生 产 自 救 ， 做 到 | 
产量 不 下 降 甚 至 有 所 提高 。 东 方 继电器 厂 的 产 
值 比 上 年 增加 了 30 万 元 。 

产品 分 类 产量 保护 继电器 及 装置 行业 
主导 产品 为 继 电 帮 、 继 电 保 护 及 自动 化 装置 ， 














具体 分 类 及 产量 如 表 12 所 示 。 
表 12 1998 年 继 电 保护 行业 主要 
产品 分 类 产量 
hi 产 可 N - 
编号 | 名 称 thie g 
o | 继电器 (有 或 无 和 量度 ) | 台 ( H3 | 4291967 
02 | 主 设 备 保 护 设 备 ACE) 1 465 
03 | 输电 线路 保护 设备 aŒ) 1 824 
04 “自动 控制 \ 继 电 保 护 屏 、 柜 | 台 ( 套 ) 56 842 
05 \ 安全 ,自动 化 监控 设备 台 ( 套 ) 4 406 
56 “直流 电源 设备 ACE) 15 876 
07 “电力 系统 通信 设备 Æ) 1 608 








08 | 工业 自动 化 仪表 及 系统 “| AB, 4 400 


市 场 及 销售 1998 年 整个 行业 销售 形 
热 尚 可 ,但 由 于 东南 亚 金融 危机 波及 国内 , 整 
体 经 济 下 滑 ; 电 力 系 统 配套 产品 加 速 更 新 换 
纷纷 上 马 生 产 静 态 继 电器 ,也 导致 行业 内 鄞 
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争 加 剧 。 全 行业 销售 总 和 额 203 062 万 元 ,国内 
销售 工业 产值 186 895 万 元 ,全 年 出 口交 货 
值 11 110 万 元 。 


1998 年 保护 继电器 及 装置 行业 企业 完 
成 的 主要 经 济 指标 按 国内 销售 收入 排序 见 表 
13 ,出 口 额 前 八 名 企业 见 表 14。 


表 13 本 行业 企业 按 销售 收入 排序 


dp “Ht 


许 继 集团 有 限 公司 

阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 
成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 
温州 南洋 电器 有 限 公 司 

上 海 继 电 恬 有 限 公司 
广州 电器 工业 公司 

成 都 府 河 电气 集团 有 限 公司 
乐清 市 求 精 电 子 元 件 厂 
保定 浪 拜 过 电气 有 限 公 司 
昆明 电气 科学 研究 所 
杭州 近江 电力 自控 设备 厂 
西安 铁路 电气 设备 项 材 厂 
重庆 新 世纪 电器 有 限 公司 
阿 城 继电器 二 厂 

天 津 市 双 元 继电器 技术 有 限 公司 
淄博 科 汇 电气 有 限 公司 
北京 继电器 厂 
REBI 

阿 城 继电器 三 厂 
南昌 市 洪 都 无 线 电 厂 

上 海 华 通 自动 化 设备 厂 
正泰 集团 乐清 佳 利 继电器 三 
苏州 继电器 厂 

天 津 铁 道 电气 设备 三 

上 海 伊利 诺 继电器 有 限 公司 
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表 14 出 口 额 前 八 名 企业 排序 





序 出 口 额 (万 元 ) 
1 | 温州 南洋 电器 有 限 公司 8 354 
2 | 许 继 集团 有 限 公司 1 010 
3 | 阿 城 继 电器 集团 有 限 公司 538 
4 | 上 海 继电器 有 限 公司 499 
5 | 天津 铁道 电气 设备 厂 405 
6 | 长征 电 器 八 厂 228 
7 | 成 都 通力 集团 股份 有 限 公司 66 
8 | 保定 浪 拜 迪 电 气 有 限 公司 10 


新 技术 及 科研 成 果 1998 年 继电器 及 
装置 行业 承担 的 “ 九 五 ?国家 重点 科技 攻关 项 
目 专 题 有 四 个 ;三 峡 工 程 输 变 电 成 套 设备 同 





产品 销 
售 收 入 
(万 元 ) 


杆 并 架 超 高 压 输电 线路 保护 装置 研制 三峡 
枢纽 综合 自动 化 系统 发 电机 保护 研究 、 城 网 
用 自动 化 和 保护 设备 研制 .三 峡 工程 直流 控 
制 与 保护 研究 。 其 中 城 网 自动 化 系统 已 通过 
国家 机 械 局 .国家 电力 公司 联合 组 织 的 鉴定 ， 
其 主要 功能 和 主要 经 济 技术 指标 达到 国际 领 
先 水 平 ; 同 杆 并 架 超 高 压 输电 线路 保护 装置 
已 完成 技术 方案 评审 ,正在 进行 软件 编制 ; 直 
流 输电 控制 与 保护 的 前 期 工作 已 经 就 绪 , 进 
入 正式 研制 阶段 ;发 电机 保护 项 目 目前 正在 
制定 保护 配置 方案 ,可 望 于 1999 年 完成 。 

新 产品 1998 年 全 行业 共 完 成 88 种 新 
产品 的 试制 与 鉴定 ,其 中 通过 省 部 级 以 上 竹 
定 的 有 13 项 ,在 一 定 程 度 上 代表 行业 技术 水 
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平 的 许 继 集团 有 限 公 司 1998 年 研制 并 鉴定 
28 种 高 新 技术 产品 ,通过 省 部 级 以 上 鉴定 的 
11 项 ,它们 是 ;XWJK 一 3000 型 变电站 微机 
监控 系统 ;WYD- 一 100 型 微机 远 动 终端 设 
Ki WFW 一 1 型 微机 防 误 闭 锁 装 置 ;WGL 一 
3 型 微机 大 机 组 故障 录 波 装置 ;PANS/2 型 
电网 调度 系统 ;YTS(F) 一 500 型 远方 跳闸 信 
号 传输 装置 ;SF 一 800 型 收发 信 机 ;WDR 一 
100 型 微机 电容 占 保 护 装置 ;WXH 一 100 型 
微机 线路 保护 装置 ;WPT 一 100 智能 型 通信 
电源 系统 ; 系列 静态 继电器 等 。 许 继 集 团 
1998 年 共 完 成 工艺 攻关 项 目 27 项 ,主要 包 
括 : 印 制 板 表面 安装 技术 的 应 用 、 明 极 电 泳 涂 
装 工 艺 . 双色 移 印 技术 研究 及 应 用 、 聚 碳酸 扩 
大 应 用 、 节 银 触 点 、 微 机 查 线装 置 的 研制 与 应 
用 、 印 制 板 焊 点 检查 仪 的 研制 与 应 用 等 。 

继 电 保护 行业 老牌 企业 上 海 继电器 有 限 
公司 在 保持 生产 发 ,优化 产品 结构 的 同时 ,加 
大 科技 投入 ,与 高 等 院 校 联合 开发 新 产品 , 参 
加 上 海 市 产 . 学 、 研 技术 攻关 ,与 华中 理工 大 
学 共同 开发 微机 电动 机 保护 装置 ,并 与 中 国 
纺织 大 学 合作 完成 现场 总 线 控制 系统 的 研 
制 。1998 年 共 完 成 15 种 新 产品 鉴定 ,其 中 远 
动 通信 自动 化 控制 类 3 项 ,微机 类 产品 1 项 ， 
静态 型 继电器 9 项 ,批量 生产 鉴定 项 目 2 项 。 
完成 工艺 性 攻关 40 项 ,包括 :和 触 点 防 变色 工 
艺 .真空 包装 试验 、 冷 压 接 工艺 .波峰 焊 焊 点 
光亮 及 可 靠 性 ,电子 元 器 件 自动 弯 切 脚 .工程 
塑料 模块 变形 控制 .零件 清洗 脱水 等 .成 都 通 
力 集 团 股 份 有 限 公 司 研 制 开 发 的 新 产品 
KYN28A (GZS1) 一 12 高 压 开 关 柜 、 ZN63A 
(VS1) 一 12 MERA ZR 1998 年 3 月 已 
通过 机 械 . 电 力 两 部 鉴定 ,并 投入 批量 生产 。 
天 津 铁 道 电 气 化 设备 厂 通 过 铁道 部 鉴定 的 新 
产品 有 GZD 智能 化 直流 电源 装置 。 

1998 年 通过 部 级 鉴定 的 主要 产品 介绍 
如 下 : 

(1) 许 继 牌 。XWJK 一 -3000 型 变电站 微 
机 监控 系统 ,主要 用 于 不 同 电压 等 级 .不 同 功 
能 要 求 的 变电站 需求 , 既 适 用 于 新 建 的 变 电 
站 ,又 适用 于 老 变 电站 的 扩建 和 改进 以 及 无 
人 值守 变电站 .实现 变电站 的 数据 采集 .数据 
处 理 . 监 视 控 制 和 调节 、 远 动 及 保护 通信 等 一 
系列 功能 的 自动 化 ,使 我 国 变电站 的 运行 水 
平 更 上 一 个 新 台阶 。XWJK 一 3000 型 变电站 
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微机 监控 系统 由 后 台 机 和 PTU 构成 ,由 标 
准 局 域 网 连接 ,配置 .扩展 ,组 合 灵活 ,控制 管 
理 集中 ,功能 分 散 , 数 据 处 理 实 时 性 强 ,传输 
安全 可 靠 。 主 站 软件 系统 采用 Win95 操作 系 
统 , 标准 组 态 软件 ,提供 友好 的 人 机 界面 。 系 
统 可 接 入 4 个 1O 站 ,4 个 后 台 机 ,每 个 1/O 
站 可 测量 128 路 ( 交 、 直 流 输入 ), 开 入 320 
路 , 开 出 42 路 ,事件 记录 分 辨 率 3ms。 
XWJK—3000 型 变电站 微机 监控 系统 的 性 
能 和 主要 技术 指标 达到 国际 同类 产品 的 先进 
水 平 。 

(2) 许 继 牌 “WwWYD 一 100 型 微机 远 动 终 
闹 设 鱼 用 于 电力 系统 变电站 的 数据 及 远方 传 
送 , 接 收 并 执行 吏 控 命令 。 它 采用 80 486 和 
DSP (数字 信和 号 处 理 器 ) 的 组 合 构成 硬件 核 
心 , 大 大 提高 了 系统 的 可 靠 性 。 软 件 采用 
AMX 实时 任务 操作 系统 ,C 语言 编程 ,是 适 
用 于 电力 系统 变电站 的 新 型 远 动 设 备 。 装 置 
的 软 硬 件 模块 化 ,配置 灵活 ,便于 升级 ,人 机 
蛋 面 友好 , 带 有 点 阵 图 形式 的 液晶 显示 恬 , 使 
用 维护 方便 ,其 性 能 和 主要 技术 指标 达到 国 
际 同类 产品 的 先进 水 平 。 

(3) 许 继 牌 “WwWDR 一 100 系列 微机 电容 
顺 保 护 装 置 是 由 16 位 单片机 实现 的 保护 装 
置 ,适用 于 35kV (包括 66kV ) 及 以 下 各 级 电 
压 的 小 电流 接地 系统 的 电容 器 组 。 具 有 二 段 
式 电流 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 和 不 平 
衡 保 护 ,全 套装 前 保护 功能 齐全 ,可 与 小 电流 
接地 系统 的 各 种 接线 形式 的 电容 器 组 成 成 套 
保护 装 曾 。 每 个 保护 单元 采用 独立 的 CPU、 
FUR .操作 箱 , 接 线 简 单 ,具有 很 强 的 自 检 功 
能 和 抗 干扰 能 力 . 电 流 瞬 时 断 在 2 倍 整定 时 ， 
不 大 于 30ms,1.1 倍 整定 时 ,不 大 于 40ms. 
过 电压 保护 整定 范围 100 ~ 190V.. R E ER 
护 整定 范围 1O~ 90V ,时 间 元 件 整定 范围 
0. 05~99. 99s, 

4) 一 对 一 单元 式 综 合 自动 化 装置 (成 都 
府 河 电气 集团 有 限 公 司 设计 制造 ), 采 用 藤 入 
式 单 片 机 ,总 线 不 出 心 片 ,性 能 达到 国内 一 流 
水 平 .大 大 降低 生产 安装 、 调 试 及 现场 安装 、 
调试 上 作 呈 ,降低 了 制造 成 本 和 维护 成 本 。 

(5)GZD 智能 化 直流 电源 闻 置 (天 津 铁 
道 电 气 化 设备 三, 已 通过 铁道 部 鉴定 ) ,用 于 
电力 系统 中 小 型 发 电厂 .变电站 电气 化 铁道 
牵引 变 电 所 以 及 工矿 企业 配 电 室 , 作 为 操作 


机 构 分 合 阅 电 源 ,控制 、 保 护 、 信 和 号 远 动 回路 
及 事故 照明 等 的 直流 电源 ,能 够 进行 怕 控 , 即 
实现 “三 迁 ? 荔 能 .该 产品 经 过 试 运行 ,效果 显 
著 , 达 到 国际 领先 水 平 。 

质量 及 质量 管理 ” 继 电 保 护 是 电力 系统 
(电网 ) 安 全 的 屏障 ,是 保证 电力 设备 安全 运 
行 和 防止 电力 系统 大 面积 停电 的 最 基本 、 最 
重要 和 最 有 效 的 技术 手段 。1998 年 全 行业 质 
量 状况 良好 ,但 也 有 相当 数量 的 事故 发 生 , 比 
如 母 差 ,失灵 保护 等 引起 的 不 正确 动作 ,分 析 
其 原因 , 主要 是 运行 过 程 中 检查 维护 不 良 、 设 
计 接 线 错误 和 装置 原理 缺陷 等 。 从 产品 原理 
类 型 分 析 ,一 是 由 机 电 型 继电器 组 成 的 继 电 
保护 屏 , 生 产 历史 比较 长 ,产品 质量 相对 稳 
定 , 但 这 类 产品 的 技术 指标 相对 比较 落后 ;二 
是 静态 继电器 ,这 是 近 十 年 开发 的 新 型 产品 ， 
精度 高 ,动作 速度 快 ,技术 指标 先进 ,但 它 的 
电磁 兼容 性 能 差 ,容易 受 电磁 干扰 的 影响 而 
产生 误 动 和 拒 动 ,这 是 静态 产品 所 面临 的 一 
个 重要 课题 。 国 家 质量 技术 监督 局 委托 国家 
继电器 质量 监督 检验 中 心 进行 的 1998 年 
35kV 及 以 下 继 电 保 护 装 置 ( 屏 ) 全 国 统 检 活 
动 中 , 共 抽 取 了 37 个 企业 的 产品 ,经 过 检验 
有 29 个 企业 的 产品 为 合格 品 , 合格 率 为 
78. 4%。 从 国家 继电器 质量 监督 检验 中 心 接 
收 的 企业 委托 检验 产品 质量 情况 分 析 , 型 式 
试验 一 次 合格 率 在 60% 左 右 ,而 定型 检验 的 
合格 率 则 较 高 。 

量度 继电器 和 保护 装置 行业 目前 共有 国 
际 IEC 标准 17 项 , 除 地 震 试验 由 于 环境 条 
件 限 制 不 能 采 标 外 ,其 余 13 项 都 已 不 同 程度 
地 转化 为 相应 的 国家 标准 ,产品 设计 制造 正 
在 严格 执行 ,来 标 率 达 81%% ,一 些 新 项 目 正 
在 制定 转化 过 程 中 ,预计 到 2001 年 ,本 行业 
的 采 标 率 可 达 95% 以 上 。 

基本 建设 及 建 技术 改造 ”1998 年 全 行 
业 共 完成 基本 建设 投资 额 7 600 万 元 ,完成 
技术 改造 及 技 措 投资 5 060 万 元 。 许 继 集团 
ARAR 1998 年 10 月 投资 7 600 万 元 新 建 
开关 分 厂 , 引 进 的 新 型 GZS 高 压 开 关 柜 等 新 
产品 将 于 1999 年 7 月 投产 ;引进 美国 等 贴 装 
技术 成 立 的 电子 车 间 ,1998 年 创 产值 3 000 
万 元 ;另外 , 许 继 还 投资 697 万 元 增添 了 冷 干 
机 、 变 压 器 .万 能 工具 狗 、 数 控 铣床 、 车 风 卡 车 
和 叉车 等 机 械 电 器 设备 。 


成 都 府 河 电 器 集团 有 限 公 司 全 年 投资 
50 万 元 ,更 新 及 增添 生产 用 仪器 设备 ,新 增 
加 了 断 电 保护 试验 仪 、. 精 密 电源 、 多 功能 电量 
测试 仪 和 高 转 单 片 机 开发 装置 等 十 余 台 设 
备 , 加 快 了 开发 进度 和 效率 ,提高 了 产品 质 
wm, 长 征 电 器 八 厂 完成 了 生产 建筑 面积 3 964 
mi, 改造 生产 线 一 条 ,增加 新 设备 15 台 
( 套 ) , 共 投 资 904 万 元 。 长 沙 继 电器 三 投资 
100 万 元 购置 数控 线 切 割 机 床 , 为 新 产品 试 
制 提供 高 精度 的 零件 ;还 完成 了 应 用 酸 腐 工 
艺 加 工 模具 和 零件 ;进一步 完善 静电 喷 塑 工 
艺 , 提 高 屏 表 面 质量 ;自制 抛光 设备 ,提高 产 
品质 量 ; 购置 的 监测 设备 ,采用 专线 供电 生 
产 ,提高 了 产品 的 生产 质量 和 劳动 生产 率 , 成 
都 通力 集团 股份 有 限 公司 技 改 项 目 高 低压 开 
关 设 备 形成 支柱 产业 总 投资 2 900 万 元 ， 
1998 年 完成 投资 额 481 万 元 ,新 增产 值 
2 160 万 元 ,实现 利税 220 万 元 。 

对 外 合作 1998 年 引进 国外 先进 技术 
及 设备 主要 有 ,上海 继电器 有 限 公 司 消 化 引 
进 德国 IEC 公司 继 电 保 护 技 术 , 加 强 微机 保 
护 及 电站 综合 自动 化 系列 产品 的 生产 能 力 ， 
还 与 日 本 三 菱 电 机 会 司 签订 了 关于 微机 线路 
保护 的 技术 合作 协议 。 成 都 通力 集团 股份 有 
限 公 司 引 进 美 国 伊 顿 公 司 VAC 一 W32 一 
38KV/1600A 高 压 开关 柜 , 经 过 短 时 间 的 消 
化 吸收 ,已 完成 样机 制造 ,预计 年 产量 在 200 
台 左 右 . 许 继 集团 变压器 有 限 公 司 继 1995 年 
引进 德国 干 式 变压器 生产 线 之 后 ,1998 年 配 
套 引 进 一 台 高 压 拨 绕 机 。 

管理 及 改革 ”在 中 国电 器 工业 协会 继 电 
器 及 其 装置 分 会 新 一 届 理 事 会 的 组 织 领 导 
下 ,分 会 秘书 处 1998 年 4 月 开始 组 织 了 对 继 
电器 及 其 装置 行业 企业 基本 情况 的 调查 , 主 
要 采取 函 调 形式 , 共 抽 样 调查 了 57 个 企业 
(其 中 国有 企业 20 个 ,集体 企业 23 个 ,股份 
制 企业 8 个 ,中 外 合资 企业 3 个 ,民营 企业 3 
个 ?的 18 个 基本 指标 。 此 次 统计 调查 资料 反 
映 了 全 行业 80% 的 基本 状态 。 调 查 资 料 表 
明 ,全 行业 的 生产 经 营 状况 良好 ,亏损 企业 仅 
410%, 

按照 中 国电 器 工业 协会 和 分 会 三 届 二 次 
理事 会 会 议 的 要 求 , 分 会 秘书 处 组 织 进 行 了 
协会 会 员 重 新 登记 和 换 发 新 会 员 证 的 工作 。 
为 提高 行业 产品 质量 .服务 质量 ,解决 行业 共 
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性 质量 问题 ,提高 企业 质量 管理 .检验 和 监督 
人 员 的 业务 水 平 , 由 继电器 及 其 装置 分 会 直 
接 领 导 组 建 了 中 国电 器 工业 协会 继电器 及 其 
装置 分 会 质量 工作 委员 会 ,负责 对 本 行业 质 
量 工作 进行 组 织 、 指 导 、 协 调 、 管 理 和 咨询 最 
务 。 分 会 秘书 处 还 配合 国家 继电器 质量 监督 
检验 中 心 于 1998 年 12 月 召开 了 1998 年 
35kV 及 以 下 继 电 保护 装置 ( 屏 ) 全 国 统 检 工 
作 总 结 和 第 二 次 质量 工作 会 议 ,对 城乡 电网 
建设 与 改造 工程 所 需 的 部 分 产品 全 国 统 检 结 
果 进 行 了 总 结 ,公布 了 合格 单位 和 不 合格 单 
位 名 单 ,分 析 了 统 检 发 现 的 质量 问题 及 原因 ， 

为 加 强行 业 价 格 管理 , 搞 好 价格 协调 , 规 
范 企 业 价 格 行为 ,发 挥 行业 协会 政府 与 企业 
间 的 桥梁 和 纽带 作用 ,1998 年 12 月 召开 了 
中 国电 器 工业 协会 继电器 及 其 装置 分 会 产品 
价格 工作 会 议 . 邀 请 原 国家 计 委 物价 局 局 长 ， 
现任 中 国 机 电工 业 价 格 研 究 会 名 务 副 会 长 沙 
训 教 同志 到 会 讲解 了 《价格 法 》 和 《关于 制止 
低 价 倾销 工业 品 的 不 正当 价格 行为 的 规定 》。 
会 议 期 间 部 分 企业 介绍 了 本 单位 价格 管理 工 
作 及 对 高 新 技术 产品 计价 方法 的 探讨 。 

1998 年 启动 的 全 国 农 网 、 城 网 和 电气 化 
铁道 三 大 网 改造 总 投资 2 000 亿 元 ,同时 为 继 
电 保 护 行业 提供 了 约 100 亿 元 的 诱 人 市 场 , 目 





序号 企业 名 称 


一 EREI 











附 :《 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 需 设 备 产 品 及 生产 企业 推荐 目录 》 


前 在 改造 和 新 建 电厂 、 变 电站 中 ,微机 型 线路 、 
主 设备 等 各 类 保护 装置 已 成 为 二 次 装备 中 的 
主角 ,变电站 微机 监控 ,综合 自动 化 产品 获得 
了 越 来 越 广泛 的 应 用 。 在 线路 保护 方面 ,我国 
国产 保护 已 能 成 套装 备 500kV 及 以 下 线路 ; 
在 主 设备 保护 方面 ,国产 保护 可 为 600MW X 
以 下 容量 发 电机 一 变压器 组 ,500kKV 及 以 下 
变压器 .电容 器 .电动 机 提供 方案 齐全 ,性 能 可 
靠 的 成 套 保护 装置 ;在 电力 系统 调度 自动 化 及 
变电站 综合 自动 化 方面 ,目前 国内 主要 制造 三 
均 有 种 类 齐全 的 产品 供电 力 系统 选择 , 可 为 省 
级 以 下 调度 系统 ,500kV 及 以 下 变电站 提供 
集中 或 分 布 式 各 类 自动 化 产品 ;在 电气 化 铁道 
保护 方面 ,许昌 继电器 研究 所 研制 开发 的 
WKH 一 1A 型 微机 电 铁 保护 装置 可 满足 电 铁 
牵引 变 电 所 保护 的 需要 .上 述 国产 保护 及 自动 
化 产品 绝 大 部 分 具有 同期 国际 先进 水 平和 可 
靠 的 运行 经 验 。 

为 了 更 好 地 服务 于 城乡 电网 建设 ,促进 
设备 制造 行业 的 发 展 ,继电器 及 其 装置 分 会 
根据 国家 机 械 工业 局 的 要 求 ,于 1998 £9 H 
和 12 月 分 两 次 组 织 有 关 单 位 填报 企业 基本 
情况 和 城乡 电网 设备 生产 产品 情况 ,经 审查 、 
核实 .筛选 , 共 推 荐 上 报 33 个 企业 的 256 种 
产品 。 





产品 型 号 














阿 城 继电器 股份 有 限 公司 








E 
2 
3 | 南 瑞 继 电 保 护 公司 
4 | 北京 市 四 方 保护 控制 公司 | 


5 | 诗 继 电气 股份 有 限 公司 


南京 电力 自动 化 研究 院 / 南 京 南 珊 集 团 公司 | 


i 

















CST400 系列 .CST300 7), WMH—100 系列 JJMH 一 01 
| £3] WDR--100 系列 .WDR 一 110 系列 .CSP200A 系列 















































6 | 南京 电力 自动 化 设备 总 厂 | WBZz 04 系列 a 
7 | 保定 天 威 集团 继电器 厂 | WBH 100B 系列 

8 | 长 沙 继电器 厂 | PB 21/8R 

9 | 上 海 继电器 有 限 公司 "PMH 150 系列 (RADSS) 

10 | 保定 天 威 集团 继电器 厂 l | WRH 61B i 

11 | 保定 浪 拜 迪 电 气 有 限 公司 l © LBD MRP 

z 洛阳 无 线 电 厂 IK 4 


228 ° TWA 

















业 
北京 清华 紫光 测控 公司 


名 





称 


企 


输电 线路 保护 
许 继 电气 股份 有 限 公司 


阿 城 继 电器 股份 有 限 公 司 
南京 电力 自动 化 研究 院 /南京 南 瑞 集团 公司 


南 泵 电力 自动 化 设备 总 厂 
保定 天 威 集团 继电器 厂 
北京 电力 自动 化 设备 厂 


南 瑞 继 电 保护 公司 


北京 市 四 方 保护 榨 制 公司 


中 国 华 电 南 京 农 网 城 网 工程 有 限 公司 
直流 电源 


北京 意 科 电力 通信 设备 公司 


许 继 电 源 有 限 公 司 





成 都 通力 电器 集团 公司 


武汉 市 琴 台 电子 研究 所 
广东 珠江 开关 有 限 公司 












DCAP3000 系列 


WXH 一 11 系列 、WXH 一 15 系列 、WXH 一 25 系列 、 
WXH 一 35 系列 .CSL100A (B) 系列 .CSL160A (B) 系列、 
CSL200A (B) 系列 、WXH 一 100 KF, WKH—110 系列 、 
ZGB—10 系列 

WXH—11A,.WXH—15A,.PMH—40 


LFP—901A #4. LFP—-902V, 902C #42, LFP—931 型 、 
LFP—941A, 941B, 941D, 941S Æ, LFP—951A 4, ISA, 
MDM-B1.KD 型 


CSL 一 100 系列 .WXB 一 15 AF]. WXH—618 
WXH—21B, WXH——11B 
WXB—11 系列 


LFP941A/B/D, LFP931A, LFP901A/B, LFP931A, 
LFP902A/B, LFP951A, LFP953A, LFP900 系列 、RCS 一 
900 


CSL—160 系列 .CSL 一 200 系列 
WPD 一 2000 


AMS48 系列 、YPMS220 %71, YPMS110 RF, YP] 系 
列 、YPZ 系列 、YPIS 系列 


KCVA20,WCF10,PED—P,PZ—23 系列 .PZ 一 -32 系列 、 
SWP 系列 .PSY 一 1(2)、CYD KF, NB—Y, PZ61 系列 、 
PZT 一 11 型 


GZD.GZD(W) 

PZD 一 1000、ESCORT1000、2000、3000 系列 
GZ 一 2 型 

PZ20 型 .KCVA10 型 

JSD—A 型 .PZG2Z 一 10 型 
PWZZ,LBD—PGY—1 

GZDC 

DWKT 一 2D 系列 .PED 系列 .GZD 系列 
ZWD 

AD 型 .GZD33 型 

PZMQ,PZGN 

PED—S 型 

GVAD 系列 .GZD 系列 .KVAD 系列 
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企业 名 称 


( 续 ) 
一 -一 


产 型 号 


一 
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GLD34—100 








-| _ 
16 | 上 海 华 申 电气 自动 化 设备 厂 | 
青岛 整流 器 厂 


天 水 电气 传动 研究 所 

















GZD 系列 


KVA90 系列 .PED 系列 .BZM 系列 ,BPS 














天 津 华 荣 继电器 有 限 公 司 ,天津 市 继电器 厂 


PZGN, PZMQ 


















江苏 科 源 电气 公司 
四 APRS at 


pE CKZT 型 .KZBJ 型 











阿 城 继 电器 股份 有 限 公司 


WG} =} 系列 






































1 
2 南京 银 山 电子 有 限 公 司 YS--8(A) 
— 
3 烟台 东方 电子 信息 产业 集团 有 限 公 司 DF318] 型 
4 保定 浪 拜 迪 电 气 有 限 公司 MGR ,LBD--MHR 
5 华北 电力 大 学 电子 厂 | WGL 12 
6 保定 天 威 集 团 继电器 厂 | WGL 12 
7 武汉 电力 仪表 三 WGL -—12F 
~ Ó ~ 一 十 o — 
8 南京 电力 自动 化 研究 院 WDS 











[ 撰 稿 人 ;许昌 继电器 研究 所 、 中 国电 器 
工业 协会 继电器 及 其 装置 分 会 朱 瑞 萍 ” 审 稿 
人 :许昌 继电器 研究 所 、 中 国电 器 工业 协会 继 
Oe RHR EAR E) 


[国家 电力 公司 ] 


生产 发 展 情况 ”电力 系统 从 事 高 压 电 疾 
的 生产 企业 有 3 个 ,全 部 是 大 中 型 国有 企业 。 
其 中 大 一 型 企业 1 个 ,大 二 型 企业 1 个 .中 一 
型 企业 1 工 个 。 职 工 4 280 人 ,其 中 工程 技术 人 
员 1 027 人 , 占 职工 总 数 的 24%, 全 年 完成 工 
业 总 产值 当年 价 91 119 万 元 ,不 变价 80 908 
万 元 ,全 员 劳 动 生产 率 达 到 了 62 385 元 / 人。 

这 三 个 企业 中 南京 电力 自动 化 设备 总 厂 
和 北京 电力 自动 化 厂 生产 继 电 保 护 产 品 , 北 
京 电 力 设备 总 厂 生 产 避 雷 器 。1998 年 国家 局 
动 城乡 电网 建设 改造 工程 ,为 生产 高 压 电 器 
的 企业 创造 了 良机 。 

当年 完成 的 重大 生产 任务 有 :南京 电力 
自动 化 设备 总 厂 为 东北 电力 集团 公司 制造 的 
南 关 岭 变电站 500kV 保护 装置 ;为 云南 电力 
公司 制造 的 草 铺 变电站 、 漫 湾 电 厂 500kV fk 
护 装 置 共 8 套 ;为 广西 电力 公司 制造 的 沙 塘 
变电站 500kV 保护 装置 5 套 ;为 佳木斯 方正 
变电站 制造 的 保护 装置 2 ESE, 1998 年 电力 
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系统 共 为 全 国 43 个 变电站 人 研制 生产 了 继 电 
保护 产品 3 049 面 ;调度 自动 化 ,综合 自动 化 
产品 370 套 。 分 别 比 上 年 同期 增长 8.6% 和 
19.4%. 

北京 电力 目 动 化 设备 厂 为 变电站 生产 了 
继 电 保 护 产 品 48 TCE). 

市 场 及 销售 全 年 完成 产品 销售 收入 
86 075 万 元 ,产品 销售 税金 及 附加 480 万 元 ， 
实现 利润 总 额 4 470 万 元 。 其 中 南京 电力 自 
动 化 设备 总 厂 完 成 销售 收入 5.6 亿 元 , 比 上 
年 同期 增长 12% ,产品 销售 利润 完成 1.3 亿 
元 ,产品 销售 利润 率 达 到 23. 2%。 全 员 劳 动 
生产 率 达 到 93 926 元 /人 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”南京 电力 自动 化 设 
备 总 厂 研 制 的 WMZ- 一 41 型 微机 母线 保护 装 
置 获 国家 电力 公司 1998 年 度 电 力 科学 技术 
进步 三 等 奖 . 

新 产品 ”北京 电力 设备 总 厂 研 制 的 氧化 
FF 500kV 避雷 需 , 通 过 华北 电力 集团 公司 的 
新 产品 鉴定 。 该 产品 是 500kV 电力 系统 输 变 
电 设 备 免 受 大 气 及 操作 过 电压 损坏 的 保护 装 
置 .在 密封 性 能 、 吸 收 过 电压 能 量 、 保 护 水 平 、 
mis PET ,达到 国内 外 先进 水 平 。 

南京 电力 上 自动 化 设备 总 厂 1998 年 通过 
4 项 部 级 新 产品 鉴定 。 其 中 WXB 一 093 变 电 


站 上 自动 化 系统 的 通用 性 .兼容 性 属国 内 领先 
水 平 。 
WXB 一 87 微机 线路 保护 装置 ,其 振荡 
闭锁 及 故障 选 相 有 创新 ,为 国际 首创 。 
质量 及 质量 管理 ”北京 电力 设备 总 厂 主 
要 产品 一 等 品 率 达 到 100%. AREN K 
化 设备 总 厂 的 WXB—31 微机 保护 ,电气 集 
控 装 置 等 分 别 经 国家 继电器 检测 中 心 、 江 苏 
省 技术 监督 局 抽检 ,取得 合格 证 书 。 
基本 建设 及 技术 改造 ”全 年 完成 固定 资 
产 投资 额 6 966 万 元 ,其 中 技术 更 新 改造 投 
资 额 完 成 5 966 万 元 , 占 总 投资 额 的 85.6%. 
南京 电力 自动 化 设备 总 厂 在 技术 改造 工 
程 中 ,贯彻 “高 科技 现代化、 花园 式 ” 的 方针 ， 


投入 2 763 万 元 ,引进 了 和 柔性 生产 线 , 已 进入 


运行 阶段 ,提高 了 产品 的 工艺 和 技术 水 平 , 自 
动 化 程度 大 大 加 强 , 减 少 了 差错 。 
管理 及 改革 ”南京 电力 目 动 化 设备 总 厂 
积极 推进 机 制 转换 ,国家 电力 公司 mens 
业 为 电力 高 科技 企业 第 一 支 A 股 上 市 公 
已 完成 材料 审批 ,即将 上 市 发 行 。 T ei 
动 了 国有 老 企 业 的 改制 工作 ,1998 年 通过 转 
网、 提前 退 养 、 停 薪 留 职 等 措施 ,积极 稳定 的 
实现 主 业 减员 242 A. 
[ 撰 稿 人 :国家 电力 公司 张 海 青 FH 
人 :国家 电力 公司 应 静 和 良 ] 


Ra 10o SRE AR ey eee see 


序号 


正泰 集团 

Lea RE 

上 海 华 通 开 关 厂 

上 海 电器 股份 有 限 公 司 人 民 电 器 三 
环 字 集团 有 限 公司 

E] ABB 低压 电器 设备 有 限 公司 
常熟 开关 厂 

广州 南洋 电 恬 厂 


pon oH oe & BS be 


EI BARRERAE 


13 1 天 水 二 一 三 机 床 电器 厂 
14 | RURA ARAR 
15 | 长 征 电器 集团 长 征 电器 一 厂 
16 | TER AAI ERAT 
17 | 佛山 市 开关 厂 
18 | 浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公 司 
19 MOAT 

Zz 








[国家 机 械 工业 局 ) 


生产 发 展 情况 ”1998 年 根据 低压 电器 
行业 协会 对 71 个 生产 企业 (其 产值 和 产量 约 
占 总 量 的 40%) 基 本 情况 的 统计 ,产品 销售 
收入 48. 6 亿 元 ,工业 总 产值 (当年 价 )53. 2 
亿 元 ,工业 增加 值 9. 1 亿 元 ,利润 2.5 亿 元 ， 
出 口交 货 值 3. 4 亿 元 ,全 年 职工 平均 人 数 为 
45 057 人 ,平均 产品 销售 利润 率 5. 2% ,平均 
人 均 销 售 收入 10. 8 万 元 ,平均 流动 资产 周转 
率 1.14 次 。 按 销售 收入 排序 前 二 十 名 企业 的 
主要 经 济 指标 列 于 表 1, 企 业 人 员 结 构 比 例 
如 表 2 所 示 。 

市 场 及 销售 低压 电器 产品 市 场 大 致 可 
分 为 三 大 块 , 即 外 资 企 业 产 品 与 进口 产品 市 
场 .国营 企业 产品 市 场 和 民营 企业 产品 市 场 ， 
三 者 的 市 场 占 有 率 分 别 在 20% .40%F 40% 
左右 .从 发 展 趋势 看 ,近年 来 外 资 企 业 在 华 大 
规模 的 投资 商定 了 很 强 的 发 展 基 础 ,并 以 其 


(单位 :万 元 ) 


其 中 出 口 
交 货 值 
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_ 表 2 人 员 结 构 


项 目 名 称 所 占 比例 


AR 





CA) C%) 

年 末 全 部 职工 人 数 | 44951 | 
下 岗 职 工 3 224 7.2 
工人 与 学 徒 27 481 61.1 
工程 技术 人 员 4880 | 10.9 
管理 人 员 6481 | 14.4 
本 年 新 增加 职工 人 数 1532 | 3.4 
去 年 减少 职工 人 数 3114 | 6.9 
其 中 :当年 离 退 休 、 退 职 人 数 1676 | 53.8 





雄厚 的 技术 文 持 、 国 际 品 牌 和 知名 度 开 拓 市 
场 ， 所 以 市 场 占 有 率 将 趋 于 提高 ; 国营 企业 
中 有 一 部 分 企业 正在 或 将 转制 成 民营 企业 ， 
大 部 分 企业 处 境 较 困难 ,继续 呈 滑 坡 态 努 ,所 
以 其 总 体 市 场 份 额 正 逐步 缩小 ， 民 营 企 业 沿 
有 较 大 发 展 空间 ， 当 前 首要 的 任务 是 开发 市 
场 适 销 、 产 权 上 自主 的 新 产品 。 

根据 低压 电 毅 统计 协会 对 16 个 主要 国 
营 企 业 的 跟踪 调查 , 1998 年 低压 电器 行业 国 


表 3 1998 年 16 个 主要 国营 企业 完成 的 经 济 指标 









营 企 业 整 体 仍 呈 下 滑 趋 热 ， 工 业 产 值 、 销 售 
HOA. 利润 订货 合 同 额 均 较 前 一 年 下 降 , 所 
有 者 权益 增加 ， 职 工 工资 总 额 减少 ， 流 动人 负 
傅 和 长 期 负债 上 升 。 对 应 于 市 场 的 萎缩 ， 企 
业 的 产品 销售 费用 、 销售 成 本 、 管理 费用 、 财 
务 费 用 等 相应 下 降 , 应 交 增 值 税 随 之 减少 ,但 
流动 资产 和 库存 增加 ， 总 体 经 营 情 况 进一步 
恶化 ( 表 3) 。 

新 产品 ”和 随 着 政府 机 构 的 改革 ， 企 业 机 
制 的 转化 和 民营 企业 的 增加 、 以 及 知识 产权 
观念 的 加 强 与 保护 制度 的 完善 ， 低 压 电 器 新 
产品 的 开发 和 生产 出 现 新 的 气象 , 1998 年 全 
行业 有 38 个 新 产品 注册 了 产品 型 号 , 如 表 4 
所 示 ， 较 上 一 年 度 有 较 大 增长 。 

质量 及 质量 管理 1998 年 低压 电器 国 
家 监督 抽查 ， 对 中 小 容量 交流 接触 句 检 验 的 
结果 , 合格 率 为 95. 7%， 存在 的 质量 问题 仍 
然 是 约束 操作 性 能 试验 不 合格 ， 达 不 到 约定 
人 
十 不 | JE, 


《单位 ， 万 元 ) 





















































232 © FW 
































二 

数量 | 增长 率 | AE | 增长 率 | 数量 | 增长 率 | 数量 ， 增长 率 

项 目 名 称 (万 元 ) C%) | (万 元 ) | (24) | (万 元 ) | (%) | (Am) 4) 
工业 总 产值 (不 变价 ) 36867 | 7.0 | 68142 ll | 108868 | 9.2 | 146130 —12 
王 业 总 产值 (当年 价 ) 32 387 | 一 9.2 | 65 488 | 80877 | =190 | 94042 | 一 185.5 {36615 
工业 销售 产值 31 863 | 2.7 | 69549 | 85 | 103 564 | 11.8 | 129127 ， 一 于 
产品 销售 收入 | 30 165 | -5.2 | 65920 | 85°. 98437 | Ie | 132545 14 
利润 总 额 | 2112 | -26 | 1610 | 168.7 | 1 429 | 48.2 5 204 0-9] 
汀 货 合同 额 61 800 | 186 | 87854 | 199 | 120562 | —20.5 | 110774 -29 
所 有 者 权益 93 419 28. 1 107 267 | 38.8 | 101 396 | 23. E i 131 645 | — 3 
工业 增加 值 9 246 -17.2 | 21097 | 203 | 32389 | 46 | 37212 16 
职工 工资 总 额 5578 | -49 | 10767 Lo | 15 898 | -80 | 26 201 ~jl 
全 部 职工 平均 人 数 ( 人 ) 29 660 —0.9 | 27403 | SmI | 27140 5 | 273768 i 6 
流动 负债 | 9971] 61 | 196181) 2.7 | 182251 | —5.2 | 267979 15 
长 期 负债 | 50 144 | LO | 49513 | s0 j 52756 | 1.5 | 393095 6 
固定 净值 平均 余额 | 94651 7.9 | 91750 | 6.6 98 316 | 9.3 | 102760 - z 
产品 销售 费用 1 419 14.0 | 3015 | 8.3 A740 | 7.3 | 74791 0-13 
产品 销售 成 本 | 20120 | 一 10.9 | 44 641 1].3 67 BBL | 18.0 | 20655 ; =18 
产品 销售 税金 及 附加 | iso | 22.9 A21 O 1M3 oo 640 | 903 O 927 28 
管理 费用 | 7393 | -7.9 | 14457 | 105 2220 一 1 | 33598 =I 
财务 费用 1936 | .19.9 3832 O 167 5543 | -20.1 8212 一 15 
应 不 增值 税 | 172] -28.2 , 4317 : 15.0 | 6 110 — 22,5 | 9 458 | —-2] 
流动 资产 219 227 | 9.0 | 219 886 | 7.0 | 227 548 10.1 | 257946 9 
平均 流动 资产 218218 | I7 | 214752 | s.g | 216507 11.5 240142 8 
存货 850 10] 123 | B4634 85 | BROT 77 414190 ， 2 








表 4_1998 年 的 低压 电器 新 产品 型 号 


JR26—20 热 继电器 上 海 求 精 电 器 三 
CJ41- 一 32、40、63 切换 电容 器 接触 器 苏州 市 低压 开关 厂 





















DZ20 7 TOON, 225 


400N.630N 


KBO—32 
LA41—1 3 2 + 3 
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控制 与 保护 开关 电器 
按钮 

上 海 三 川 电器 有 限 公司 
切换 电容 器 接触 器 
切换 电容 器 接触 器 
终端 组 合 电器 

万 能 转换 开关 

剩余 电流 保护 插头 
万 能 式 断 路 器 

万 能 转换 开关 

剩余 电流 断路 器 
小 型 断路 器 

切换 电容 器 接触 器 
隔离 开关 


交流 接触 器 


浙江 中 兴 电 器 开关 厂 
上 海 新 上 海 商社 

































CJ39—32、40、63 
CJ49—32, 40.63 
PZ20S—12 
LW21—16 
ATL3—10 
DW45—2000 
LW5D—16 
DZL137—40/2 
DZ187—20 
CJ36—63 - 
HL1—100/1~4 
CJ38—115.150,185 
229,400,630 
DZ191—125,160,250 
DZ162—16.40 


苏州 市 电器 元 件 一 厂 
苏州 市 电器 元 件 一 厂 

苏州 市 鸿 利 机 电 环保 设 备 制造 有 限 公司 
上 海 伊 莱克 斯 实业 有 限 公司 
张家港 市 山 脑 电表 有 限 公司 
国营 常熟 开关 厂 
嘉兴 电气 控制 设备 厂 

长 征 电器 集团 长 征 电 器 八 厂 

上 海 施耐德 低压 终端 电器 有 限 公司 
上 海 精益 企业 发 展 有 限 公司 

上 海 施耐德 低压 终端 电器 有 限 公司 


长 征 电器 集团 永 佳 电器 厂 











塑料 外 竞 式 断路 佣 
Rees 


按钮 


ABB 新 会 低压 开关 有 限 公司 
乐清 市 苏 乐 凯 伦 电 器 有 限 公 司 


青浦 泰克 尼 电 器 公司 








S 
LA46 B 一 11 ,22 





ATLi—10 剩余 电流 保护 插头 


塑料 外 壳 式 断路 器 


国营 常熟 开关 厂 
国营 常熟 开关 厂 










100~630/4 
PZ23 一 4 
PZ20 了 一 10 


LA48 一 11、.02、20、13 
31、22、40.04 


DZ196—63/1~-4 
DZL152—20 
HH23—16/2 
PZ31—15 
DZ150—60/1~3 
DZ150L—32/1~3 
DW17Z—1600 
DW45—2000 
DZ183—63/1~3 
DZL124—32 
PZ36—15 
DZ217—100, 225 , 400, 630 





住宅 组 合 电器 
终端 组 合 电 器 


按钮 


HEHEA DRA 
Fa He ST ERAS 

开关 熔断 器 组 
终端 组 合 电器 
塑料 外 壳 式 断路 器 
漏电 断路 器 

Fi ESAT BS a8 

万 能 式 断 路 器 
塑料 外 壳 式 斯 路 器 
Oat FT Ba 
终端 组 合 电器 
塑料 外 竞 式 断 路 器 
上 海 金工 电器 成 套 厂 
万 能 式 断 路 器 


上 海 华 益 机 电 设备 公司 电 顺 成 套 厂 
苏州 终端 电器 公司 
上 海 立 新 电器 厂 


北京 ABB 低压 电器 有 限 公司 
海盐 电器 厂 

上 海 亮 良 电器 厂 

南京 市 秦淮 区 东风 电器 设备 配套 厂 
浙江 森 泰 电器 三 
浙江 森 泰 电器 三 
常州 市 低压 电器 厂 
常州 市 低压 电能 厂 

厌 门 顺 万 裕 电 器 工业 有 限 公 司 
山东 烟台 电器 厂 

上 海天 益 电 气 有 限 公司 

浙江 东 华 电器 股份 有 限 公司 



























































DW16 一 630、2000、4000 常州 市 低压 电器 二 厂 
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[ 撰 稿 人 :中 国电 器 工业 协会 通用 低压 电器 分 
SREE RMA 审 稿 人 :中 国电 器 工业 协 
会 通用 低压 电器 分 会 包 革 ] 





[国家 机 械 工业 局 


生产 发 展 情况 ”防爆 电器 属 高 .低压 电 
器 中 的 特殊 电器 ,可 用 在 爆炸 性 危险 环境 中 


实现 安全 控制 与 保 扩 。 三 泛 使 用 于 煤矿 井下 
及 石油 ,化工 .国防 等 工业 部 门 。 通 过 不 同 防 
爆 型 式 可 以 保证 电气 与 机 械 设备 在 爆炸 危险 


环境 中 安全 运行 .因此 ,防爆 电器 在 国民 经 济 


中 占有 重要 地 位 。 

截至 1998 年 底 , 防 爆 电 器 行业 有 各 种 经 
济 类 型 .跨行 业 的 生产 企业 180 余 个 , 比 上 年 
约 减 少 10%, 年 产值 基本 与 上 年 持平 约 10 
亿 元 。1998 年 防爆 电器 行业 国有 企业 生产 形 
势 受 多 种 因素 影响 ,市 场 竞 争 日 趋 激烈 , 故 使 
各 企业 经 济 状况 从 佳 ,经 济 效益 滑坡 ,部 分 企 
业 处 于 亏损 状态 ,而 民营 .乡镇 企业 呈 上 升 趋 
势 。 在 全 行业 180 余 个 企业 中 ,国营 企业 60 
余 个 , 占 全 行业 企业 数 30% ,其 余 120 RT 
均 为 乡镇 和 民营 企业 。 

1998 年 按 全 行业 45 个 主要 企业 统计 ， 
职工 总 数 19 360 人 ,其 中 工程 技术 人 员 
2 120 人 ;完成 产值 (不 变价 )59 726 万 元 , 比 
上 年 增长 3.4%; 工 业 增 加 值 15 120 万 元 , 比 
上 年 增长 2.4% ,实现 利润 1 496 万 元 , 比 上 
年 下 降 5. 3%。1998 年 防爆 电器 行业 部 分 企 
业 八 项 经 济 效益 指标 排序 见 表 1. 

产品 分 类 产量 防爆 电器 产品 划分 为 ; 


表 1 1998 年 防爆 电器 行业 主要 企业 完成 的 经 济 效益 指标 





泰 釜 防爆 电器 制造 公司 
华 荣 防 爆 电 器 制造 公司 
启东 防爆 电器 仪表 厂 
焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 公司 
铁岭 市 机 电 设备 总 厂 

湘 漂 电 机 三 变压器 厂 
四 平 开关 厂 

大 同市 防爆 电器 厂 

徐州 煤矿 机 械 厂 

长 征 电 器 十 一 厂 

阳泉 电器 有 限 责任 公司 
济源 煤炭 高 压 开关 厂 
国营 八 二 三 零工 厂 
Eggi 

正 东 集团 三 洲 电 器 有 限 公司 


防爆 馈 电 开关 (防爆 自动 开关 )、 防 爆 起 动 器 、 
防爆 继电器 防爆 主 令 电 器 ,防爆 制 动 电器 、 
防爆 插 接 电器 、 防 爆 接 线 盒 、 防 爆 保 护 装 置 、 
防爆 高 压 开 关 、 防 爆 电 控 设 备 、 防 爆 箱 及 防爆 
其 他 类 共 十 二 大 类 。1998 年 主要 防爆 电器 产 
品 产 量 见 表 2。 
市 场 及 销售 1998 年 由 于 煤炭 行业 实 
行 限 产 , 据 对 95 个 国有 统 配 煤 矿 统 计生 产 原 
煤 比 上 年 减产 3 458. 67 万 t, 为 此 矿 用 防爆 
电信 厂 受 煤 炭 行 业 不 景气 状况 的 影 啊 ,市 场 
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疲软 ,产品 销售 较为 困难 ,资金 紧张 ,企业 销 
售 额 均 比 上 年 有 所 下 降 , 而 厂 用 防爆 电器 生 
产 厂 1998 年 上 半年 受 走私 原 负 和 成 品 油 影 
啊 , 生 产 和 销售 更 加 困难 ,由 于 国家 采取 有 力 
措施 ,打击 走私 使 全 国 主 要 石化 企业 迅速 恢 
复生 机 ,给 厂 用 防爆 电器 生产 企业 也 带 来 新 
的 机 遇 。1998 年 全 行业 主要 企业 销售 额 为 
58 278 万 元 , 比 上 年 增长 2% ,主要 产品 销售 
量 及 销售 额 见 表 3. 

1998 年 防爆 电器 行业 向 俄罗斯 .越南 、 


伊朗 、 科 威 特 等 国 出 口 各 类 防爆 电器 4 000 
台 Œ), 出口 创汇 220 万 美元 ,同比 增长 
22.2%, 

1998 年 销售 收入 前 十 名 的 企业 为 ;浙江 
华 荣 防爆 电 絮 制造 公司 4 588 万 元 ,国营 月 
东 防 爆 电 器 仪表 厂 3 960 万 元 ,上 海 电 器 厂 
3 390 万 元 ,徐州 煤矿 机 械 厂 2 679 万 元 , 正 
泰 集团 三 洲 电 需 有 限 公 司 1 534 万 元 , 四平 
市 开关 厂 1 341 WS HL REM RHA 
造 公 司 1 270 万 元 ,河南 济源 煤炭 高 压 开 关 
厂 1 183 万 元 ,焦作 华 飞 电子 电器 工业 有 限 
公司 950 万 元 ,大 同 防爆 电 礁 厂 890 万 元 。 

表 2 1998 年 主要 防爆 电器 产品 产量 


























矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装置 
矿 用 隔 爆 型 电磁 起 动 器 
矿 用 隔 爆 型 局 电 开关 

矿 用 隔 爆 型 检 漏 继电器 
矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 
矿 用 隔 爆 型 主 令 电器 

矿 用 隔 爆 型 成 套 电 控 

矿 用 隔 爆 型 插销 及 插销 开关 
矿 用 隔 爆 型 接线 全 

厂 用 防爆 配 电 箱 

厂 用 防爆 电磁 起 动 器 | 
厂 用 防爆 操作 柱 
厂 用 防爆 控制 按钮 
厂 用 防爆 接线 售 








矿 用 隔 爆 型 高 压 配 电 装置 
矿 用 隐 爆 型 电磁 起 动 融 
人 矿 用 隔 爆 型 馈 电 开关 
矿 用 隔 爆 型 检 潮 继电器 
矿 用 隔 爆 型 变压器 装置 
D FAR aed E> ea ad 

矿 用 陋 爆 型 插销 及 插销 开关 
BY FH Pps ae al eR A 

三 用 防爆 配 电 箱 

厂 用 防爆 电磁 起 动 句 

厂 用 防爆 操作 柱 

三 用 防爆 控制 按钮 

厂 用 防爆 接线 盒 


68 200 
9 800 
4 340 
4 270 
128 700 1 544 
34 860 837 
.159 000 2 226 
4 860 4 312 
4410| 1455 
29 760 3 571 
70 200 1 053 
260 000 





新 技术 及 科研 成 果 根据 国务 院 扩大 内 
需 投 资 建设 250 At 粮食 贮备 库 计 划 和 “ 九 
五 ”国家 科技 攻关 计划 子 项 专题 ( 子 合同 号 : 
96—6, 5—01—06—02) 江苏 启东 防爆 电器 


仪表 厂 会 同 内 贸 部 郑州 粮食 科学 研究 所 、 南 
阳 防 爆 电 气 研究 所 共同 完成 了 粉尘 防爆 电器 
的 开发 研究 。 开 发 成 功 BLZ101 型 粉尘 防爆 
拉 绳 开关、 BXK102 型 粉尘 防爆 动力 控制 箱 、 
BXP101 型 粉 全 防爆 照明 配 电 箱 、BFCC101 
型 粉尘 防爆 荣光 灯 、FBD 一 PZ100 型 防爆 拉 
绳 开 关 、FBD 一 PZ200 型 粉尘 防爆 白炽 灯 、 
FSW 一 10 型 粉尘 防爆 照明 开关 、BZX101 型 
粉尘 防爆 行程 开关 、BZX103 型 粉尘 防爆 行 
程 开关 、BZA101 一 1171J 粉尘 防爆 急 停 按 
钮 .BZA101 一 11/1] 型 粉 侍 防爆 按钮 等 共 13 
AT ia, BUN T REA EDR EAE 


新 产品 1998 年 根据 用 户 需 要 , 全 行业 
开发 了 CDd 一 200、400W 隔 爆 型 灯 .QYK 型 
船用 防爆 电 控 箱 、BAY51 一 10/220 厂 用 防爆 
压缩 机 仪表 控制 器 .BAK52 一 10/220 厂 用 隔 
爆 型 控制 器 、BAD55 一 C400 增 安 型 防爆 灯 、 
YDAD 隔 爆 型 压力 变 送 器 、BXD (M) 51 一 
12 防爆 动力 照明 配 电 箱 .dGY 隔 爆 型 电 加 热 
ae, DaCT15—2 防爆 称 重 传感器 等 共 58 项 
新 产品 。 这 些 产品 都 是 参照 国际 标准 和 执行 
国家 标准 而 设计 ， 有 的 填补 了 国内 空 日 , E 
要 技术 指标 先进 ， 可 靠 性 高 ， 满 足 了 用 户 的 
使 用 需要 。 

质量 及 质量 管理 1998 年 机 械 工 业 部 
低压 防爆 电器 产品 质量 监督 检测 中 心 ， 根 据 
国家 技术 监督 局 (98) 国 监 京 字 第 004 号 文 
下 达 的 1998 年 第 一 季度 防爆 电磁 起 动 器 产 
品 检验 任务 书 ， 承 担 了 防爆 电磁 起 动 需 的 监 
督 抽查 和 检测 任务 , IIT, E L, i 
东 、 山 西 、 河 南 、 河 北 、 浙 江 等 省 市 的 21 个 
企业 进行 抽样 工作 ， 由 于 一 些 企业 停产 或 转 
Po, 实际 抽 到 14 个 企业 的 28 种 产品 ，14 个 
企业 中 8 个 企业 合格 , 6 个 企业 不 合格 , 企业 
合格 率 为 57. 1%。 抽 查 的 28 种 样品，139 种 
PANE, OPERAE HAREA 
67. 8° 

根据 本 次 抽查 的 企业 合格 率 和 产品 合 
率 的 数据 统计 情况 ， 基 本 反映 了 目前 整个 防 
爆 电 器 行业 的 产品 质量 现状 ， 即 产品 质量 水 
平 不 高 。 反 映 出 该 产品 仍 存在 较 严 重 的 质量 
问题 。 分 析 其 原因 ， 具 有 普遍 性 的 问题 是 企 
业 的 领导 对 产品 质量 重视 不 够 ,企业 的 质量 
管理 基础 工作 和 必 备 的 生产 条 件 从 缺 ， 规 章 
制度 不 健全 ,， 人员 素质 较 低 , 缺乏 技术 力量 ， 
检测 手段 不 健全 ， 对 外 购 件 及 成 品 检 测 把 天 
不 严 ， 未 严格 按 图 样 标准 和 工艺 进行 生产 。 

本 次 抽查 中 ， 较 好 的 企业 为 山东 博 山 防 
爆 电 器 厂 、 邯 郸 电器 总 厂 、 乐 清 市 电光 防爆 
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FXF., 

依据 国际 标准 ISO/IEC 导 则 25《 校 准 和 
检测 实验 室 能 力 的 通用 要 求 》, 机 械 工 业 部 低 
压 防爆 电器 产品 质量 监督 检测 中 心 暨 沈阳 电 
气 传动 研究 所 防爆 电器 产品 质量 监督 检测 中 
ÙF 1998 年 10 月 顺利 通过 中 国 实验 室 认 可 
委员 会 专家 评审 组 的 现场 评审 ， 确 认 机 械 工 
业 部 低压 防爆 电器 产品 质量 监督 检测 中 心 既 
沈阳 电气 传动 研究 所 防爆 电器 产品 质量 监督 
检测 中 心 符 合 CNACL20/ 一 99《 实 验 室 认 可 
准则 》 的 要 求 ， 获 准 实 验 室 认可 。 获 准 认 可 
的 检测 项 目 为 防爆 电器 、 低 压 电 器 、 开 关 设 
备 和 控制 设备 。 

根据 原 机 械 工 业 部 标准 复审 的 要 求 ， 组 
织 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 器 总 厂 、 浙 江 住 意 防 煤 
设备 制造 公司 、 瓦 房 店 防爆 电器 厂 、 浙 江华 
厦 防 爆 电器 有 限 公司 等 单位 ， 完 成 了 《防爆 
操作 柱 》、《 隔 爆 型 转换 开关 }、《 隐 爆 型 接线 
盒 )》、《 矿 用 隔 爆 型 插销 开关 》、《 防 爆 电 侨 产 : 
品质 量 分 等 》 五 项 行业 标准 的 修订 工作 ， 已 
EITHR, AW, AE RETIER 
的 审查 ， 并 上 报 审批 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 全 行业 
用 于 技术 改造 的 投资 为 2 280 万 元 ， 比 上 年 
下 降 10. 9%， 其 中 基本 建设 投资 890 万 元 ， 
技术 更 新 改造 投资 1 390 万 元 。 

管理 及 改革 ”中 国电 器 工业 协会 防爆 电 
器 分 会 于 1998 年 4 月 在 江西 省 南昌 市 组 织 
召开 了 二 届 三 次 理事 扩大 会 议 ， 总 结 分 会 
1997 年 工作 , 研究 落实 了 1998 年 工作 计划 ， 
为 加 大 分 会 工作 力度 对 分 会 理事 单位 进行 了 
调整 ， 理 事 会 同意 增补 沈阳 市 中 兴 防 爆 电 依 
总 三 、 正 泰 集团 温州 煤 原 防爆 电 船 有限 公 司 
为 理事 单位 ， 审 议 并 接纳 了 沈阳 市 三 丰 电 胡 
厂 、 景 德 镇 真空 电器 有 限 公 司 、 乐 清 市 沈 认 
防爆 电器 有 限 公 司 、 浙 江 佳 竞 防爆 设备 制造 
公司 、 浙 江 龙 飞 仪表 集团 有 限 公 司 ， 沈 阳 市 
荣 信 防 爆 电 器 厂 为 新 会 员 。 

根据 防爆 电器 推荐 产品 评定 实施 细则 ， 
组 织 行 业 专 家 对 江苏 启东 防爆 电器 仪表 三 等 
7 个 企业 申报 的 25 个 项 目 进行 了 评审 , 其 中 
江苏 启东 防爆 电器 仪表 厂 的 BLZ— 3 防爆 操 
作 柱 、KTC 一 223 IE E Ba Re Bc EN RA 
CDd—b400 隔 爆 型 灯 , 正泰 集团 二 洲 电器 有 
限 公 司 的 QBZ 一 80、120、200 矿 用 隔 爆 型 真 
空 电磁 起 动 器 (电子 保护 型 ), 沈阳 高 压 开关 
厂 南 厂 的 BGP9L 一 6 (10) 矿 用 隔 爆 型 高 压 真 
空 配 电 装置 ， 徐 州 煤矿 机 械 厂 的 QJZ 一 160/ 
11403 矿 用 隔 爆 兼 本 质 安全 型 双 速 真空 电梯 
起 动 器 、QTZ--200、3007/1140 矿 用 隔 爆 型 真 


231 Bs HÆ, Miva3. 6si、Mival2s2 P HIRA 
型 高 压 真 空 配 电 装 置 ， 宁 波 佳 意 防 爆 设备 制 
造 公 司 SCY54 一 80 (40) W 增 安 型 全 塑 防爆 
荧光 灯 5 个 企业 的 10 个 产品 作为 第 二 批 推 
en 目 ， 上 报 总 会 批准 并 发 放 了 推荐 产品 证 


”[ 扎 稿 人 ;沈阳 电气 传动 研究 所 李 绍 春 
审 稿 人 :沈阳 电气 传动 研究 所 不 为 达 ] 
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和 牛 产 发 展 情况 ”1998 年 的 上 半年 由 于 
市 场 需求 乏力 ， 电 线 电 缆 制 造 企 业 的 生产 销 
售 形 热 普 遍 不 理想 ， 生 产 经 营 遇 到 了 较 大 困 
难 . 下 半年 国家 启动 积极 的 财政 政策 ， 增 加 
对 包括 城乡 电网 改造 在 内 的 基础 设施 的 投 
资 、 拉 动 经 济 增长 。 此 举 对 电线 电缆 产品 市 
场 影 响 最 为 直接 ,带动 了 电线 电线 的 生产 ,市 
场 销 售 逐渐 好 转 ， 自 十 月 份 起 电线 电缆 È 
FERRE) EAM 

1998 年 , 据 国家 机 械 工 业 局 对 244 个 电 
线 电缆 生产 企业 的 统计 , 1998 年 共 完 成 不 变 
价 工业 总 产值 1 971 700 万 元 , 比 上 年 下 降 了 
1. 11%, 完成 工业 增加 值 373 539. 7 Asc. HE 
EFFET 2.22%. 

1998 年 机 械 工 业 线 缆 企 业 完 成 主要 产 
品 产 量 ， 钢 世 铝 绞 线 155 336t ， 比 上 年 增长 
30.45%; 电力 电缆 167 709km， 比 上 年 下 降 
1.35%, HP. CRE ZRH HAA 
23 832km ,通信 电缆 169 336km ,其 中 市 话 通 
信和 电缆 135 731km，, 布 电线 2 246 271km, Œ 
WEEE 82 164t。 

1998 年 电线 电缆 行业 重点 骨干 企业 完 
成 的 主要 经 济 指标 见 下 表 。 

市 场 及 销售 1998 年 机 械 工业 线 缆 企 
业 产 癌 销 售 完成 情况 :， 钢 芯 铝 绞 线 累计 销售 
153 974t， 比 上 年 增长 33.32% ， 产 销 率 
99.1%, RET 14 852t; 各 类 电力 电线 累 
计 销 售 165 729km， 比 上 年 下 降 0. 36%, P= 
销 率 98. 8A, 期 末 库 存 34 974km; 各 类 通信 
电缆 累计 销售 110 606km， 产 销 率 65.3%. 
HKEE 51 643km; 累计 销售 布 电线 
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2 248 516km， 产 销 率 100. 08%， 期 末 库 存 
396 737km; 累计 销售 电磁 线 82 079t ， 产 销 
率 99. 89% ， 期 末 库 存 8 575t 。 

1998 年 主要 电线 电缆 生产 企业 〈 部 分 ) 
具体 完成 工业 销售 收入 见 上 表 ， 此 外 ， 成 都 
三 电 股 份 有 限 公 司 (11 328 万 元 )、 天 津 市 电 
ART (6 129 万 元 )、30 630 万 元 、 无 锡 电 
AI (73 848 万 元 )。 

积极 参与 国内 重大 建设 项 目 ， 如 沈阳 电 
线 厂 为 国家 重点 工程 项 目 秦山 核电 二 期 工程 
提供 岛 内 用 核 级 电线 500km、 为 二 滩 电 站 提 
供 1 493t 钢 心 铝 绞 线 ; 杭州 中 策 电 缆 有 限 公 
司 通过 竞标 分 别 为 山西 阳 城 至 江苏 淮阴 的 
500k V 送 变 电线 路 和 二 滩 电 站 提供 500kV 
超 高 压 线路 用 高 强度 铝 合 金 导 线 333t， 钢 心 
fa ZK 3 018t; 南 守 电线 电 比 厂 、 常 州 电线 电 
缆 广 也 分 别 在 山西 阳 城 至 江苏 淮阴 的 
500kV 送 变 电线 路 的 招标 中 中 标 ， 上 海 华新 
电线 电缆 有 限 公司 分 别 为 济南 至 长 春光 缆 干 
线 、 国 家 广电 总 局 光缆 干线 、 总 参 通 信 部 光 
缠 干 线 以 及 甘肃 省 级 光缆 干线 提供 光缆 ; 江 
苏 永 易 股 份 有 限 公 司 在 信息 产业 部 一 级 光缆 
干线 武汉 至 重庆 段 的 招标 (1999 年 8 H) 和 
广电 、 联 通 、 总 参 、 南 京 军区 联合 光线 干线 
工程 上 海 至 杭州 至 福州 至 广州 段 的 招标 
(1998 年 11 月 ,1131km, 平 均 芯 数 80 世 ) 中 
分 别 中 标 ; 河北 新 华电 缆 厂 在 广东 岭 澳 核电 
站 配套 主体 工程 (BOP 部 分 ) 动力 电缆 招标 
中 中 标 ， 人 合同 金额 1 700 万 元 。 


1998 年 电线 电线 行业 重点 肯 于 企业 经 济 指标 
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39 964 





1998 年 全 国 整体 出 口 形势 不 好 ,但 电线 
电线 出 口 依然 取得 了 较 好 的 增长 , 实 属 不 易 。 
据 海关 方面 统计 ,1998 年 电线 电缆 产品 出 口 
创汇 9.8 亿美 元 ,同比 增长 了 12.7%; RR 
电缆 产品 进口 额 9.2 亿美 元 ,同比 增长 
2.2% 。 另 据 外 经 贸 部 统计 ,1998 年 电线 电缆 
行业 出 口 创 汇 500 万 类 元 以 上 的 企业 有 :上 
海 电 缆 厂 (2 049)、 上 海 电线 电缆 (集团 ) 有 限 
公司 (2 003) Ly AR AG E BB A i A BR Zs R] 
(1 645) .长 飞 光 纤 光 缆 有 限 公 司 (1 625), W 
南 电 线 电 缆 集 团 公 司 (1 483) .南京 华新 电线 
电缆 股份 有 限 公司 (1 209) .龙口 华美 电线 电 
缆 有 限 公 司 (1 180)、 辽 宁 本 溪 电 缆 集 团 
(1 107), 红旗 电缆 工程 集团 (933)、 上 海 瑞 候 
电缆 附件 有 限 公 司 (899) ,宝马 电线 电缆 ( 深 
圳 ) 有 限 公司 (894)、 杭 州 旱 川 电线 有 限 公司 
(765)、 信 电 电 线 ( 深 圳 ) 有 限 公司 (650) .无锡 
电缆 厂 (728) 、 上 海 日 立 电线 有 限 公 司 (644)、 
深圳 新 华电 信和 电线 联合 公司 (580) .桂林 国际 
电线 电缆 集团 公司 (560) 等 。 

新 技术 及 科研 成 果 1998 年 上 海 电 缆 
研究 所 完成 研制 开发 的 项 目 有 :光纤 几何 参 
数 测试 仪 .11okV 交 联 聚 乙烯 绝缘 电缆 GIS 
终端 .110kV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电缆 户外 终 
端 . 地 铁 干线 用 通信 电缆、 对 称 数字 通信 电 维 
在 建筑 物 智 能 化 布线 系统 工程 中 的 应 用 ; 标 
准 成 果 项 目 有 :JB/T8503. 1 一 2 一 96 额定 电 
压 26/35kV 及 以 下 塑料 绝缘 电力 电缆 户 内 
型 、 户 外 型 预制 件 装配 式 终端 .JB/T8640 一 
97 额定 电压 26/35kV 及 以 下 电力 电缆 附件 
型 号 编制 办 法 、JB/T8502 一 96 通信 和 电缆 用 填 
WR .JB/T8134—97 架空 绞 线 用 铝 一 镁 一 硅 
系 合金 圆 线 .JB/T8135. 1 一 . 11—97 HAAR 
包装 .CJB/T2594 一 96 飞机 用 射频 电缆 规 
范 ; 信 息 产 品 及 软 成 果 有 :; 舰 船用 无 商 低 烟 阻 
燃 电缆 基地 建设 .电线 电缆 行业 工人 技术 等 
级 标准 和 职业 技能 鉴定 规范 .电线 电缆 材料 
技术 要 求 汇编 。 此 外 ,该 所 已 完成 的 用 户 ( 接 
入 ) 网 光缆 系列 研究 项 目 获 国家 机 械 工业 局 
科技 成 果 一 等 奖 , 潜 水 电机 用 绕组 线 、 光 统 连 
接 器 、 稀 十 优化 综合 处 理 技术 在 电工 铝 导体 
中 的 应 用 三 个 项 目 获 国家 机 械 工 业 局 二 等 
奖 


上海 摩 恩 电 气 有 限 公司 研制 开发 的 具有 
屏蔽 和 耐 化 学 药品 功能 的 电缆 项 目 获 国家 专 
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利 局 实用 新 型 专利 ,专利 号 为 962432121. 

新 产品 1998 年 1 月 长 沙 电 缆 附 件 厂 
研制 的 110kV 高 压 交 联 电缆 户外 套 型 终端 
(JCW) (标准 IEC840.GB311) 通 过 了 国家 机 
械 工 业 局 和 国家 电力 公司 联合 组 织 的 产品 监 
E ,并 形成 年 产 200 套 的 能 力 ; 该 厂 还 研制 了 
110kV 交 联 电缆 JIS 终端 .110kV 交 联 电缆 
中 间接 头 ( 标 准 IEC840.GB311).10kV 交 联 
电缆 的 冷 缩 终端 头 和 冷 缩 中 间接 头 ( 标 准 
IEC502,GB11033). 

AIRE ER atl] FP AC BY Be E REC 
线 、 钢 世 稀 土 铝 绞 线 1998 年 4 月 通过 国家 发 
Fer Re EPR ih SE 

湖北 红旗 电线 厂 稀 土 铝 导线 (标准 
GB11179 一 83)1998 年 5 月 通过 国家 发 展 计 
划 委 员 会 ,湖北 省 经 委 组 织 的 产品 鉴定 ,该 产 
品 防腐 性 能 比 普通 铝 导线 平均 提高 25 中 。 该 
厂 还 研制 开发 了 五 芯 (三 瓦 二 圆 系列 ) 塑 料 绝 
缘 电 力 电缆 、 聚 乙烯 绝缘 直流 高 压 电 缆 .额定 
电压 0. 38/0. 66kV 阻 燃 移 动 矿 用 橡 套 软 电 
缆 、6kV BABA A FR US FR Fl a RAR BA RR 
BULA FROR EEK FB E HE Be PR Fe PR E 
AE (PRR PRE GB1 2666. 5- 一 90A) 等 通过 
产品 鉴定 。 

背 总 汉 缆 集团 有 限 公 司 研 制 的 110kV 
高 压 交 联 电缆 通过 了 国家 机 械 工 业 局 和 国家 
电力 公司 联合 组 织 的 产品 鉴定 。 该 公司 还 研 
制 了 具有 耐水 . 耐 腐蚀 性 的 石油 平台 用 海底 
电线 。 

郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 研制 开发 
T 105C 辐 照 交 联 PVC 绝缘 装备 线 (BVF 一 
105) (标准 GB5023)、110kV 交 联 聚 乙烯 绝 
缘 电 力 电缆 终 端 (JCW1) (标准 IEC840) 、 双 
稀土 钢 芯 铝 绞 线 (JGJXX) (导线 中 稀土 含量 
0. 15%~0. 25% (标准 GB1179 一 83) 等 新 产 
总 并 通过 省 级 鉴定 ; 猎 制 开发 0.6/1kyV，A 
类 耐火 PVC 绝缘 控制 电缆 (NHA-KVV) 
(标准 IEC331- 一 1970)、0. 6/1kV A 类 了 耐火 
PVC 绝 绿 电力 电 绕 (NH 一 VV (ti HE 
GB12706—91 ). 1 48 Fc r BA BA FE hj E 
(ZRB—KYJE/SC) (标准 12666. 5 一 90 B 
类 ) AHR 20 BSR Pa EEA Fc et BERN FR ER 
(CEFR/SC) (标准 GB12666. 7—90) . BARR E 
视 离 压 线 (GRVZ) (标准 GB1 2666. 2) 并 率先 
研制 成 功 油田 使 用 的 涂 甫 分 相 屏 蔽 井 电线。 
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无 锡 电缆 厂 研 制 开 发 的 稀土 铝 绞 线 及 钢 
心 稀土 铝 绞 线 1998 年 5 月 通过 国家 计 委 称 
土 办 组 织 的 新 产品 鉴定 。 

湖南 电线 电缆 集团 公司 研制 开发 了 风力 
发 电机 用 橡胶 软 电缆 ( 企 标 Q/DACL18 一 
1996) 运载 火箭 发 动机 用 超 高 温 电缆 ( 企 标 
Q/XLJ0301. 01 一 1997)、 特 种 柔软 塑 抗 电磁 
脉冲 电缆 ( 企 标 Q/XLJ0301. 2 一 1997) 并 都 
分 别 通过 省 级 鉴定 。 

西安 电 绕 厂 研制 开发 的 松 套 层 绞 式 通信 
光缆 及 中 心 管 式 通信 光缆 系列 (GYXTA、 
GYSTA, GYSTA53) (标准 ITU—T) 1998 
年 6 月 通过 陕西 省 经 委 和 省 邮电 管理 局 组 织 
的 新 产品 鉴定 。 同 时 ,该 厂 研制 的 1kV 及 以 
下 (耐火 . 阻 燃 ) 聚 氯 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 套 
电力 电缆 、 阻 燃 塑料 绝 缘 控 制 电缆 及 固定 甫 
设 用 电缆 等 产品 也 先后 通过 新 产品 监 定 。 

江苏 宝 胜 集团 研制 开发 的 35kV 及 以 下 
防水 交 联 电缆 通过 省 级 鉴定 ,该 产品 不 仅 具 
有 纵向 阻 水 作用 ,同时 还 具备 径 向 防水 作用 。 

上 海宝 有 性 电 缆 电 器 公司 为 上 海通 用 汽车 
(GM) 项 目 试制 的 计算 机 电缆 经 测试 合格 并 
经 试用 后 全 部 交 贷 , 蔡 代 了 上 海通 用 通用 汽 
车 (GM) 原 拟定 进口 的 国外 电缆 ， 

上 海 乐 庭 电 线 工 业 有 限 公 司 研制 的 数字 
通信 用 无 屏蔽 对 绞 五 类 电缆 ( 企 标 Q/ 
IDIS01 一 1996) 通 过 上 海 市 新 产品 鉴定 。 

浙江 尖峰 通信 电缆 有 限 公 司 研 制 的 
SYWV(Y) 一 75 系列 同 轴 电 缆 通 过 鉴定 。 

芜湖 恒 窒 铜 业 集 团 有 限 公司 研制 的 稀土 
一 光亮 钢 杆 1998 年 7 月 通过 省 级 鉴定 。 

上 海 电缆 三 研制 开发 的 220kV ZKR 
乙烯 绝缘 电力 电缆 1998 年 8 月 通过 上 海 市 
组 织 的 鉴定 。 同 时 该 厂 研 制 开 发 的 35kV 及 
以 下 交 联 聚 乙 烯 高 阻 燃 隔 氧 层 电 力 电缆 、0. 6 
~IkV SRSA. is 2B ee SALA Bi A EJE 
Ai FC ICS FE FE oe 
市 经 委 组 织 的 鉴定 。 

沈阳 电缆 厂 开 发 生产 的 10kV 单 必 铝 导 
体 交 联 案 乙烯 薄 绝 缘 架 空 绝缘 线 、220kV 一 
1000mm? 分 裂 导 体 充 油 电 缆 Bi EB E 


广 研 制 的 通信 用 束 管 光缆 、20kV ACHR E 
烯 绝缘 无 锣 低 烟 阻 燃 电力 电缆 0. 6/1kV 交 
联 聚 乙烯 绝缘 无 离 低 烟 阻 燃 控制 电缆 通过 鉴 


ro 


KE o 
上 海 华 新 电线 电缆 有 限 公 司 研 制 的 用 户 

光缆 、 尾 纤 光 缆 10 月 通过 上 海 市 科 委 组 织 的 
鉴定 ;此 外 该 公司 还 研制 了 智能 大 楼 综合 业 
务 及 多 媒体 传输 用 5 号 缆 ( 标 准 ISO/ 
IEC11801)、 接 入 网 用 288 芯 光 纤 带 光线 
(GYDTXW) 以 及 引进 日 本 精工 的 技术 和 和 设 
备 开 发 了 用 于 带 状 光 缆 与 终端 连接 器 间 的 月 
出 光线 (性 能 回路 损耗 宇 40dB, 插 入 损耗 过 
0. 3dB; 标 准 GB12507,YD/T826 一 1996) 。 

佛山 中 宝 光 缆 有 限 公 司 研制 生产 的 
GYSTA 53 96 心 及 以 下 层 绞 式 通信 用 光线 
获 广 东 省 邮电 管理 局 主持 的 生产 定型 鉴定 。 

江苏 永 易 股份 有 限 公司 研 制 了 系列 层 绞 
式 、 中 心 管 式 . 带 状 光纤 层 绞 式 接 入 网 .计算 
机 网 络 用 光缆 (标准 IEC794 一 3 一 1994) ,并 
通过 产品 鉴定 ,形成 规模 生产 能 力 。 

浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 研制 的 10kV 辐 
照 交 联 聚 乙烯 绝缘 架空 电缆 (标准 
GB14049 一 93)、lkV 及 以 下 辐 照 交 联 聚 乙 炳 
绝缘 架空 电缆 (标准 GB12527—90) . PHAR AY 
辐 照 交 联 么 乙 烯 绝缘 控制 电缆 ( 企 标 Q/ 
ZL2109139—1997 ), 额定 电压 0.6/1kV Fl 
ASS FE vt BELA ed BS AC BRR Zhe Ee JI E 
缆 ( 企 标 Q/ZL2113180 一 1998) 等 产品 1998 
年 12 月 通过 省 级 鉴定 。 

甘肃 长 通电 缆 集 团 公 司 研 制 开 发 的 
0. 6/1kV 四 芯 等 截面 电力 电线、 五 必 电 力 电 
缆 、0. 66/1. 14kV 采 煤 机 金属 屏蔽 软 电线、 
电机 绕组 引 接 软 电 缆 和 软 线 .0. 6/1kV 交 联 
电缆 ,0. 6/1kV 高 阻 燃 低 烟 无 宛 聚 烯烃 绝 绿 
电缆 、10KV 以 下 交 联 聚 乙 烯 绝缘 阻 燃 电力 
电缆 、26/35kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 氮 乙烯 扩 
套 电 力 电 缆 、35kV 及 以 下 高 阻 燃 、 阴 水 、 低 
烟 无 宛 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 烯烃 护 套 电力 电线 
通过 甘肃 省 经 委 等 组 织 的 新 产品 鉴定 。 

湖南 南 达 高 压 电缆 附件 有 限 公司 研制 的 
YJZWC4 一 110kV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电力 电 绕 
户外 终端 通过 省 机 械 工 业 局 和 省 电力 工业 局 
组 织 的 鉴定 

曲 章 电线 集团 股份 有 限 公司 研制 了 作为 
一 ` 二 级 配 线 以 及 建筑 物 内 配 线 使 用 的 阻 燃 
型 配 线 电缆 (HPYV 一 ZR ) (标准 GB1327 一 
89) ,并 通过 产品 鉴定 。 

浙江 万 马 电缆 厂 研制 了 塑料 绝缘 及 护 套 


阻 燃 型 和 非 阻 燃 型 五 芯 电 力 电缆 ( 企 标 QJ/ 
ZWD08. 07 一 1998)、10kV 承载 型 架空 绝缘 
电缆 ( 企 标 QJ/ZWD08. 05—1997) . BRACE 
装 型 阻 燃 控制 电缆 ( 企 标 QJ/ZWD08. 06 一 
1997), 

合肥 电缆 厂 开 发 了 额定 电压 0. 6/1kV 
及 以 下 耐 高 温 硅 橡胶 绝缘 电力 电缆 、 额 定 电 
FE 0. 6/1kV 聚 氯 乙烯 绝缘 护 套 五 芯 电 力 电 
AK o 

安徽 电缆 厂 开 发 的 0. 6/1kV 铜 芯 耐 火 
电缆 通过 了 安徽 省 机 械 厅 组 织 的 鉴定 。 

质量 及 质量 管理 1998 年 贯彻 GB/ 
T9000(ISO9000) 系 列 标准 ,已 成 为 企业 规范 
其 质量 管理 行为 的 自我 要 求 ,质量 体系 认证 
工作 在 电线 电缆 行业 得 到 了 普遍 重视 。 据 不 
完全 统计 , 1998 年 先后 通过 GB/T19002 
(ISO 9002) 体 系 认证 的 有 32 个 企业 。 他 们 
是 ;江苏 熔 原 机 械 厂 (中 国 赛 宝 质量 认证 中 
心 ,1998. 1) ;苏州 标准 电线 电缆 有 限 公 司 ( 华 
信和 技术 检验 有 限 公司 1998. 1); 河 间 市 河北 
渤海 电缆 厂 ( 中 国 质 量 管理 协会 质保 认证 中 
心 1998. 1) ;河北 瑞 港 特种 电缆 公司 (中国 质 
量 管理 协会 质保 认证 中 心 1998. 1) ;沈阳 长 
城 电线 厂 ( 东 北 质 量 体 系 审核 中 心 ,1998. 1); 
山东 曲阜 电缆 集团 公司 (中国 商 检 质 量 认 证 
中 心 山东 评审 中 心 1998. 1) ;南通 锦 益 电线 
有 限 公 司 (中 国 进 出 口 商 品质 量 认 证 中 心 ， 
1998.1); 烟 台新 件 电 缆 有 限 公 司 (中 国 进出 
口 商 品质 量 认证 中 心 ,1998.1); 河 南 金龙 电 
缆 集 团 公 司 ( 中 国 商 检 华 中 质量 评审 中 心 ， 
1998. 1); 河北 沧 州 中 兴 电 线 厂 ( 华 信 技术 检 
验 有 限 公 司 ,1998. 1) ;河北 亚 龙 集 团 线 缆 有 
限 公 司 ( 华 信 技 术 检 验 有 限 公司 1998. 2); 浙 
江 佳 磁 线 纱 集团 公司 (中 国 商检 质量 认证 中 
心 浙 江 评 审 中 心 ,1998. 2) ;安徽 铜 泉 电线 电 
缆 有 限 公 司 ( 中 国 商检 质量 认证 中 心安 徽 评 
审 中 心 ,1998. 2); 江 苏 江 扬 电 缆 厂 ( 华 信 技术 
检验 有 限 公司 ,1998. 2); 童 新 市 电缆 厂 ( 挪 威 
船 级 社 DNV, 华 信 技术 检验 有 限 公 司 ， 
1998. 3) ;常州 东方 特种 电线 装备 厂 ( 中 国 机 
械 工 业 质 量 体 系 认证 中 心 ,1998. 3); 杭 州 华 
新 电力 线 绕 有 限 公 司 ( 华 信和 技术 检验 有 限 公 
司 ,1998. 4) ;杭州 富 通 昭 和 电线 电缆 有 限 公 
司 ( 邮 电 通 信 质 量 体 系 认证 中 心 ,1998. 4); 武 
汉 电 缆 股 份 有 限 公 司 (中国 进出 口 商品 质量 
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认证 中 心 1998. 5) ;青岛 电缆 厂 ( 华 信 技 术 检 
验 有 限 公 司 ,1998.7); 金川 公司 电线 电缆 厂 
(英国 AOQC 摩 迪 国际 有 限 公 司 ,1998. 8); 
南昌 安 特 电 缆 有 限 公司 (挪威 船 级 社 DNV, 
华 信 技术 检验 有 限 公 司 VTI、 北 京华 欣 德 机 
械 质 量 技术 检验 中 心 VMQTI, 1998.9); % 
熟 豪 威 富 电磁 线 有 限 责 任 公 司 (1998. 9) 南 平 
电缆 股份 有 限 公 司 ( 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 ， 
1998. 10) ;江西 电缆 有 限 责 任 公司 (北京 新 世 
纪 质 量 体 系 认证 ,1998. 10); 河北 省 电缆 厂 
(中 国 质 量 管 理 协会 质保 认证 中 心 
1998. 10) ;河北 利 兴 企业 集团 (中 国 质量 管理 
协会 认证 中 心 ,1998. 10); 东莞 华 达 电缆 厂 
(中 国 方圆 标志 认证 委员 会 ,1998. 10) ;河南 
省 新 乡 电 缆 厂 ( 华 信和 技术 检验 有 限 公 司 ， 
1998. 11) ;西南 电工 厂 (中 国 进出 口 商 品质 量 
认证 中 心 ,1998. 11); 浙 江 长 电缆 公司 ( 华 信 
技术 检验 有 限 公 司 ,1998. 11) ;四川 爱 通 电子 
线 缆 责 任 公 司 (四 川 三 峡 质 量 保证 中 心 ， 
1998. 11) ;河南 中 博 电 缆 有 限 公司 (长 城 质 量 
保证 中 心 ,1998. 12); 沈阳 长 城 电 线 电线 厂 
(东北 质量 体系 审核 中 心 ,1998. 12); 中 山 市 
电线 电缆 有 限 公 司 (中 国 进 出 口 商品 质量 认 
证 中 心 ,1998. 12). 

1998 年 广东 电工 有 限 公 司 通过 了 GB/ 
T19001(ISO9001) 质 量 体 系 认 可 ( 华 信 技 术 
检验 有 限 公 司 ,1998. 5) 

沈阳 电缆 厂 在 通过 了 挪威 船 级 社 质 量 保 
证 体系 认证 公司 (DNV)GB/T19001 
(ISO9001) 质 量 体 系 认证 三 年 期 满 后 ,于 
1998 年 再 次 顺利 通过 DNV 认证 。 

12 月 新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 在 电 
线 电缆 行业 率先 通过 ISO14001 环境 管理 体 
系 认 证 证 书 ( 国 家 环保 局 环境 管理 体系 审核 
中 心 ,1998. 12). 

12 月 国家 电线 电缆 质量 监督 检测 中 心 
通过 了 中 国 实 验 室 国家 认可 委员 会 组 织 的 产 
品质 量 检 验 机 构 的 实验 室 认 可 .计量 认可 及 
国家 电线 电缆 质量 监督 检验 中 心 认可 等 三 项 
评审 ,评审 依据 GB/T15481 一 1995 (ISO/ 
TEC 导 则 25), CNACL201—95, JJC1021— 
90 等 标准 和 规范 对 国家 电线 电缆 质量 监督 
检测 中 心 的 检验 能 力 和 质量 保证 能 力 进 行 了 
全 面 的 评审 ,对 新 申请 的 检验 项 目 进行 了 现 
场 考核 试验 .评审 结果 认为 :国家 电线 电线 质 
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好 地 按 ISO/IEC 导 则 25 运行 ,并 对 其 技术 
能 力 感到 相当 满意 。 

1998 年 有 201 个 企业 通过 中 国 国 家 电 
线 电缆 质量 监督 检测 中 心 的 电工 产品 安全 认 
证 ,有 347 个 企业 通过 认证 复查 ,同时 该 中 心 
为 85 个 认证 到 期 (4 年 ) 的 企业 进行 了 换 证 。 

1998 年 6 月 上 海 乐 庭 电线 工业 有 限 全 
司 生产 的 数字 通信 用 25 ARRALAR 
电缆 、 无 屏蔽 绞 合 铜 心 五 类 对 绞 电 缆 
(PATCH CORD) 和 屏蔽 类 五 类 对 绞 电 线 
(FTP&STP) 产 品 获 UL 认证 。 

10 月 江苏 常熟 豪 威 富 (集团 ) 公 司 200 
级 复合 漆包线 通过 UL Wie. 

1 月 西南 电工 厂 生 产 的 漆 包 铜 圆 线 8 
个 产品 (80 级 聚 酯 亚 胺 漆 包 铜 圆 线 、155 级 
改 性 承 酯 漆 包 铜 圆 线 、.200 级 酰胺 酰 亚 胺 复 
合 楷 漆 包 铜 圆 线 、200 级 聚 酯 亚 胺 / 聚 酰胺 酰 
亚 胺 复合 漆 包 铜 圆 线 ,130 ARARAT 
圆 线 、155 级 聚氨酯 漆 包 铜 圆 线 .130 级 聚 酰 
胺 复合 直 焊 聚氨酯 漆 包 铜 圆 线 .155 级 聚 酰 
腕 复合 直 焊 聚氨酯 漆 包 铜 圆 线 ) 获 UL 认证 。 

群众 性 质量 管理 工作 取得 了 可 喜 的 成 
绩 ,1998 年 广东 电缆 厂 交 联 QC 小 组 获得 了 
国家 优秀 QC 小 组 的 称号 , 力 缆 QC 小 组 , 布 
线 QC 小 组 获 省 优秀 QC 小 组 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 上 海 电 
WJ 220~500kV AERAR SRR Ce 
缘 电 力 电缆 技术 改造 项 目 通过 上 海 市 经 委 组 
织 的 验收 ,竣工 投产 。 

郑州 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 的 
220kV fey FRC BAR PY Be LE 
辐 照 交 联 生 产 线 负荷 试车 ,使 其 具备 了 批量 
生产 常用 规格 的 干 伏 级 辐 照 交 联 电 缆 的 能 
H. 

重庆 电线 电缆 有 限 责 任 公 司 投资 7 000 
万 元 引进 意大利 的 阻 燃 电缆 生产 关键 设备 和 
TRB/1 一 1 大 拉 机 组 以 及 国内 配套 设备 的 阻 
燃 电线 技术 改造 项 目 ,5 月 通过 重庆 市 经 委 
组 织 的 验收 ,该 项 目 设计 能 力 为 年 产 各 类 阻 
燃 电 缆 5 400km, 

浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 的 总 投资 3 768 
万 元 的 辐 照 交 联 特种 电线 电缆 技术 改造 项 目 
通过 省 级 验收 正式 投产 。 使 该 公司 形成 了 年 
产 10kV 及 以 下 辐 照 交 联 健 乙烯 绝缘 架空 


Ai 6 000km .年 产 300~500V 辐 照 交 联 聚 乙 
烯 绝缘 线 和 辐 照 交 联 聚 氯 乙 烯 绝 缘 线 各 
5 000km 以 及 辐 照 交 联 热 收 缩 套 管 800t 的 
生产 能 力 。 此 前 该 项 目 已 通过 浙江 省 环保 局 
的 环保 项 目 竣工 验收 。 

WIN FCSA AAA 62. 5mm 铜 线 ( 串 联 线 ) 
生产 技术 项 目 批 准 立 项 ,主要 包括 新 增 
SL 一 Y 上 引 法 铜 杆 连 铸 机 组 和 高 速 目 动 热 
处 理 拉 丝 机 组 及 配套 设备 ,形成 年 产 
$2. 5mm 钢 线 (串联 线 )6 000t 的 生产 能 力 。 

上 海 电 线 研 究 所 完成 了 对 所 属 科技 开发 
中 心 试验 室 的 调整 和 技术 改造 ,其 中 , 阴 燃 试 
验 室 内 原 有 的 基础 上 增加 了 高 温 氧 指数 、 烟 
雾 腐 蚀 性 、. 烟 的 不 透气 性 .UL94 等 燃烧 试验 
手段 ,并 顺利 通过 了 法 马 通 核电 站 用 电线 的 
验证 试验 。 同 时 舰 船 用 机 械 物 理 及 特种 阻 燃 
试验 基地 的 低温 (一 30 一 十 20C)180? 弯 曲 试 
验 、 高 温 (20~75'C)180°" 扭 转 、 印 刷 标 志 耐 麻 
性 试验 .金属 丝 弹性 韧性 尺 射线 测定 商 元 素 
等 试验 装备 均 已 投入 正常 使 用 。 

11 月 河北 新 华电 缆 厂 500kV 超 高 压 交 
联 电缆 工程 莫 基 ,项 目 总 投资 3 亿 元 人 民 币 ， 
引进 芬兰 耐 斯 隆 公 司 (Nextron)VCV RA 
超 高 压 交 联 电线 生产 线 。 

12 月 江西 电缆 有 限 责 任 公 司 电子 辐 照 
交 联 电线 电线 生产 线 竣工 并 通过 省 级 验收 ， 
该 生产 线 可 年 产 辐 照 交 联 电线 电线 
1 600km, 

对 外 合作 1998 年 5 月 由 成 都 电缆 股 
份 有 限 公 司 .成 都 邮电 通信 设备 三 和 西门 子 
(中 国 ) 公 司 三 方 投资 近 3 000 万 美元 组 建 西 
门 子 通信 系统 有 限 公 司 ( 成 都 ) ,合资 公司 将 
主要 生产 有 源 混 合 光 纤 环 路 产品 
(FASTLINK ), 本 地 无 线 接 入 产品 
(DECTLINK ) 和 增强 型 无 线 接 入 产品 
(CDMALINK ) 等 接 入 网 产品 。 

7 月 杭州 富 通 集团 与 日 本 昭和 电线 株式 
会 社 合资 成 立 富 通 昭和 光 通 信 有 限 公 司 
(FSO) 合 同 章程 签字 ,合资 公司 计划 从 日 本 
神户 制 钢 和 芬兰 Nextron 公司 分 别 进口 光纤 
拉丝 设备 和 光缆 生产 线 , 并 预计 1999 年 正式 
投产 。 

8 月 河北 宝 丰 线 缆 有 限 公 司 引 进 芬 兰 
Nextron 公司 500kV 超 高 压 交 联 电 缆 立 塔 
式 (VCV) 生 产 线 项 目 签 约 , 该 项 目 总 投资 


6 000 万 元 ,可 生产 最 大 导体 截面 3 000mm’, 
最 高 电压 等 级 500kV 的 超 高 压 交 联 电力 电 
ae Pit 1999 年 完成 。 

江苏 水 易 股 份 有 限 公司 斥 资 450 万 美元 
在 国内 第 一 次 引进 芬兰 Nextron 公司 
OFC46 带 状 光 缆 生 产 线 。 

浙江 万 马 电 线 厂 的 技术 改 兰 项 目 一 一 电 
缆 附 件 和 钢 忌 铝 绞 线 项 目 于 8 月 动工 ,年 底 
已 进入 设备 安装 阶段 。 同 时 该 厂 还 从 德国 西 
科 fr Tow 电子 公 A C Sikora 
Industrieelektronik) 引 进 分 屋 辨 析 式 电线 偏 
心 辟 厚 测量 仪 (EX-RAY8000/100mm)。 

10 月 南平 电缆 股份 有 限 公 司 技 改 项 目 
中 压 交 联 聚 乙烯 绝缘 电力 电费 生产 线 通 过 验 
收 , 所 生产 的 35kV REA PACER CD 
电缆 通过 省 级 监 定 。 该 项 目 投资 近 5 500 万 
元 , 9| dE 35 = tit By BM ZS FB] C Nextron ) 
(10~110kV)CDCC 交 联 电线 生产 线 和 美国 
希 波 公司 (Hipotronics) 的 高 压 检测 设备 。 

江苏 宝 胜 集团 与 英国 BICC 公司 就 合作 
生产 高 压 、 超 高 压 电力 电 绕 项 目 签字 。 

由 天 津 电磁 线 厂 与 法 国 阿 尔 卡 特 联 合 兴 
建 的 天 津 阿 尔 卡 特 电 磁 线 绕 有 限 公司 正式 开 
业 , 该 公司 总 投资 2 800 万 美元 。 主要 生产 漆 
包 线 、 纸 包 线 ,组 合 导 线 \ 换 位 导线 等 产品 。 

由 中 国电 器 工业 协会 电工 器 材 部 组 织 的 
中 国电 线 电缆 第 七 次 访 日 考察 团 于 6 月 14 
一 27 AS ASH, A Hee 
仓 、 昭 和 及 住友 6 个 大 型 的 电线 电缆 制造 企 
业 , 对 日 本 高 压 . 超 高 压 电 缆 生 产 技术 、 工 忆 
以 及 管理 等 方面 进行 了 考察 。 

1998 年 亚洲 线 线 展 览 会 于 11 月 25 H 
在 上 海 开 幕 ,参展 的 有 来 自 24 个 国家 和 地 区 
的 170 多 家 厂商 , 展 出 了 各 种 电线 电缆 产品 、 
制造 设备 .生产 线 的 最 新 产品 。 

管理 及 改革 为 了 更 好 地 服务 于 城乡 电 
网 建设 ,促进 设备 制造 业 的 发 展 ,根据 国家 经 
济 贸易 委员 会 和 国家 发 展 计划 委员 会 要 求 ， 
国家 机 械 工业 局 和 国家 电力 公司 决定 以 推荐 
生产 企业 及 产品 目录 管理 的 方式 ,以 加 强 设 
备 管 理 , 保 证 产品 质量 .电线 电缆 生产 企业 的 
推荐 工作 于 1998 年 9 月 初 开始 ,由 上 海 电缆 
研究 所 和 中 国电 占 工 业 协会 电线 电缆 分 会 按 
照 国 家 机 械 工业 局 的 要 求 , 本 着 权威 性 .公正 
性 ,准确 性 ,广泛 性 的 原则 ,对 生产 企业 报 送 
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的 资料 进行 审查 核实 ,在 此 基础 上 , 按 产品 类 
别 对 生产 企业 进行 了 汇总 筛选 。 第 一 批 生产 
企业 推荐 名 单 已 于 10 月 15 日 上 报国 家 机 械 
工业 局 ,12 月 24 日 由 国家 经 贸 委 正式 公布 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 第 四 届 
理事 会 第 一 次 会 议 在 天 津 举行 ,会 议 选 举 了 
本 届 理 事 会 的 正副 理事 长 单位 ,审议 并 通过 
了 秘书 处 提出 的 分 会 工作 打算 与 计划 、 分 会 
各 专业 委员 会 组 成 方案 和 工作 条 例 并 就 市 场 
和 价格 问题 进行 讨论 。 

中 国电 器 工业 协会 电线 电缆 分 会 第 八 次 
SAKSE 1998 年 电线 电缆 行业 厂 长 会 议 
于 11 月 24 日 在 上 海 有 召开 ,与 会 的 有 来 自 
116 个 单位 的 275 名 代表 ,会 议 上 有 关 领 导 
和 专家 就 目前 行业 的 形势 和 将 来 的 发 展 作 专 
题 报名 ;期 间 各 专业 委员 会 也 开展 了 研讨 活 
动 。 举 行 了 一 系列 学 术 和 技术 交流 会 。 

1998 年 12 月 29 日 ,中 国电 器 工业 协会 
电线 电缆 分 会 在 北京 召开 了 城乡 电网 建设 改 
造 电 线 电缆 企业 工作 会 议 。 会 议 提出 :“ 全 行 
业 共 同 努 力 , 确 保 为 城乡 电网 改造 工程 提供 
符合 需 方 要 求 的 高 蝇 质 电线 电缆 产品 ,同时 
贯彻 国家 两 委 《 关 于 制止 低 价 倾销 工业 品 的 
不 正当 价格 行为 的 规定 》, 自 党 规范 企业 价格 
行为 ,制止 低 价 倾销 和 不 正当 竞争 。” 

2 月 中 国电 工 技术 学 会 电线 电缆 专 委 会 
和 中 国电 机 工程 学 会 电力 电缆 分 专 委 会 
1998 联合 学 术 年 会 暨 21 世纪 行业 技术 发 展 
研讨 会 在 海南 召开 ,会 议 共 发 表 论 文 40 篇 。 

常州 电线 电缆 厂 、 浙 江 万 马 电 缆 厂 、 浙 江 
佳 磁 线 线 集团 公司 等 企业 经 对 外 贸易 经 济 合 
作 部 批准 获 进出 口 经 营 权 。 

1998 年 上 海 电缆 厂 、 天津 市 电线 总 厂 、 
沈阳 电缆 厂 .河北 邢台 电费 三. 山东 电缆 三、 
江苏 宝 胜 集团 有 限 公 司 、 杭 州 中 策 电缆 股份 
有 限 公 司 .浙江 交 联 电缆 有 限 公 司 .河南 金龙 
电缆 集团 有 限 公司 .衡阳 电线 厂 .新 疆 特 变 电 
工 股 份 有 限 公 司 等 11 个 线 缆 制 造 企 业 被 机 
械 工 业 部 首 批 确认 为 达到 了 机 械 工 业 企 业 管 
理 基 础 工作 规范 化 达标 要 求 , 并 获得 “管理 基 
础 工作 规范 化 达标 企业 ”的 称号 .此 项 规范 化 
活动 是 机 械 工业 部 1997 年 开展 的 。 

现代 企业 制度 改革 继续 取得 进展 ,1998 
年 长 沙 电缆 附件 三 改制 为 股份 合作 制 企业 ， 
并 更 名 为 长 沙 电缆 附件 有 限 公 司 。4 月 榆 次 
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电缆 三 完成 公司 制 改 制 , 组 建 榆 次 电线 有 限 
责任 公司 ;7 月 四 川 川 东 电缆 厂 完 成 公司 改 
制 工 作 , 同 时 更 名 为 四 川 川 东 电 线 有 限 责 任 
公司 ;8 月 上 海 塑 胶 线 三 改制 为 股份 合作 制 
企业 ;9 月 云南 红河 电线 厂 变 更 为 私营 经 济 ; 
11 月 河北 新 华电 绩 厂 .青海 电线 电缆 厂 改 制 
为 股份 合作 制 企业 。 

现代 企业 制度 改革 , 带动 了 以 资产 形式 运 
作 的 企业 间 兼 并 联合 。1998 年 4 月 德阳 电缆 有 
限 公司 注册 成 立 , 该 公司 是 由 德阳 电缆 厂 、 新 疆 
特 变 电工 股份 有 限 公 司 、. 四 川 省 电力 物资 公司 、 
四 川 达 万 铁路 实业 开发 有 限 责任 公司 、 德 阳 电 
力 物 资 公司 共同 参股 以 发 起 方式 设立 。 其 中 新 
性 特 变 电 工 股份 有 限 公司 占 51% 的 股份 ,德阳 
电缆 厂 占 40% ,其 余 3 家 各 占 3%% 。 

5 月 湖北 明 源 电工 股份 有 限 公司 注册 成 
立 , 该 公司 是 由 红旗 电缆 三 和 开关 厂 的 部 分 
优良 资产 通过 股份 制 改造 ,并 与 其 他 4 家 发 
起 人 联合 ,以 发 起 方式 设立 的 股份 有 限 公司 ， 

6 月 曲阜 电缆 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 、 泰 
安 高 压 开关 集团 .泰安 变压器 厂 加 盟 山 东 泰 
出 国际 电缆 电器 集团 。 

7 月 重庆 经 济 技术 开发 区 进出 口 公司 以 
65 光 的 股权 控股 重庆 电线 电缆 有 限 责 任 会 
司 , 并 对 机 构 、 人 员 进 行 了 调整 。 下 半年 将 公 
司 的 电缆 分 厂 、 钢 态 铝 绞 线 分 厂 、 裸 线 分 厂 部 
分 设备 交付 重庆 电力 局 拓 源 公司 托管 ， 

9 月 沈阳 电缆 厂 .沈阳 杰 夫 通信 有 限 公 
司 .沈阳 市 移动 通信 维修 服务 有 限 公 司 就 共 
同 投资 建立 沈阳 沈 缆 通 信 光 缆 制 造 有 限 公司 
进行 签字 仪式 ,该 公司 计划 制造 2 一 432 心 
束 管 带 状 光缆 , 野 绞 光缆 及 轻型 束 管 。 

10 月 山东 泰山 国际 电缆 电器 集团 有 限 
责任 公司 与 山东 电力 集团 公司 旗下 的 山东 鲁 
REI WE BRK GS AE BE ae LL 
限 责 任 公司 。 合 资 公司 注 册 资 本 4.56 亿 元 ， 
其 中 :山东 鲁能 投资 公司 以 2. 58 亿 元 实物 净 
资产 出 资 , 占 投资 总 额 的 56.535%; 山东 泰山 
国际 电缆 电器 集团 有 限 责 任 会 司 以 1.98 人 
元 国有 实物 净 资 产 出 资 , 占 投资 总 额 的 
43.47%, 

11 月 江西 电线 电缆 总 厂 参 股 的 江西 飞 
虹 电 子 科技 股份 有 限 公司 成 立 。 

海南 电缆 厂 与 清华 大 学 紫光 集团 签 定 合 
fA] ,共同 发 起 设立 海南 清华 紫光 集团 电子 有 


限 公司 ,生产 紫光 笔记 本 电脑 。 项 目 计 划 前 期 
投资 3 200 万 元 ,产量 15 000 台 。 

[ 扎 稿 人 :上 海 电 缆 研 究 所 吴 士 敏 H 
人 :上 海 电 缆 研 究 所 余 云 龙 ] 





[国家 机 械 工业 局 ] 


生产 发 展 情况 ”1998 年 绝缘 材料 行业 
职工 总 数 32 141 人 ,其 中 工程 技术 人 员 
2 626 人 , 占 职工 总 数 8.17%。 按 本 年 度 统 
计 , 共 有 生产 企业 80 个 ,其 所 有 制 构成 见 表 
1 ,这 些 企 业 在 体制 和 产品 方面 不 少 是 综合 型 
的 ,如 全 民 所 有 制 企业 实行 了 股份 合作 制 ,一 
个 企业 生产 多 类 产品 等 。 1998 年 全 行业 工业 
增加 值 为 49 388 万 元 ,工业 总 产值 (不 变价 ) 
287 751 万 元 ,工业 销售 产值 (当年 价 ) 
262 209 万 元 ,销售 收入 249 948 万 元 ,全 年 
共 上 交 利 税 总 额 14 979 万 元 ,全 员 劳 动 生产 
率 22 628 元 /人 。 

绝缘 材料 行业 部 分 骨干 重点 企业 的 主要 
经 济 指标 见 表 2。 

产品 分 类 产量 ”绝缘 材料 行业 产品 分 类 
及 1998 年 各 类 产品 产量 等 经 济 指标 见 表 3。 


表 1 绝缘 材料 行业 按 所 有 制 分 类 情况 












全 RIR 体 | 中 外 | 上 最 
所 有 制 | 所 有 制 | 合资 | 份 制 


29 34 5 17 
36.25 | 42.50, 6.25 21.25 


市 场 及 销售 1998 年 绝缘 材料 行业 市 
场 销售 尚 旺 , 全 年 80 个 企业 共 销 售 产品 总 量 
104 165t ,销售 收入 为 231 150 万 元 ,各 类 绝 
缘 产 品 的 销售 量 和 销售 收入 见 表 3。 

按 本 行业 企业 销售 收入 进行 排序 ,前 十 
名 企业 见 表 4。 

1998 年 绝缘 材料 行业 出 口 产 品 
19 516t ,创汇 金额 9 576 万 美元 。 按 出 口 创汇 







企业 数 (个 ) 
结构 比 (%) 


排序 ,前 十 名 企业 见 表 5。 

新 产品 ”杭州 云母 纸 厂 研 制 成 功 高 定量 
MPMI1 型 云母 纸 ,从 根本 上 改变 我 国 多 胶 粉 
云母 带 云母 含量 低 , 主 绝缘 厚度 比 国外 厚 的 
缺点 。 该 产品 1998 年 试 生 产 45t, 供 二 滩 水 电 
站 大 电机 组 使 用 ,效果 较 好 ,并 将 为 三 峡 工 程 
水 轮 发 电机 组 使 用 。 该 产品 各 项 性 能 指标 已 
达到 GB/T10216—88 国家 标准 ,并 具有 IEC 
标准 水 平 。 主 要 性 能 参数 :定量 为 130 一 
160g/m?, ,厚度 为 0.08 一 0. 10mm, 拉 伸 强 度 
HE1. 1kN/m, 介 电 强 度 宇 30MV/m(130g/ © 
m? 4G), =>24MV/m(160g/m? 纸 ) 。 该 厂 还 研 
制 成 功 MPP4 金 型 云母 纸 ,其 耐 热 温度 达 
850°C ,主要 用 于 制造 蛆 燃 型 电力 电缆 绝缘 用 
金粉 云母 带 、 换 向 器 金 云 母 板 以 及 耐 高 温 板 ， 
1998 年 已 投入 试 生 产 52t ,各 项 性 能 指标 达 
到 GB/T10216 一 88 国家 标准 ,主要 性 能 参 
数 :定量 为 90 一 160g/m2, JEJE HW 0.06 ~ 
0. 10mm , 拉 伸 强度 宇 0. 4kN/m, 介 电 强 度 之 
13MV/m。 上 述 两 项 产品 预计 1999 年 进行 技 

嘉兴 绝缘 材料 厂 研 制 的 J] 一 5440 一 1 
( 特 ) 桐 马 粉 云母 带 是 作为 上 海 汽 轮 发 电 设备 
厂 600MW 机 组 主 绝缘 配套 产品 ,该 产品 采 
用 特种 粉 云母 纸 及 新 型 固化 体系 ,其 主要 性 
能 参数 介 电 强度 宇 415MV/m, 热 态 介 电 损 耗 
tg6(155C) 才 0. 4% ,现在 已 推广 应 用 于 其 他 
发 电厂 的 大 型 发 电机 组 上 。 该 厂 研 制 的 J 
844 一 1A RAR Moe RA =e 
复合 材料 特种 粉 云母 带 、J 一 6549 一 1 聚 酰 亚 
胺 薄膜 .玻璃 布 . 粉 云母 纸 、 玻 璃 布 四 合 一 复 
合 特 种 粉 云母 带 , 均 是 具有 较 高 耐 压 等 级 的 
云母 材料 ,适用 于 各 种 高 压 防 爆 电机 , 现 经 上 
海 电 机 厂 、 南 阳 防 爆 电 机 厂 应 用 ,获得 满意 效 
果 。 该 厂 开 发 的 J—5740—1A,J—5748—1 
云母 树脂 混合 板 , 是 与 日 本 富士 电机 公司 富 
春江 电机 厂 合 作 试制 成 功 的 新 的 排 间 绝 缘 衬 
热 和 线圈 换 位 用 云母 树脂 混合 板 。J 一 5740 一 
1A 与 原 同 类 产品 J] 一 5740 一 1 相 比 , 胶 含量 
相应 减少 5% 一 10% ,但 电气 性 能 、 粘 结 性 能 
均 比 原 有 水 平 提 高 ,这 样 可 以 减少 定子 线 棒 
排 间 绝缘 尺寸 . J] 一 5748 一 1 云母 树脂 混合 物 
板 具 有 较 好 的 流动 性 ,在 填充 换 位 线圈 表面 
凹凸 不 平 处 时 ,可 获得 很 好 的 效果 。 这 两 种 产 
品 耐 热 等 级 为 FE 级 ,其 他 性 能 优异 , 获 日 本 
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表 2 绝缘 材料 行业 部 份 重点 骨干 企业 主要 经 济 指标 














(单位 :万 元 ) 


企业 和 名称 工业 总 产值 销售 产值 | 工业 | 全 年 实现 全 年 已 交 产品 产量 
(不 变价 ) (当年 价 ) 增加 值 ”， 利润 总 额 利税 总 额 (t) 
未 材 企业 集团 公司 | 26820 | 20870 7 2750 859.10 | 1121.37 
带 州 绝缘 材料 总 厂 10 151 6 653 | 1194 13 233 5 789 
山东 诸城 四 达 公 司 13 028.40 | 7899.60 | 2234.60 931. 10 316.4 | 4673.20 
泰州 绝缘 材料 总 厂 15 776. 60 12 091.90 | 5197.90 1 323. 90 1517.30 | 4 383.41 
嘉兴 绝缘 材料 三 3 450. 02 3 470. 66 985. 27 183. 56 1 404. 81 

















表 3 1998 年 绝缘 材料 主要 产品 及 经 济 指标 
































yogga | 油漆 A) ER | WER | 3% | BI | 其 他 | 合计 
树脂 | 维 制品 制品 | 复合 材料 制品 | 塑料 | | 
企业 数 (个 ) 33 Er 29| 2 23 wol dC 
生产 量 (t) 16 719 | 923| 35966 14831, 3502| 30896| 7598| 110 435 
HERO) 16091; 3973) 35980) 14857) 3246] 27855) 5864| 104165 
销售 收入 (万 元 ) 20 019 | 990 | 121 601 | 37 332 27830| 7994| 231150 








表 4 1998 年 销售 收入 前 十 名 企业 











re | 销售 收入 比 上 年 
号 企业 和 名称 TÉ WKN 
1 | KEE RRR AMAR] | 56621. 0.23 
2 | 上 海 化 工厂 有 限 公司 22 305 | 一 22. 87 
3 | 东 材 企业 集团 公司 20 580| 26.15 
4 | 招 远 金 宝 电子 有 限 公司 20 041 | 一 10. 45 
5 | Bask PARA A Al 10 100 —20. 23 
6 | 新 会 电容 薄膜 厂 7 967 | 

7 | 山东 诸城 四 达 公司 7 884 —1. 02 
8 | 常州 绝缘 材料 总 厂 5 653 | 一 31. 86 
9 | 乐清 树脂 厂 5090| 2.37 
10 | 泰州 绝缘 材料 总 厂 | 4960| 17.39 


表 5 1998 年 创汇 金额 前 十 名 企业 











FF | A 创汇 金额 | 比 上 年 
5 ELE (JIR MKA 
1 | REEMA A REAA 5 943 | —4. 34 
2 | 华 立 达 铜 箱 板 有 限 公司 913 |—26. 90 
3 | 招 远 金 宝 电 子 有 限 公 司 855 | 一 14. 67 
4 | 江阴 沪 溢 绝缘 材料 厂 408 | 24.39 
5 | 珠海 海港 积 层 板 有 限 公司 387 | 一 31.02 
6 | 武进 第 二 无 线 电厂 25] 0.4 
7 | 上 海 绝 缘 材 料 厂 151 

8 | 上 海 电 机 玻璃 纤维 厂 120 

9 | 了 殉 西 绝缘 材料 有 限 公司 118) 61.64 
10 | 东 材 企业 集团 公司 





富士 公司 认可 ， 在 杭州 发 电 设备 厂 应 用 效果 
很 好 。 

东 材 企业 集团 公司 研制 的 D350 改 性 二 
茶 醚 层 奈 玻璃 布 板 扩 试 投产 并 通过 公司 鉴 
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牵引 电机 、 变 压 器 中 。 该 产品 作为 绝缘 结构 零 
部 件 材料 , 产品 的 主要 性 能 : 垂直 层 向 弯曲 强 
BE (纵向 ) (常态 ) 300MPa, (180 C+2C) 
= 150MPa; 冲击 强度 (纵向 ) 150k] /m’; 粘 
结 强度 三 4000N; 垂直 层 向 介 电 强度 (90C 士 
2 CŒ RaW) CRIB 0.5~1. 0mm) > 
20MV/m, GK 1. 1 一 2. 0mm) >218MV/m., 
( 板 厚 2. Imm ME) >16MV/m; 体积 电阻 率 
CHA) 21xK10MQ+m, (180C+2C) > 
1x10MO .m。 该 公司 电工 聚 酯 薄膜 三 经 过 
攻关 小 组 的 努力 ,解决 了 电工 薄膜 生产 线 中 
关键 部 件 一 一 过 滤 心 片 国产 化 问题 。 过 滤 改 
片 是 长 期 内 扰 着 该 三 的 厚 膜 生产 。 该 厂 工 程 
技术 人 员 经 过 认真 分 析 .总结 , 采取 了 有 力 措 
fh. 使 该 厂 生 产 的 45~150um 不 同 规格 的 厚 
膜 , 过 滤器 压力 均 在 规定 的 范围 内 ,满足 了 生 
pe] FBR 
TERRA ELT AY 382 环 氧 玻璃 丝 
Ses o 是 用 玻璃 纤维 浸 演 树脂 后 , 缠绕 在 起 
膜 上 经 固化 而 成 的 一 种 绝缘 材料 ， 它 具有 重 
量 轻 , 数学 性 能 、 电气 性 能 好 , 尤其 是 防潮 性 
能 突出 等 特点 , 是 目前 输 变 电 设备 中 , 电瓷 行 
业 空 心 复合 绝缘 子午 要 的 绝缘 结构 件 。 该 厂 
还 全 制 了 一 种 CPFCP (G) —-23F He Haz. 
该 产品 阻 燃 性 好 、 力 学 性 能 、 电 气 性 能 优良 ， 
亚 曲 小 .尺寸 稳定 性 好 , 可 使 用 于 电视 机 调谐 
ae. 电源 开关 、 计 算 机 电源 显示 贷 等 产品 中 作 


印 制 线路 板 ， 性 能 达到 NEMA 标准 中 
CEM 一 1 型 覆 铜 板 的 水 平 。 

东莞 生 益 甫 钢板 股份 有 限 公司 是 一 家 生 
产 高 档次 覆 铜 箱 板 的 专业 的 合资 公司 , 该 公司 
技术 力量 雄厚 ，1998 年 取得 三 项 覆 铜 稍 板 新 
技术 成 果 。(1) 高 Tg 的 FR 一 4 BHR: 一 
般 的 FR 一 4 履 铜 箱 板 的 玻璃 化 转变 温度 
(Tg) Fy 130°C , 印 制 电路 多 层 化 履 钢 销 板 要 求 
Tg 温度 提高 到 150~170'C , 而 该 公司 研制 的 
高 7TgFR 一 4 板 满足 了 这 一 要 求 ; (2) 高 耐 漏 
电 痕 迹 指数 〈CTI) 的 CEM 一 3 Waar: 印 
制 电路 板 在 使 用 中 ， 要 求 提 高 安全 可 靠 性 ， 要 
求 提 供 CTIS600V 的 基 材 ， 而 该 公司 研制 的 
高 CTI CEM 一 3 板 达 到 这 个 水 平 ; (3) 低 介 电 
常数 (e) 的 玻璃 纤维 布 基 履 铜 稍 板 : 为 了 满足 
移动 通信 的 需要 , 该 公司 成 功 的 开发 了 一 种 低 
ce TA, HT RASA. 

株洲 时 代 电 气 绝缘 材料 有 限 责任 公司 研 
制 的 TJ1160 无 溶剂 漆 ， 是 一 种 耐 高 温 电 机 .、 
电 和 局 的 绝缘 浸 溃 潜 和 耐 高 温 填充 材料 的 粘 合 
剂 ,广泛 应 用 于 机 车 、 船 船 、 航 天 、 航 空 、 深 
井 等 大 、 中 型 温 升 高 、 工 作 环 境 恶 劣 的 电机 、 
电器 。 各 项 性 能 优异 ， 耐 热 等 级 可 达 200YC ， 
通过 省 级 鉴定 ， 有 较 好 的 经 济 效益 。 

质量 及 质量 管理 ”1998 年 绝缘 材料 行业 
加 强 了 质量 管理 和 质量 监督 工作 。 据 国家 机 
械 工 业 局 绝缘 材料 产品 质量 监督 检测 中 心 介 
绍 ，1998 年 对 绝缘 材料 各 类 产品 进行 了 300 
多 个 批 次 检测 ， 其 合格 率 达 95%. 1998 年 未 
进行 全 行业 产品 质量 监督 抽查， 只 进行 了 一 
次 地 方 性 抽查 , 抽查 地 点 为 浙江 省 乐清 地 区 ， 
产品 为 电工 塑料 不 饱和 聚 酯 DMC, 抽查 结果 
包括 7 个 厂家 的 产品 经 过 整改 复查 后 ， 均 达 
到 合格 要 求 。 

1998 年 绝缘 材料 行业 在 质量 管理 与 质量 
保证 体系 中 作 了 大 量 工作 ， 不 少 企业 加 强 了 
Xt GB/T19000 (ISO9000) 系列 标准 宣传 、 学 
习 和 贯彻 工作 ， 目 前 本 行业 已 通过 该 系列 标 
准 认 证 的 企业 有 : 东 材 企业 集团 公司 、 常 州 绝 
缘 材 料 总 厂 、 泰 州 绝缘 材料 总 厂 、 山东 诸城 四 
达 人 公司、 嘉兴 绝缘 材料 厂 、 上 海 云 母 绝缘 材料 
厂 、 朱 远 金 宝 电 子 有 限 公 司 , 东莞 生 益 甫 铜板 
股份 有 限 公司 等 一 批 企 业 。 这 些 企 业 由 于 对 
产品 质量 重视 , 不 少 产 品 是 国家 名 牌 产品 , 有 
的 获得 “国家 金 质 奖 ”,， 或 “ 国 优 产品 银 质 


奖 ”， 在 市 场 竞 争 中 具有 较 强 的 竞争 力 , HÈ 
业 取 得 了 较 好 的 经 济 效益 。 

1998 年 绝缘 材料 行业 在 贯彻 落实 第 四 次 
全 国 采用 国际 标准 工作 会 议 精神 ， 努 力 实现 
机 械 工业 标准 化 “ 九 五 ”纲要 中 提出 的 “到 
2000 年 , 与 宙 械 工业 对 口 的 ISO/IEC 国际 标 
准 中 , 除 因 气候 ,地理 因素 和 基本 技术 因素 不 
能 采用 的 以 外 ， 都 要 不 同 程度 地 转化 为 国家 
标准 和 行业 标准 ”的 目标 。 积 极 采用 国际 标 
准 , 加 快 了 与 国际 标准 的 接轨 。 据 北 京 电 工 综 
合 技术 经 济 研究 所 标准 部 统计 :1998 年 绝缘 
材料 行业 对 TC10 用 绝缘 液体 TEC 国际 标准 
17 项 ,其 中 由 于 我 国 禁止 使 用 (如 IEC60588 
变压器 和 电容 器 用 氯 化 联 葵 系 列 标准 ) 暂 不 
采用 的 标准 9 项 , 已 采用 标准 8 项 , 已 转化 为 
REPNE 6 项 , 采 标 率 75%; TC15 绝缘 材料 
TEC 国际 标准 158 项 ， 其 中 暂 不 采用 的 81 
项 , 已 采用 77 项 , 其 中 已 转化 为 我 国标 准 63 
项 ， 强 制 性 标准 1 项 ， 采 标 率 为 81. 2%。 

全 国 绝缘 材料 标准 化 技术 委员 会 1998 
年 年 会 于 9 月 份 在 桂林 市 召开 。 会 议 审查 通 
过 了 10 个 标准 送审 稿 ; (1) 固体 绝缘 材料 工 
频 下 电气 强度 的 试验 方法 (国标 );(2) 测定 
浸 溃 剂 对 漆包线 基 材 粘 结 强度 的 试验 方法 
(国标 ); (3) 确定 电气 绝缘 材料 耐 热 性 的 导 则 
试验 判断 标准 的 选择 (国标); (4) 确定 电气 
绝缘 材料 耐 热 性 导 则 老化 用 单 室 烘箱 ( 国 
标 ); (5) 耐火 安全 电缆 用 粉 云母 带 〈 行 标 ); 
(O 电工 用 纸板 和 薄 纸 板 ”定义 和 一 般 要 求 
( 行 标 ); (7) 电工 用 纸板 和 薄 纸 板 ”试验 方法 
( 行 标 ); (8) 测定 绝缘 液体 氧 指数 的 试验 方法 
( 行 标 ); (9) 电气 绝缘 材料 产品 质量 检查 计数 
抽样 程序 GTR; GO 电气 绝缘 材料 产品 质 
量 等 级 评定 办 法 〈 行 标 ) 。 会 议 认 为 ,今后 标 
委 会 要 着 重 抓 好 : (1) 积极 筹备 第 四 届 标 委 会 
的 换届 工作 ; (2) 加 强 标 委 会 的 建设 ; (3) 进 
一 步 完善 《电气 绝缘 材料 产品 型 号 管理 实施 
细则 》 (4》 进一步 加 强 标 准 化 的 宣传 工作 。 

基本 建设 及 技术 改造 1998 年 绝缘 材料 
行业 用 于 技术 改造 、 基 本 建设 项 目 总 投资 计 
划 数 为 20 928 万 元 (其 中 用 于 技术 改造 为 
17 548 万 元 ， 基建 为 3 380 万 元 ) ， 实 际 完成 
数 为 21 887 万 元 (其 中 技术 改造 为 17 693 万 
元 ,基建 项 目 为 4 194 万 元 )，1998 年 部 分 企 
业 基 本 建设 、 技 术 改 造 投资 情况 见 表 6。 
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Ro 1998 年 部 分 企业 基建 、 技 改 投资 情况 
(单位 : 万 元 ) 







东 材 企业 集团 公司 









西安 绝缘 材料 三 1 197 | 1 197 
常州 绝缘 材料 总 厂 156) 156 
泰州 绝缘 材料 总 厂 11 923 11 923 
LRA A 1h 500} 500 
责任 公司 

出 东 诸 城 四 达 公 司 500} 496 
上 海 化 工厂 有 限 公司 

杭州 云母 纸 厂 54| 54 
乐清 树脂 三 : 





新 会 电容 薄膜 三 


1998 年 绝缘 材料 行业 技术 改造 取得 一 
定 进展 . 东 材 企业 集团 公司 在 完成 1997 FR 
酯 厚 膜 技 改 工程 基础 上 , 1998 年 又 完成 了 该 





工程 的 配套 工程 ， 废 膜 和 废 边 料 粉碎 、 造 粒 
等 回收 利用 系统 工程 ， 为 配套 工程 建 厂房 
5517nm2， 并 配套 了 部 分 工艺 设备 和 公用 系 
统 ， 包 括 上 料 、 供 配 电 、 给 排水 、 照 明 、 兆 
化 软化 水 、 工 业 电 视 监 控 以 及 环保 、 安 全 卫 
生 、 消 防 等 系统 。 案 酶 厚 膜 投产 给 该 公司 新 
增 聚 酯 薄膜 4 000t， 目 前 已 实现 产量 2 
272. 41t, PY fA 5830.88 万 元 ,生产 利润 
426. 60 万 元 。 该 公司 还 进行 了 扩大 浪 包 线 漆 
出 加 生产 能 力 的 技 改 工程 ， 总 设计 生产 能 力 
为 4250t, 其 中 出 口 漆包线 漆 2 000t, 改造 了 
原生 产 设备 2m RIVE ARSE. 新 增 2m’, 5m? 
反应 签 系 统 设 备 两 套 、 出 口 漆包线 漆 小 型 试 
验 设备 一 套 ， 以 及 检测 设备 和 生产 厂房 ， 该 
项 目 预 计 新 增 利税 总 额 1 989 万 元 。1998 年 
部 分 企业 技术 改造 完成 情况 见 表 7。 


RT 1998 年 部 分 企业 完成 技术 改造 项 目 及 效果 





效果 
















程 










造纸 机 收 卷 装置 改 
EIR 






产能 力 为 年 产 定量 云母 纸 400t, 1998 年 一 季度 完成 、 并 根据 需要 试 产 
45t， 实 现 产值 140 万 元 ， 利 税 76 万 元 








根据 国外 用 户 对 MPM3 型 云母 纸 50kg 以 上 无 断 头 的 要 求 ， 对 24% 
纸 机 上 收 着装 置 进行 政 告 ， T 1998 年 第 四 季度 完成 , 改造 后 收 卷 能 力 提高 
到 60kg UE ARKE 





一 一 -一 一 -一 一 一 一 一 一 一 











维 棉 生 产 线 改造 工 
程 


常州 绝缘 材料 总 厂 











列 为 省 火炬 项 目 ， 为 发 展 电 池 工业 ， 满 足 碱 性 电池 隔膜 布 的 要 求 投 次 
300 万 元 ， 对 原生 产 线 进行 收 造 ， 目 前 已 正式 投产 












北 灰 福 润 达 化 工 责 | ” 层 压 板 扩建 工程 


| 
任 有 限 公司 


应 答 系 统 投产 ， 生 产能 力 可 达 2 200t， 产 值 2 000 万 元 ， 利 税 150 万 元 








ee — - S 
新 会 电容 注 膜 三 BOPP 生产 线 技 改 ” ”本 项 目 设 计 投 产能 力 1 o50r, 已 投产 能 力 1 000t, 1998 年 10 月 完成 后 






工程 





POLO, PAL 3 328 万 元 ， 创 利税 310 万 元 










山东 诸城 四 达 公司 
改 工程 


对 外 合作 ”1998 年 绝缘 材料 行业 无 新 
增 技术 引进 项 目 。1997 年 泰州 绝缘 材料 总 厂 
与 瑞士 魏 德 曼 公 司 合资 成 并 泰州 华威 绝缘 材 
料 有 限 公司 ， 生 产 绝缘 纸板 ， 年 生产 能 力 近 
10 000t, 其 中 3. 2mX6. 3m 大 型 绝缘 纸板 达 
6 000t. 这 个 合资 项 目 进展 顺利 , 资金 ,设备 
到 位 ,厂房 兴建 完工 ,1998 年 进行 设备 安装 、 
调试 ，1999 年 将 正式 试车 投产 。 这 个 项 目 建 
成 后 ， 预 计 在 我 国 变压器 纸板 市 场 占有 率 达 
60% ,能 满足 110kV 大 型 变压器 绝缘 成 型 件 
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| 设计 投产 能 力 1 5001. 已 投产 能 力 1 3001, 产值 增加 3 000 万 元 ,利税 增 
| 加 300 万 元 





市 场 需 求 ， 并 将 结束 我 国 不 能 生产 大 型 变 压 
器 纸板 的 历史 ， 使 该 企业 经 济 效 益 步 入 一 个 
新 的 台阶 。 

1998 年 80 个 统计 企业 中 ， 中 外 合资 企 
业 有 5 个 ,它们 1998 年 主要 经 济 指标 完成 情 
况 见 表 8. 

管理 及 改革 1998 年 绝缘 材料 行业 企 
业 普 遍 加 强 了 内 部 管理 ， 加 快 了 转机 建制 步 
伐 并 加 大 了 改革 力度 ， 促 进 了 企业 发 展 。 行 
业 企 业 的 机 制 和 管理 模式 正在 发 生 深 刻 的 变 


化 ， 特 别 是 国有 企业 围绕 进入 市 场 ， 走 出 困 
境 ， 都 不 同 程度 的 从 转变 机 制 、 严 格 考核 和 
加 强 管理 、 开 拓 市 场 、 夺 本 降 耗 、 分流 减 员 、 


表 8 1998 年 合资 企业 主要 经 济 指 标 完成 情况 































东莞 生 益 散 铜 板 股份 有 限 公司 
华 立 达 铜 稍 板 有 限 公司 

招 远 金 宝 电子 有 限 公司 

珠海 海港 积 层 板 有 限 公 司 
江阴 沪 澄 绝缘 材料 厂 


RI 1998 年 主要 合资 企业 主要 经 济 指标 完成 情况 
职工 人 数 | 工业 总 产值 


工 业 | 销售 产值 销售 
增加 值 | GEM 收入 


A» 
企业 名称 A | (不 变价 ) 


上 海 化 工厂 有 限 公 司 
列 西 绝缘 材料 有 限 公司 

亚 宝 绝缘 材料 有 限 公司 

嘉兴 荣 泰 绝缘 材料 公司 

Fa ARH BL 

衡阳 绝缘 材料 有 限 责 任 公 司 
太原 绝缘 材料 有 限 责 任 公司 
兰州 金 环 电子 电工 材料 厂 
MAF Bar Ae e al 

江阴 玉 明 绝缘 材料 有 限 公司 
株洲 时 代 绝 缘 材 料 有 限 责 任 公司 
南天 集团 股份 有 限 公司 


东 材 企业 集团 公司 在 加 强 内 部 管理 ， 丰 
本 增 量 ， 加 强 技术 改造 ， 先 后 成 功 地 从 国外 
引进 6 条 生产 线 ， 生 产 技术 含量 高 ， 有 较 高 
附加 值 的 产品 投入 市 场 ， 使 企业 有 了 后 劲 和 
市 场 竟 争 能 力 ， 因 此 企业 综合 实力 增强 ， 了 到 
得 了 较 好 的 经 济 效益 。 该 公司 工业 总 产值、 利 
润 总 额 从 1995 一 1998 年 4 年 内 分 别 以 平均 
31.55%, 26. 06% 的 速度 增长 ，1998 年 该 公 
司 创 利税 1 134. 20 万 元 。 

出 东 诸 城 四 达 公 司 实行 了 股份 合作 制 
后 ， 抓 管理 、 上 质量 、 搞 开发 、 扩 规模 使 企 
了 业 发 展 迅速 .该 公司 以 产品 开发 为 突破 口 , 根 
场 前 景 和 经 济 效益 较 好 的 4 大 类 29 个 新 品 
种 ， 营 造 了 竞争 优势 ， 使 企业 经 济 效益 连年 
快速 增长 。 该 公司 工业 总 产值 、 利 润 总 额 从 
1995 ~ 1998 年 的 1 年 内 分 别 以 平均 


职工 人 数 | 工业 总 产值 工业 
CAD (不 变价 ) 


简 政 节 支 、 新 产品 开发 、 技 术 改造 、 产 品质 
量 、 运 作 资本 等 方面 增 效 ， 探 索 提 高 效率 和 
效益 的 途径 和 措施 。 


(单位 ; 万 元 ) 


销售 产值 | ”销售 | 全 年 实现 | 全 年 已 交 
(当年 价 ) | 收入 | 利润 总 额 | 增值 税 








增加 值 


(单位 : 万 元 ) 


全 年 实现 | 全 年 已 交 
利润 总 额 | 增值 税 













23 354. 9 
2 462. 8 
1 582 
1 493 
3 470. 66 
1 364 
220 
D6. 4 


23 354. 9 
1 076 
1 582 
1 536 
3 431.13 
1 367 
216 
45.9 























28. 93%. 5. 08% 的 速度 增长 , 1998 年 创利 税 
1 247. 50 万 元 。 

嘉兴 绝缘 材料 厂 1998 年 以 新 的 机 制 
一 一 股份 合作 制 运行 ， 唤 发 了 职工 的 主人 傅 
精神 。 该 厂 以 市 场 为 导向 , 以 新 产品 开发 、 产 
MAENZ Ò, 加 强 内 部 管理 , 挖潜 市 流 、 降 
本 增 效 ， 从 严 治 厂 ， 使 该 厂 经 济 效益 有 了 好 
转 ， 利 润 总 额 从 1997 年 的 4. 31 万 元 ， 增 加 
到 1998 年 的 32. 27 万 元 。 

为 了 使 企业 尽快 适应 市 场 经 济 需 要 ， 加 
速 了 体制 改革 ，1998 年 绝缘 材料 行业 80 个 
统计 企业 中 ， 实 行 股份 合作 制 企业 有 17 个 ， 
占 统计 企业 总 数 的 21.25%. 1998 年 新 改制 
的 股份 合作 制 的 企业 有 : 衡阳 绝缘 材料 有 限 
责任 公司 、 太 原 绝缘 材料 有 限 责 任 公 司 、 江 
阴 玉 明 绝 缘 材 料 有 限 公 司 .嘉兴 绝缘 材料 厂 、 
哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 限 公 司 。1998 年 
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股份 合作 制 企 业 除 在 骨干 重点 企业 、 合 资 企 
业 作 过 介绍 以 及 哈尔滨 庆 缘 电工 材料 股份 有 
限 公司 无 统计 数据 外 ， 其 他 企业 经 济 指标 完 
成 情况 见 表 9。 

[ 撰 稿 人 :机 械 工业 部 桂林 电器 科学 研究 
所 余 必 明 WRA: 机 械 工 业 部 桂林 电器 科 
学 研究 所 吴 炳 川 3 





[国家 机 械 工 业 局 ] 

生产 发 展 情况 ” 铅 酸 蓄电池 行业 进入 了 
一 个 非常 的 时 期 ， 经 过 前 几 年 的 高 速 增长 期 
后 , 1996 年 开始 呈现 下 滑 趋势 , 特别 是 1997 
年 跌 入 低谷 ， 全 行业 出 现 了 历史 上 从 未 有 过 
的 负增长 ， 各 企业 资金 紧张 ， 经 济 效益 低下 
为 历史 上 所 罕见 。 

由 于 受 国内 外 大 环境 的 影响 和 行业 自身 
A ATH ZY, 1998 年 生产 经 济 运行 状况 仍 不 
理想 。 虽 然 在 第 四 季度 出 现 缓和 的 趋势 ， 但 
形势 仍 很 严峻 。 全 行业 完成 工业 总 产值 38 亿 
元 ， 比 上 年 增长 5. 5%; 综合 产量 为 10 000 
MVA。h， 比 上 年 增长 5%。1998 年 蓄电池 
行业 工业 总 产值 和 产品 产量 前 五 名 企业 见 表 


l. 

从 产品 构成 看 有 升 有 降 。 起 动用 著 电 池 
一 直 是 全 行业 的 主导 产品 ,但 1998 年 其 产量 
和 销售 量 均 低 于 汽车 产量 和 社会 保有 量 的 增 
幅 。 由 于 企业 资金 紧张 ， 不 得 不 采取 限 产 压 
库 的 政策 ， 以 此 来 缓解 困顿 的 局 面 。 起 动用 
蓄电池 产量 最 大 的 企业 为 190 0 MVA 。h， 
其 中 涨幅 最 大 的 企业 为 25% ， 多 数 企 业 的 生 
产 低 于 计划 指标 。 固 定型 铅 蓄 电池 占 总 产量 
的 比重 明显 增长 。 由 于 大 型 计算 机 的 广泛 应 
用 ,各 级 宾馆 、 酒 店 的 兴建 ， 加 大 了 对 UPS 
不 间 其 电源 和 应 急 灯 的 需求 ， 从 而 促进 了 固 
定型 特别 是 密封 铬 蓄电池 的 发 展 , 1997 年 比 
上 年 增长 57.4%, 1998 年 达到 750 MVA = 
h。 铁 道 用 蓄电池 一 直 是 小 幅度 曲线 形 发 展 ， 
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1997 年 以 来 呈 下 降 趋势 ， 并 且 扭 转 无 望 。 由 
于 煤矿 和 蓄电池 车 业 的 不 景气 ， 牵 引用 蓄 电 
池 社 会 需求 连年 下 降 。 而 随 着 全 国 摩托 车 市 
场 的 活跃 ， 所 用 铅 著 电 池 销 势 看 好 。 

Ri 1998 年 著 电 池 行 业 工业 总 产值 和 








产品 产量 前 五 名 企业 
工业 总 产值 
y5 企业 名 称 (不 变价 ) 
CHIO) 
E rear verrernreriaas - 
i | 保定 风帆 蓄电池 公司 53 986 
2 | 威海 文 隆 蓄电池 公司 38 700 
3 AERLE RAAE] 25 517 
4 江苏 双 登 电源 公司 | 23 606 
”5 | 深圳 华 达 电源 公司 | 20 628 
Se 
eet wo. 产品 产量 
序号 企业 名 P | MVA: hb 
”| 保定 风帆 蓄电池 公司 ] 1 975. 674 
2 | 沈阳 东北 蓄电池 公司 729. 287 
3 | 广州 蔓 电 池 企 业 集 团 651. 541 
4 MIE EARHART 476. 422 
; | 重庆 万 里 蓄电池 公司 424. 175 





从 统计 资料 看 ,相当 一 部 分 企业 产量 、 销 
其 中 大 中 型 骨干 企业 的 产销 基 回 落 幅 度 高 于 
全 行业 平均 水 平 ,国家 骨干 重点 企业 独居 前 
位 的 局 面 已 被 打破 。 部 分 企业 步履 艰难 ,设备 
PAE ,生产 停 停 打 打 ,有 的 企业 各 月 生产 任务 
不 饱满 ,不 得 不 放假 ,轮休 ,部 分 地 方 企 业 、 独 
资 与 合资 企业 在 全 行业 不 景气 的 情况 下 , 保 
持 高 速 增长 ,各 项 经 济 指标 增幅 较 大 。 

市 场 及 销售 全 行业 的 产销 特点 简 述 有 
五 点 :其 一 是 产销 量 下 滑 ， 其 二 是 企业 发 展 
两 极 分 化 力度 拉 大 ， 其 三 是 骨干 企业 在 激烈 
的 市 场 竞争 中 未 能 争 到 主动 权 ， 其 四 是 全 行 
业 效 益 继续 呈 下 滑 趋 势 ， 其 五 是 市 场 竞争 日 
ARRE, ZEE. 

1998 年 蓄电池 行业 销售 收入 前 十 名 企 
业 均 超 亿 元 ( 表 2)。 其 中 的 前 两 名 虽然 比 上 
年 增长 仅 1. 0% 和 6.6%， 但 仍 保住 了 1997 
年 销售 收入 前 两 名 的 位 置 。 江 苏 双 登 电 源 公 
司 则 从 上 年 销售 收入 14 707 万 元 ， 增 加 到 
23 230 万 元 ， 同 比 增长 65. 3%， 从 第 6 位 上 
升 到 第 3 位 。 此 外 ， 哈 尔 滨 光宇 蓄电池 公司 
从 上 年 销售 收入 14 000 万 元 增加 到 17 634 








万 元 , 同比 增长 26%。 从 第 6 位 起 均 呈 人 希 增 
长 ， 其 降幅 为 5%~22%。 
表 2 1998 苦 电 池 行 业 销售 收入 前 十 名 企业 


销售 收入 | 产品 销售 成 本 
(万 元 ) 元 












险 尔 滨 光 字 著 电池 公司 
沈阳 东北 著 电 池 公司 
广州 著 电 池 企业 有 限 公司 
泉州 大 华 蓄电池 公司 
BR BS aR al 
2A TE A] 


为 了 适应 激烈 的 市 场 竞争 ， 许 多 企业 及 
时 调整 产品 结构 ,扩大 市 场 需求 旺盛 的 产品 。 
青岛 葛 电 池 厂 在 取得 为 中 国 第 一 汽车 集团 公 
司 配 套 资格 的 同时 ， 实 现 销售 收入 6 100 万 
元 ， 其 中 起 动用 蓄电池 占 71.9%, ABB 
池 占 19. 7%， 军 用 蓄电池 占 46%. RE 
帅 琵 电池 总 厂 适时 地 前 减 了 起 动用 蕾 电 池 的 
产量 ， 摩 托 车 系列 蓄电池 比 上 年 增长 20%, 
密封 车 电池 比 上 年 增长 51%. 

一 些 企业 抓 信 息 ， 找 项 目 ， 通 渠道 ， 扩 
大 市 场 的 占有 率 。 曲 旱 圣 阳 著 电池 公司 1998 
年 实现 销售 收入 6 654 万 元 ， 其 中 GM WA 
列 蓄电池 占 80% 以 上 。 山东 济宁 著 电 池 厂 发 
挥 地 域 优 势 ， 以 山东 省 农用 车 发 展 迅 猛 为 契 
机 ， 将 原来 社会 零售 为 主 ， 调 整 为 主机 配套 
为 主 ， 扩 大 了 了 个 配套 主机 厂 ， 其 中 为 北汽 
福田 公司 的 供 货 量 占 60% 以 上 , 全 年 实现 销 
售 收入 1 886.7 万 元 ， 比 上 年 同期 增长 7%%。 

各 企业 促销 手段 花样 翻新 ,在 营销 渠道 、 
售后 服务 、 品 牌 宣传 等 方面 下 功夫 ， 以 建立 
差别 化 优势 。 湖 北 骆 驼 著 电池 公司 不 惜 丐 资 
在 中 央 电 视 台 等 媒体 宣传 企业 ， 使 产品 信誉 
度 不 断 提高 ， 订 货 量 保持 上 升 趋势 。 

面 对 国 内 需求 下 降 、 货 款 回笼 困难 的 形 
势 ， 一 些 企业 优化 出 口 商品 结构 ， 狠 抓 产 品 
质量 。 扬 州 华 扬 著 电池 有 限 公 司 努力 减少 中 
间 环 节 ， 直 接 参 与 国际 市 场 的 竟 争 ， 全 年 自 
营 出 口 606.96 万 元 ， 比 上 年 增长 56. 43%, 

为 了 摆脱 东南 亚 危机 的 影响 ， 不 断 寻 找 
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新 的 经 济 增长 点 ， 一 些 企业 制定 了 向 欧美 市 
场 扩展 的 战略 目标 。 武 汉 长 江 电 源 厂 生产 的 
密封 车 电池 出 口 呈 供 不 应 求 之 势 ， 不 但 扩大 
了 对 欧洲 各 国 的 出 口 规模 ， 又 新 辟 了 南美 市 
场 ，1998 年 实现 出 口 创汇 640 万 美元 。 华 北 
蓄电池 集团 公司 在 扩大 出 口 规模 的 同时 ， 与 
美国 .意大利 等 客户 建立 了 良好 的 信誉 关系。 
广州 蓄电池 企业 有 限 公 司 产 品 进入 欧美 市 
场 ， 实 现 销售 收入 1. 3 亿 元 。 

新 技术 及 科研 成 果 ZÍ RRAS 
酸 蓄电池 技术 的 研究 逐步 成 敦 ， 其 应 用 领域 
不 断 扩大 。 沈 阳 东 北 鞭 电 池上 股份 公司 引进 德 
国 技术 生产 OPV 铅 鞭 电池 使 胶体 技术 得 到 
了 更 趋 完 善 的 应 用 。 风 帆 著 电池 集团 列 入 国 
家 科 委 “ 九 五 ”科技 攻关 计划 的 电动 车 密封 
普 电 池 项 目 ， 完 成 了 整体 结构 设计 、 工 装 模 
具 制 造 、 样 品 试制 及 产品 初期 性 能 检测 。 曲 
阜 圣 阳 电源 实业 公司 研制 的 了 型 阀 控 密封 葛 
电池 通过 了 省 级 生产 定型 鉴定 。 长 沙 丰 田 电 
源 实业 公司 陆续 开发 了 NM200、DM500 等 
多 种 型 号 的 铁路 用 阅兵 密封 铅 著 电 季 ， 并 先 
后 在 柳州 青岛 、 郑 州 等 铁路 局 的 内 燃 机 车 、 
电力 机 车 和 客车 上 装 车 试验 。 南 京 金 辉 化 工 
研究 所 一 直 致 力 于 胶体 电解 质 性 能 的 研究 与 
改进 ， 在 试验 使 用 中 发 现 问题 ， 不 断 改进 配 
方 ， 降 低 粘度 ， 提 高 渗透 性 ， 采 用 抽 真 空 灌 
装 工艺 。1998 年 该 所 用 JM 一 95 胶体 电解 质 
制 成 6 一 QAJ 一 70 鞭 电 池 ， 取 消 电池 的 沉淀 
模 ， 采 用 中 镜 合 金 板 栅 ， 增 加 了 活性 物质 的 
含量 ， 初 充电 后 ， 完 全 凝 胶 ， 将 开口 电池 倒 
置 ， 无 酸 液 流 出 。 宜 兴 环 光 电源 有 限 公 司 开 
发 的 阀 控 密封 铅 蓄电池 采用 螺旋 形 专用 密封 
减 压 阀 ， 较 好 地 解决 了 早期 容量 损失 和 失效 
的 次 端 ， 并 申请 了 两 项 国家 专利 。 

沈阳 蓄电池 研究 所 与 沈阳 冶炼 厂 实 用 新 
技术 开发 公司 合作 ， 联 合 开展 了 铅 蓄 电池 用 
铅 钙 合金 直 读 光谱 标准 物质 的 研制 。 该 项 目 
不 仅 能 分 析 铝 、 饼 、 银 ， 而 且 加 进 分 析 元 素 
铝 和 钙 ， 且 各 种 分 析 元 素 均 勺 性 好 ， 定 值 准 
确 可 靠 ， 光 谱 曲 线 点 子 稳定 ， 填 补 了 国内 空 
H. 
质量 及 质量 管理 全 行业 更 加 重视 质 
量 ,认真 宣传 贯彻 国家 GB/T 19000 (ISO 
9000) 系列 标准 , 有 13 个 企业 通过 了 国际 质 
量 认 证 。 1998 年 蓄电池 行业 主要 进行 了 以 下 
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几 项 工作 : 

CL) 积极 开发 各 种 群众 性 的 质量 管理 活 
动 ， 在 职工 中 开展 质量 培训 和 评比 活动 。 

(2) 认真 落实 质量 管理 责任 ， 加 大 质 苹 
管理 工作 的 奖 每 力度 .实行 质量 -- 票 否 关 制 ， 
严格 产品 质量 检验 工作 。 有 的 企业 实行 产品 
质量 与 个 人 经 济 效益 挂钩 , 减少 “=” Th 
失 。 

(3) 加 快 贯 标 工作 步伐 ， 搞 好 ISO 9000 
质量 认证 及 复查 ,通过 认证 促进 了 企业 进步 ， 
提高 了 质量 意识 ,健全 和 完善 了 质量 保 让 体 


系 。 

(4) 将 质量 管理 工作 延续 到 生产 的 各 个 
环节 ， 严 把 原材料 、 配 件 进 广 关 和 产品 出 三 
X, 促进 产品 质量 稳步 提高 。 

为 促进 铅 蕃 电 池 产 品质 其 水 平 的 提高 ， 
扶 优 治 劣 、 引 导 消 费 ， 国 家 技术 监督 局 在 第 
四 季度 组 织 国家 鞭 电 池 质 量 监督 检验 中 心 对 
固定 型 阀 控 密封 式 铅 鞭 电 池 进 行 了 国家 监督 
专项 抽查 .此 次 抽查 了 12 个 省 ,直辖 市 32 个 
企业 的 产品 。 依 据 JB/T 8451 一 1996 标准 ,对 
抽样 产品 进行 了 容量 密封 反应 效率 、 防 酸 筋 
性 能 等 10 项 性 能 检验 。 检 验 结果 14 个 企业 
的 产品 符合 标准 ， 仅 占 43.7%。 | 

全 国 铅 蕃 电 池 标 准 化 技术 委员 会 二 
1998 年 11 月 召开 年 会 , 会 议 审查 了 11 Se 
蓄电池 行业 标准 。 它 们 是 ， ARIES 
电池 (修订 ); PRB ETT); 航标 
用 铅 酸 蓄电池 (修订); 煤矿 防爆 特殊 型 电源 
装置 用 铅 蓄电池 (修改); HARES EHE 
(修订 ); RRE BEHEE (修改 ); FAR 
车 电池 用 电解 液 (修改 ); RE EA HK 
(修改 ); 铅 酸 著 电池 用 涤纶 排 管 【 修 改 ); 起 
动用 馈 酸 蓄电池 产品 质量 分 等 (修改 ); 固定 
型 防 酸 式 铅 酸 蓄 电池 产品 质量 分 等 〈 修 改 )， 

管理 及 改革 ”中 国电 器 工业 协会 铅 酸 六 
电池 分 会 第 四 届 二 次 理事 会 1998 年 3 月 如 
开 了 理事 会 议 及 全 体会 员 大 会 。 会 议 审 查 通 
过 了 由 协会 秘书 处 作 的 1997 FER E BE 
经 营 形势 分 析 、1997 年 铬 酸 蓄电池 分 会 工作 
总 结 、1998 年 工作 要 点 等 报告 。 再 于 会 认真 
分 析 了 全 行业 的 生产 经 营 形 势 , 结 合 1998 年 
工作 安排 ，- 一 致 认为 ， 经 济 大 潮 的 竞争 日 趋 
激烈 ， 只 有 抓紧 机 制 和 体制 的 转变 ， 走 集团 
式 发 展 道路 ， 才 能 在 未 来 的 竞争 中 立 于 不 败 
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之 地 。 理 事 会 同时 决定 加 强 协 会 的 组 织 发 展 
iE. 扩大 协会 队伍 , 团结 一 致 ， 克服 困难 ， 
全 力 维护 行业 的 共同 利益 。 

中 国电 寿 十 业 协 会 铅 酸 蓄电池 专业 协 
公 、 中 国电 工 技术 学 会 铅 酸 蓄电池 专业 委员 
会 及 北京 科技 大 学 电池 工业 信息 咨询 与 培训 
中 心 联合 举办 了 1998 年 中 国 国际 铅 酸 蓄 电 
池 博 览 会 (ILBF CHINA98) ,来 自 世 界 30 多 
个 国家 和 地 区 的 200 余 名 国外 及 中 国 港 \ 澳 、 
侣 代表 和 300 余 位 国内 代表 汇集 北京 ， 使 本 
局 会 展 成 为 世界 铅 酸 化 电池 界 在 中 国 的 局 
会 。 会 议 按照 国际 电池 行业 活动 的 规范 ， 安 
排 了 大 型 展览 、 信 息 发 布 、 学 术 报 告 、 专 题 
上 沦 和 商务 洽谈 、 技 术 交 流 等 多 种 活动 。 这 
次 震 会 其 设 展台 121 个 ， 其 中 国内 厂家 75 
个 .国外 及 港 台 公司 46 个 。 

中 国电 工 技术 学 会 第 六 届 铅 酸 蓄 电池 学 
术 年 会 于 1998 年 11 月 在 上 海 召 开 ， 会 议 收 
到 论文 47 篇 .内容 涉及 有 关 阀 控 铅 酸 蓄电池 
的 理论 及 实践 研究 等 方面 ， 并 评 出 优秀 论文 
一 等 奖 5 篇 ， 一 等 奖 15 篇 。 

各 企业 除了 在 转变 观念 、 
文章 外 ， 因 地 域 、 产 品 、 经 济 实力 、 历 史 成 
半 等 因素 ,采取 股份 制 、 租 赁 、 转 制 等 形式 
隆 找 运 会 日 配 特 点 的 发 展 道 路 ， 继 原 镇 江 蓄 
电池 厂 等 企业 卖 给 私人 经 营 外 ,通过 合并 、 联 
营 .合作 等 方式 使 许多 企业 实现 了 结构 调整 . 
Dish SCT ae FB crf) AE eH 
限 责任 公司 ; AUNE RBA, cae ale LL BG He 
EERE ABR REZ]; 由 中 华 保 得 实业 
Ae HEELS a] EE FER PAE, 租赁 原 张 家 
口 市 蓄电池 厂 ， 组 建成 张家口 保 得 电源 有 限 
公司 ， 





内 部 挖潜 上 作 


沈阳 著 电 池 研 究 所 杨凌 


[中 国 船舶 工业 总 公司 ] 


生产 发 展 情况 ”1998 年 中 国 船舶 工业 
总 公司 从 事 鞭 电池 生产 的 企业 为 保定 风帆 集 
几 有 限 责 任 公 司 及 淄博 著 电 池 厂 。 年 未 职工 
5 204 人 ， 形 成 蓄电池 生产 能 力 2 060MVA 
“hh ;年 末 回 定 资产 原价 33 380 万 元 ; 全 年 完 
成 工业 总 产值 58 345 万 元 , 按 可 比 口 径 计算 
E KERK 10.5%; 工业 增加 值 20 944 万 
元 ， 比 上 年 增长 5.6%; TRAR BB Hh 


rt em ae E a 


237.5 万 只 ，2 065MVA，h, 分 别 比 上 年 增 
长 0.3% 和 3%. HA, 汽车 型 蓄电池 216. 8 
万 只 , 1 953MVA，bh; 搬运 车 型 蓄电池 11. 3 
万 只 ，82. 9MVA +h; 固定 型 蕃 电池 1. 3 万 
H, 16. 9MVA +h; HENE ERN 8 1 万 只 ， 
12. 2MVA + h.1998 年 实现 利税 1 811 万 元 ， 
其 中 利润 总 额 1 796 万 元 ， 税 金 15 万 元 。 

1998 年 在 国内 外 大 气候 的 影响 下 , eA 
MVS ABA. te NEAR 
BEEZ al PSE ZS a] A SB ZB] 
仍 保 持 稳定 生产 ， 主 要 经 济 指标 居 国 内 同行 
业 领 先 水 平 。 

淄博 蓄电池 厂 1998 年 主要 经 济 指标 比 


”1997 年 有 大 幅度 提高 ， 减 亏 1 533 万 元 , 但 


与 全 国平 均 水 平 相 比 ， 差 距 仍 很 大 。 

市 场 及 销售 ”中国 船 舶 工业 总 公司 莫 电 
池 产 品 销售 总 量 239. 5 万 只 ，2 057MVA 。 
h ， 全 年 销售 收入 56 185 万 元 ， 产 品 销售 率 
96. 3%， 比 上 年 提高 1. 3 个 百分点 。 

由 于 国内 蓄电池 市 场 需 求 下 降 ， 同 行 竞 
争 对 手 的 兴起 以 及 产品 性 能 价格 比 下 降 ， 风 
帆 蓄 电池 的 销售 形势 相当 严峻 。 上 半年 一 直 
处 于 不 畅 状 态 ， 销 售 量 下 降 ， 三 季度 通过 调 
整 汽车 用 蓄电池 销售 政策 ， 金 风骨 蓄电池 有 
限 公司 成 立 了 蓄电池 销售 公司 ， 加 强 售 后 服 
务 , 加 速 货款 回收 , 加 之 销售 旺季 的 到 来 , 市 
动 了 销售 的 增长 。 

新 产品 1998 年 新 产品 研究 开发 项 目 
课题 17 项 ， 当 年 正式 投产 的 新 产品 项 目 8 
项 ,全 年 技术 开发 经 费 筹 集 额 1039 万 元 ,新 
产品 产值 13 304 万 元 ， 新 产品 实现 利税 719 
万 元 。 当 年 投产 的 新 产品 有 : HS 
的 GFM (OGiV) 系列 、GFM (MSE) 系列 、 
NM—420 型 、D 一 450S 型 钻 酸 蓄电池 ; 金 风 
帆 莱 电池 有 限 公司 人 研制 生产 的 6 一 QW 一 54 
型 免 维 护 萤 电 池 为 上 海 大 众 “ 时 代 超 人 ” 
(1998 新 款 ) 2000GSI 型 又 塔 纳 轿 车 配套 ,在 
科技 成 果 推 广 应 用 方面 ， 继 续 推广 高 性 能 免 
维护 蓄电池 的 应 用 领域 以 及 密封 葛 电 池 新 材 
料 、 新 工艺 的 应 用 。 

基本 建设 及 技术 改造 ” 金 风 帆 蓄电池 有 
限 公 司 的 新 型 免 维 护 起 动用 铝 酸 蓄电池 技术 
改造 项 目 ， 总 投资 2 955 万 元 ，1998 年 计划 
投资 2 889 万 元 ， 形成 生产 能 力 6O0OMVA ， 
h 蓄电池 。 项 目前 期 工作 已 完成 ,等 待 适 时 开 


L, 

管理 及 改革 保定 风帆 集团 有 限 责 任 公 
司 积极 推进 了 企业 的 整体 形象 建设 ， 有 计划 
地 普及 CIS 知识 ， 对 提高 企业 整体 形象 和 社 
会 知名 度 , 促进 集团 向 文明 、 清洗、 和 谐 、 统 
一 的 现代 化 大 公司 迈进 莫 定 了 基础 。 

[拟稿 人 :中国 船舶 工业 总 公司 段 宇 颜 
审 稿 人 ; 中 国 船 舱 工 业 总 公司 HER 





[国家 机 械 工业 局 


生产 发 展 情况 1998 年 电工 合金 所 面 
临 的 生产 形势 仍 是 较为 严峻 的 一 年 ， 尤 其 是 
电工 电 右 、 仪 器 仪表 和 家 用 电器 等 产品 市 场 
本 身 销售 的 低迷 ， 使 电工 合金 产品 的 生产 仍 
处 于 不 景气 状态 。1998 年 全 行业 工业 总 产值 
(当年 价 ) 66 552 万 元 ， 比 上 年 下 降 5%; Al 
润 1 023 万 元 ， 比 上 年 下 降 60%. 

电 触 头 行 业 1998 年 一 部 分 触 头 生产 
企业 为 走出 困境 ， 积 极 开发 新 产品 ， 弩 力 开 
拓 市 场 ， 使 企业 得 以 维持 正常 生产 并 取得 一 
定 经 济 效益 ， 而 大 部 分 企业 则 仍 处 于 不 景气 
状态 。 面 对 传统 产品 市 场 的 萎缩 、 巨 额外 从 
款 的 难以 回收 、 资 金 周转 不 灵 等 困难 ， 一 些 
老牌 国营 企业 举 步 艰难 ， 个 别 企业 不 得 不 宣 
布 破产 而 踏 上 企业 重组 的 道路 。 

磁 钢 行业 1998 年 铸造 AINiCo 磁 钢 大 
部 分 生产 厂家 的 产品 产量 、 产 值 、 销 售 收入 
与 1997 年 基本 持平 , 但 利润 大 大 降低 ,下降 
幅度 达 50%。 其 主要 原因 ; 一 是 由 于 国内 产 
品 价 格 竞 争 激烈 ,产品 压价 销售 情况 严重 , 企 
业已 无 利 可 图 ; 二 是 由 于 1997 年 东南 亚 金融 
危机 ， 直 接 影响 到 一 些 磁 钢 企业 的 产品 出 口 
或 间接 影响 到 某 些 磁 钢 品种 的 生产 〈 如 石油 
检 波 器 等 ), 故 大 部 分 企业 只 能 基本 维持 , 少 
数 企 业 仍 处 于 亏损 状态 。 

行业 内 骨干 重点 企业 完成 的 主要 经 济 指 
标 及 产品 产量 见 表 1。 
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表 1 行业 内 骨干 重点 企业 完成 的 主要 经 济 指标 及 产品 产量 
























































































产量 i 业 产品 销 全 员 劳 动 
行业 名 称 | 序号 企业 名 称 A 总 产值 售 收 入 Heg 
o ， {万 元 ) (万 元 ) (元 /人 ) 
_ | 
1 | 苏州 合金 材料 厂 45.2 | ; 102 5 017 34.0 139 777 
2 | 安平 电工 合金 厂 29.4 | 75] 5 007 93.3 57 320 
触 头 专业 | 3 | 宁波 神 乐 电子 右 材 总 公司 25.7 | 3 000 2 754 105.0 148 700 
4 | 天 水 长 城 电 工 器 材 厂 82. 0 | 2 634 2 448 0 B 864 
5 ,上 海 合金 有 限 公司 1048 | 15 598 42 128 
6 杭州 永 磁 集 团 有 限 公 司 T 1 244 : 14 614 42 583 
7 RRRA 130 2 435 5 47 522 
Wea 8 | 舟山 市 千岛 磁 钢 厂 | 150 | 154 875 35 92 352 
9 | 四 月 仪表 十 九 广 121 | 1 402 1 457 一 101 29 500 
+: SSSA RAB AS. BP. RS, 
产品 分 类 产量 电工 合金 分 类 产量 见 表 市 场 及 销售 1998 年 行业 内 按 国内 销 
2 。 售 收 入 和 产品 出 口 创 汇 排 序 分 别 见 表 3 和 表 
表 2 电工 合金 产品 分 类 产量 人 
eg a) 表 3 国内 销售 收入 前 八 名 企业 
一 “| 电 触 头 材料 1 B60 ee 企业 名 称 销售 收入 
1 银 基 触 头 230 J (万 元 ) 
2 铜 基 触 头 | 130 | 上 海 合金 有 限 公司 15 13] 
3 ”| 其 他 (包括 银 基 焊料. 电 真 空 材 。 1 500 2 | 杭州 永 磁 集团 有 限 公司 12 326 
料 、 电 热 材 料 和 电阻 材料 ) | 3 苏州 合金 材料 厂 5 017 
zZ 磁 钢 产品 2 056 4 安平 电工 合金 厂 5 007 
l 铸造 AINiCo 水 磁 : 1 900 ;| 四 川 仪表 - -三 | 4 109 
2 粉末 烧结 AINiCo KH | 1 6 | 宁波 神 乐 电子 器 材 总 公司 | 2 754 
3 稀土 永 磁 | 7 ARK AS  _T Bt 2 448 
4 8 AR 2 415 
表 4 产品 出 口 额 前 六 名 企业 
, | aoa . 创汇 额 
序号 Hoo HH 出 口 国 家 和 地 区 (万 美元 
一 -一 一 - | 
1 | 吉林 高 特 实业 有 限 公 司 ey CRM aK BE 日 本 、 韩 国 等 510. 0 
2 | 杭州 永 磁 集团 有 限 公司 铸造 AINICo KR. Pi bake | 美国 、 英 国 、 荷 兰 、 意 大 利 等 | 226. 3 
3 | PYRE ILS 铸造 AINICo 7k BE HE, FH, Aim, RAS | 60. 0 
1 | 上海 合 金 有 限 公 司 仪表 合金 材料 东南 亚 55. 0 
5 | BBEAN BRIN 铸造 AINiCoe 磁 钢 组 合 件 意大利 、 韩 国 、 美 国 、 新 加 坡 44.0 
6 | 宁波 神 乐 电子 器 材 总 公司 | 钾 钉 型 Ag/Cu 复合 片 香港 20. 4 








市 场 ,开发 适销 对 路 的 产品 或 开展 来 料 加 工 、 
取得 较 好 进展 ， 实 现 了 部 分 电工 合金 产品 的 
Hil, BIN 许多 厂家 大 力 实现 产品 多 样 化 ， 
开发 了 多 种 用 途 的 爆料、 新 型 触 桥 材 料 (如 
钢 基 复合 材料 )、 多 用 途 的 其 他 贵金属 材料 


BEKEL HFEA PTA- 
电器 行业 的 持续 下 滑 ， 电 触 头 行业 的 发 展 受 
到 极 大 的 影响 。 产 品 结构 不 合理 、 资 金 周转 
困难 等 不 利 环境 使 电 触 头 生产 厂家 面临 着 更 
大 的 生存 危机 。 一 部 分 企业 将 眼光 瞄准 国外 
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(如 含 银 化 学 试剂 、 新 型 牙科 合金 等 ) 。 目 前 
低压 电器 中 ， 量 大 面 广 的 触 头 材料 仍 以 
AgCdO, AgNi 为 主 , 但 通过 各 种 新 型 工艺 手 
E 〈 如 雾 化 制 粉 、 等 静 压 成 形 、 烧 结 挤 压 等 
工艺 ) 而 改善 性 能 的 AgCdO、AgSnO; 等 触 
头 材料 的 产量 比例 正 逐 渐 提 高 ， 部 分 企业 正 
是 以 良好 性 能 的 触 头 产品 逐渐 进入 了 国内 部 
分 合资 电器 企业 的 电器 产品 市 场 ， 表 现 出 近 
年 国内 电 触 头 行业 发 展 的 可 喜 趋 势 。 

总 体 来 说 ， 电 触 头 产品 品种 变化 不 大 ， 
AgCdO, AgNi, AgSnO, 仍 是 各 种 低压 电 蜗 
中 的 常用 品种 ， 而 中 高 压 触 头 仍 以 AgW、 
AgWC, CuW, CuCr FHE. 

1998 年 电 触 头 材料 总 产量 约 360t 。 其 中 
银 基 触 头 约 230t ， 铜 基 触 头 〈 不 含 真 空 电器 
触 头 ) 约 130t, 换 向 器 用 材料 、 银 基 焊 料 、 电 
真空 材料 、 电 阻 材料 、 电 热 材 料 等 约 1 500t。 
随 着 小 型 家 电 、 工 业 电 器 新 产品 的 应 用 、 推 
广 ， 锦 钉 型 触 头 的 用 量 占 触 头 总 量 的 比例 有 
所 增长 。 

磁 钢 行业 19988 年 主要 产品 为 铸造 
AINiCo 磁 钢 , 其 中 以 用 于 电能 计量 仪表 E 
度 表 、 瓦 特 表 等 ) 的 三 类 磁 钢 为 主 ， 其 他 依 
次 为 五 类 、 五 类 取向 及 八 类 磁 钢 。 主 要 企业 
的 产销 率 为 97%~100% 之 间 ， 少 数 生产 低 
档次 产品 的 企业 其 产销 率 为 75%~80%。 
1998 年 铸造 AINICo 磁 钢 产量 约 1 900t， 其 
中 铸造 AlNiCo Z, 三 类 磁 钢 约 1 521t, 五 类 
磁 钢 约 360t， 八 类 磁 钢 约 19t， 稀 土 永 磁 约 
140t， 其 他 约 St. Frk ERE S 
AINiCo 八 类 磁 钢 主要 用 于 石油 检 波 回 中 ， 
1998 年 由 于 东南 亚 出 现 的 金融 危机 , 石油 降 
价 ， 油 田 关闭 导致 该 类 产品 需求 又 降 。 其 他 
类 磁 钢 的 主要 市 场 仍 以 电 度 表 为 主 ， 其 市 场 
需求 变化 不 大 ， 但 资金 回笼 仍 是 影响 企业 生 
存 发 展 的 关键 问题 。 

新 技术 及 科研 成 果 ”四 川 仪表 一 厂 完成 
的 贵 / 廉 金属 复合 材料 项 目 于 1998 年 6 月 通 
过 鉴定 ， 并 获 重庆 市 科技 进步 二 等 奖 。 该 项 
目 为 国家 火炬 计划 实施 项 目 产 品 为 银 、 银 合 
金 / 钢 、 铜 合金 复合 带 材 。 

上 海 合 金 有 限 公司 完成 的 火花 塞 电 极 专 
用 合金 线 具 有 较 高 的 强度 、 硬 度 及 良好 的 抗 
氧化 性 、 抗 高 温 腐蚀 性 及 良好 的 耐火 花 烧 蚀 
性 。 该 项 目 获 上 海 市 优秀 新 产品 二 等 奖 。 


新 产品 上 海 磁 钢 厂 的 计算 机 用 
AINiCo 永 磁 、 稀 土 永 磁 项 目 通过 上 海 市 科 委 
鉴定 ， 设 计 投 产能 力 为 23t。 

上 海 合金 有 限 公司 的 FeNiCo 定 膨胀 合 
金 丝 项 目 ， 于 1998 年 5 月 28 日 通过 由 上 海 
仪 电 控股 (集团 ) 公司 科技 发 展 中 心 主持 的 
鉴定 ， 设 计 投 产能 力 为 200t。 

安平 电工 合金 厂 的 高 导电 率 含 银 无 氧 铀 
带 项 目 于 1998 年 12 月 24 日 通过 省 科 委 鉴 
定 ， 设 计 投 产能 力 为 500t。 

沈阳 造 币 厂 的 银 氧 化 锡 氧 化 钢 触 头 材料 
If AF 1998 年 11 月 通过 北京 低压 电器 研究 
试验 站 鉴定 。 | | 

AKC SR LAS 的 AgCdOus fit 
材料 项 目 于 1998 年 12 月 通过 甘肃 省 经 贸 委 
主持 的 鉴定 。 

质量 及 质量 管理 ”1998 年 国家 技术 监 
督 局 未 组 织 对 电工 合金 产品 ( 电 触 头 材料 、 铸 
造 AlNiCo KRE) 进行 产品 质量 检查 ,但 随 着 
市 场 竞 争 的 日 益 激 烈 ， 许 多 企业 已 认识 到 讶 
目 在 价格 上 竞争 对 企业 的 发 展 及 生存 极为 不 
利 ， 只 有 提高 产品 质量 ， 以 质量 取胜 ， 才 能 
在 竞争 中 不 被 淘汰 。 为 此 已 有 许多 厂家 开展 
T GB/T19000 (SO9000) 质量 认证 活动 。 

1998 年 电工 合金 标 委 会 组 织 完 成 了 36 
项 有 关 标 准 的 制 修订 和 修改 工作 。 其 中 新 制 
订 标 准 4 项 ， 分别 为 《 硬 磁 材料 标准 技术 条 
件 》 国标 ,《 永 磁 材 料 温度 系数 测量 方法 》 专 
标 、《 电 触 头 材料 金 相 检 验方 法 》 专 标 、《 换 
向 器 用 银 铜 合金 线材 技术 条 件 》 专 标 ; 修订 
标准 2 项 ,分 别 为 《GB/T 5986 热 双 金属 弹 
性 模 量 试验 方法 )、《JB/T 4281 电阻 焊 电 
极 及 附件 用 材料 》 修改 标准 30 项 ， 分 别 为 
《JB/T 9549 ”真空 铜 技 术 条 件 》 《JB/T 
9550 “” 铜 锐 银 触 头 材料 技术 条 件 》 «JB/T 
Q551 ” 热 双 金 属 螺旋 形 元 件 热 偏转 率 试 验方 
法 》 等 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”1998 年 全 行业 
基建 计划 投资 645 万 元 〈 其 中 电 触 头 行业 
640 万 元 ， 磁 钢 行业 5 万 元 ) ， 实 际 完成 295 
万 元 ( 触 头 行业 290 万 元 ， 磁 钢 行业 5 万 
元 ); AFRA KEW EB it WR 
14 062 万 元 《其 中 电 触 头 行业 13 227 万 元 ， 
磁 钢 行业 835 万 元 ) ， 实 际 完成 15 605 万 元 
(其 中 电 触 头 行业 14 770 万 元 , 磁 钢 行业 835 
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万 元 )。 

1998 年 完成 的 技术 改造 项 目 有 : WHE 
币 厂 分 别 于 1998 年 4、5、7 月 完成 了 18kW 
轧机 、 新 型 中 频 加 热 设 备 及 酸 处 理 设备 项 目 
的 改造 ， 天 水 长 城 电工 器 材 厂 于 1998 年 10 
月 完成 了 用 于 高 压 触 头 加 工 的 数控 车 床 改 
造 ， 设 计 投 产能 力 为 3 200h/a， 实 际 投产 能 
力 为 1 800h/a， 并 于 1998 年 12 月 完成 了 用 
于 烧结 的 空气 制 氨 设 备 改造 ， 设 计 及 投产 能 
力 均 达到 30m;/h; 安平 电工 合金 厂 于 1998 
年 10 月 完成 了 应 用 离子 注入 高 新 技术 项 目 
改造 ， 设 计 投 产能 力 为 100t， 目 前 正 处 于 试 
制 阶段 ;杭州 永 磁 集团 公司 完成 的 水 泵 等 农 
机 耦合 稀土 永 磁 项 目 改 造 ， 设 计 投 产能 力 为 
75t， 已 投产 能 力 为 50t。 

管理 及 改革 根据 本 行业 1998 年 的 生 
产 发 展 情况 ， 中 国电 器 工业 协会 电工 合金 分 
会 分 别 组 织 召 开 了 真空 开关 触 头 专业 、 低 压 
触 头 专业 和 磁 钢 专业 的 厂 长 工作 会 以 。 在 真 
空 开 关 触 头 专业 厂 长 工作 会 上 ， 有 关 专 家 对 
国外 真空 开关 管 的 发 展现 状 及 国内 真空 开关 
管 的 生产 实验 情况 进行 了 7 分析， 对 真空 触 头 
材料 的 理论 研究 及 国内 外 动态 进行 了 介绍 。 
三 长 们 讨论 了 真空 开关 触 头 材料 的 市 场 发 展 
前 景 ， 对 在 当前 经 济 形势 下 ， 采 用 多 种 方式 
搞活 企业 的 资金 周转 、 促 进货 款 回笼 、 在 由 
境 中 求生 存 、 求 发 展 的 一 些 问题 达成 了 共识 。 

在 低 奈 电 触 头 厂 长 会 上 ， 厂 长 们 交流 了 
各 厂 的 生产 、 销 售 情况 。 在 市 场 疲软 、 货 款 
更 难 回笼 的 情况 下 ， 电 触 头 产品 的 价格 竞争 
更 加 激烈 ， 部 分 经 营 困难 的 老牌 企业 已 滑落 
至 破产 边缘 ， 如 天 津 电工 合金 厂 已 宣布 破产 
并 开始 进行 资产 重组 ， 这 既是 对 整个 行业 的 
巨大 压力 ， 也 为 企业 改革 、 进 行 资产 重组 从 
而 走出 困境 提供 了 机 过。 一 部 分 企业 通过 大 
胆 改 革 而 在 市 场 竞 争 中 建立 起 了 自己 的 优 
执 ， 通 过 与 国外 厂商 的 合作 ， 开 发 出 新 产品 
并 进入 了 国际 市 场 。 有 的 企业 在 开发 节 银 、 代 
银 新 型 材料 及 制备 工艺 方面 积极 进行 探索 ， 
根据 企业 自身 特点 开发 新 型 电工 材料 。 

在 磁 钢 厂 长 工作 会 上 , T EME H 
州 永 磁 集团 公司 代表 作 的 赴 瑞 士 . 意大利 . 荷 
兰 等 国 考察 磁性 材料 发 展现 状 的 报告 并 进行 
了 分 析 。 目 前 国外 永 磁 材料 市 场 最 大 的 是 铁 
SUA, RRR RHE, FoR KEE 








el Shey RAT, (ES ETH, EP 
铝 镍 钴 永 磁 生 产 厂 家 的 减少 ， 更 有 利于 我 国 


铝 镍 钴 永 磁 的 发 展 , 但 首先 要 保证 产品 质量 ， 


才能 参与 国际 市 场 竞争 。 厂 长 们 交流 了 各 企 
业 的 生产 经 营 情况 并 就 行业 产品 价格 问题 进 
行 了 探讨 ， 重 新 调整 了 价格 小 组 ， 统 一 了 认 
识 ， 

[ 扎 稿 人 :桂林 电器 科学 研究 所 电工 合金 
分 所 UR, KTE 





[中 国家 用 电器 协会] 


行业 概况 ”1998 年 是 中 国家 用 电器 工 
业 的 调整 年 。 受 国内 外 宏观 经 济 形势 的 影响 ， 
主要 家 电 产 铝 与 往年 相 比 需求 平淡 。 面 对 国 
内 市 场 需求 不 旺 、 出 曲 增 长 乏力 的 经 济 环境 ， 
家 电 企 业 努 力克 服 困 难 ， 积 极 开拓 国内 外 市 
场 ， 加 大 企业 结构 、 产 品 结构 调整 力度 ， 加 
大 对 科技 的 投入 ， 以 科技 创新 推动 市 场 ， 仍 
保持 了 较 好 的 发 展 态势 。 

PERT 82 个 家 用 电器 企业 的 不 完全 统 
it. 全 年 销售 总 额 为 864 亿 元 。 其 中 有 18 个 
企业 的 销售 额 超 过 10 亿 元 CE). 他 们 的 销 
售 额 合 计 为 679 亿 元 , 占 82 个 企业 销售 总 额 
的 78.58%, 

与 1997 年 相 比 ， 销 售 额 10 亿 元 以 上 的 
企业 减少 2 个 , 而 合计 的 销售 额 增长 了 
15; 排 名 在 前 五 位 的 企业 顺序 没有 变化 , 表 
明 围 产 名 有 牌 在 中 国家 电 中 的 稳定 地 位 ， 一 批 
合资 企业 迅速 成 长 ， 上 海 夏 普 从 上 年 排名 第 
14, 1998 年 一 蹊 为 第 9 名 。 更 有 乐 金 电子 、 松 
子 万 宝 、 上 海 日 立 取代 了 部 分 国有 老牌 家 电 
企业 进入 排行 榜 ， 表 现 出 合资 企业 的 强劲 发 
展 势头 ; 增长 速度 相 比 ， 格 兰 仕 、 美 的 增长 
最 快 , 海尔 . 小 天 鹅 保 持 了 较 高 的 发 展 速度 ， 
但 也 有 一 些 企业 出 现 了 负增长 ， 甚 至 连续 两 
年 的 负增长 。 

1998 年 我 国家 用 电 豆 产品 出 口 额 35. 1 
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亿美 元 , 比 上 年 增长 9.3%。 产品 出 口 到 183 
个 国家 和 地 区 , 比 上 年 增加 10 个 。 其 中 出 口 
PATE 36 个 国家 和 地 区 超过 1 000 万 美元 , 比 
1997 年 增加 5 个。 出口 市 场 仍 以 发 达 国 家 和 
地 区 为 主 ， 家 电 出 口 额 在 1 亿美 元 以 上 的 国 
家 和 地 区 按 份额 比例 排列 : 美国 占 32%, E 
416%, HACK, 德国 占 7%, 法 国 、 
英国 各 占 4% ， 这 些 国家 和 地 区 占 出 口 额 的 
总 比例 和 排名 顺序 均 与 上 年 相同 。 说 明 中 国 
家 电 产 品 已 经 有 比较 稳定 的 出 口 市 场 和 渠 
道 。 
表 1 1998 年 度 家 电 企业 销售 额 超过 
10 亿 元 企业 排序 


杭州 金松 集团 有 限 公 司 
上 海 夏普 电器 有 限 公 司 


顺德 格兰仕 电器 有 限 公司 
合肥 荣事达 集团 有 限 资 任 公司 
河南 新 飞 电 器 有 限 公 司 
国信 华 凌 集团 

澳柯玛 集团 


乐 金 电 子 ( 天 津 ) 电 器 有 限 公 司 
松下 万 宝 ( 广 州 ) 空 调 器 有 限 公 
司 

上 海 日 立 电 器 有 限 公 司 
江门 金 羚 企业 集团 


合计 


1998 年 各 企业 积极 参与 国际 竞争 , 扩大 
出 口 ， 取 得 了 良好 的 成 绩 。 海 尔 集团 、 格 力 
电器 股份 有 限 公 司 、 美 的 集团 、 顺 德 格兰仕 
电器 有 限 公 司 、 上 海 夏 普 电 器 有 限 公司 和 乐 
TET (天 津 ) 电器 有 限 公 司 的 出 口 额 均 超 
过 了 5 000 万 美元 。 

家 电 行 业 在 增强 竞争 力 、 参 与 国际 竞争 
中 ， 已 经 从 以 往 单纯 的 产品 出 口 发 展 到 输出 
技术 。1998 年 ,海尔 集团 向 西班牙 输出 变频 
技术 ; 荣事达 集团 向 墨 西 避 HOOVER 公司 





转让 洗衣 机 技术 和 输出 设备 、 模 具 。 

1998 年 合资 企业 在 调整 中 得 到 较 快 的 
发 展 ， 市 场 占 有 份额 有 较 快 增长 ， 以 冰箱 为 
例 ， 三 星 、 夏 普 、 伊 莱克 斯 、 西 门 子 、 松 下 
在 1997 年 产量 合计 占 总 产量 的 比例 只 有 
5%, 到 1998 年 就 达到 了 10% 左 右 ， 翻 了 一 
E. KEET (RE) 电器 有 限 公 司 的 微波 
炉 的 生产 量 也 超过 了 百 万 台 ， 市 场 排名 第 二 
位 。 在 空调 器 方面 , 上 海 夏普 、 上 海上 日 立 、 上 
Wo SHALL, REBRT. KRE, T 
州 松下 万 宝 等 合资 品牌 ,也 占有 一 席 之 地 ,所 
占 份额 超过 20%. 

二 、1998 年 家 用 电 颖 工业 运行 特 扣 

1. 市 场 竞争 激烈 ， 成 本 压力 巨大 

1998 年 由 于 家 用 电器 总 的 需求 不 旺 , 各 
企业 为 争夺 有 限 的 市 场 资源 , 求 得 生存 空间 ， 
扩大 市 场 占 有 率 ， 相 互 间 展开 了 激烈 的 、 多 
方位 的 竞争 。 

价格 的 竞争 仍 占 据 重 要 地 位 ,微波 炉 、 冷 
冻 箱 、 空 调 器 等 几 个 产品 的 价格 竞争 比较 明 
显 ， 近 几 年 来 价格 一 降 再 降 ， 价 格 竞争 使 企 
业 采 取 了 压低 零 配 件 、. 原 材料 价格 的 办 法 ,使 
家 电 行 业 及 其 相关 企业 平均 利润 率 水 平 下 
降 ， 家 用 电器 行业 进入 了 微利 运行 阶段 。 

2. 科技 投入 加 大 ， 技 术 创 新 速度 加 快 

1998 年 家 电 企 业 更 加 重视 对 科技 的 投 
入 ， 重 视 新 技术 、 新 工艺 的 应 用 ， 把 技术 创 
新 作为 企业 在 市 场 竞 争 中 的 重要 手段 。 相 继 
成 立 了 一 批 企 业 技术 中 心 和 研究 院 。 年 底 投 
资 近 10 亿 元 人 民 币 的 海尔 中 央 研 究 院 落成 ， 
一 年 内 ,海尔 集团 以 资本 为 纽带 与 国内 25 所 
高 等 院 校 、 科 研 机 构建 立 合作 关系 ， 建 立 博 
士 后 工作 站 , 与 国外 15 个 研究 机 构建 立 战 略 
联盟 , 整合 科技 资源 , 增强 科研 开发 实力 。 春 
兰 集团 则 在 公司 内 建立 了 装备 有 先进 设备 、 
软件 的 博士 后 工作 站 。 

1998 年 各 厂家 大 打 “ 健 康 牌 ”， 在 冰箱 、 
洗衣 机 、 空 调 器 当中 都 可 以 看 到 以 健康 型 为 
主要 特点 的 产品 。 变 频 空 调 咒 成 为 各 衬 调 融 
企业 宣传 的 重头 戏 ， 洗 衣 机 则 围绕 “洗衣 水 
流 革 命 ” 这 个 技术 课题 ， 开 发 了 双 瀑 布 、 喷 
瀑 王 等 产品 ， 使 波 轮 式 洗衣 机 具备 了 百 洗 不 
变形 的 功能 。 

与 价格 竞争 形成 明显 对 比 ， 在 激烈 的 市 
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场 竞争 中 冰箱 业 展 开 技术 实力 的 较量 ， 技 术 
创新 、 推 出 新 产品 的 速度 明显 加 快 。 如 保鲜 、 
抗菌 、 节 能 、 彩 画 等 类 型 产品 ， 不 断 在 本 来 
平淡 的 市 场 上 闪光 ， 刺 激 了 不 同 消费 层面 的 
港 在 需求 ， 成 为 销售 热点 。 电 冰箱 新 产品 不 
仅 受 到 市 场 青 睐 ， 而 且 得 到 回 行 的 认同 ， 激 
发 出 追寻 技术 导向 的 热情 ， 当 一 种 新 品 面 市 
后 不 久 ， 市 场 上 就 会 见 到 多 个 厂家 类 似 的 产 
品 。 这 样 的 技术 竞争 促进 了 我 国 冰箱 技术 水 
平 、 产 品 水 品 和 档次 的 提高 。 

3. 企业 结构 进一步 调整 

为 了 在 激烈 的 竞争 中 求 得 生存 和 发 展 、 
1998 年 家 用 电器 企业 的 资产 重组 ， 联 合 莱 
并 ， 多 元 化 经 营 的 步伐 进一步 加 快 。 企 业 辐 
实现 了 优势 互补 、 资 源 的 有 效 配置 。1998 年 
行业 的 结构 调整 有 如 下 特点 : 

(D 发 挥 品牌 优势 ， 实 现 低 成 本 扩张 

家 用 电器 优势 企业 扩张 更 多 地 利用 品 
牌 、 技 术 和 管理 的 优势 ， 国 际 上 通行 的 
OEM, 即 定 牌 生产 方式 已 经 为 一 些 企业 普遍 
采用 ， 小 天 鹅 公司 在 原 基础 上 又 先后 与 西门 
子 、 惠 而 浦 、 梅 洛 尼 等 国际 大 公司 定 牌 生产 
滚 简 洗衣 机 ,与 松下 公司 定 牌 生产 电 冰 箱 , 这 
些 项 目的 实施 ， 增 强 了 企业 面向 市 场 的 整体 
竞争 能 力 ; 科 龙 公司 、 康 佳 公司 、TCL 公司 
也 通过 定 牌 生产 进入 洗衣 机 行业 ; 1998 年 科 
龙 公 司 与 华 宝 公司 实现 了 联合 ， 这 是 空调 斋 
行业 第 一 个 两 个 大 企业 的 强 强 联合 。 

(2) 向 相关 领域 渗透 ， 实 现 多 元 化 经 营 

海尔 在 1997 年 成 功 进入 电视 机 领域 后 ， 
1998 年 又 开始 进军 信息 产业 , 制造 电脑 等 产 
品 。 春 兰 也 开始 生产 电 冰 箱 、 洗 衣 机 。 前 两 
年 进入 空调 器 行业 的 长 虹 、 海 信 在 1998 年 也 
初步 占领 了 一 定 的 市 场 份额 。 而 生产 电视 机 
的 康佳 集团 、 生产 洗 衣 机 的 荣事达 集团 1998 
年 进军 电 冰 箱 制造 业 ， 美 的 集团 进入 空调 器 
压缩 机 制造 业 ， 这 些 大 企业 通过 癌 相 关 领 域 
渗透 ， 实 现 了 多 元 化 经 营 。 

(3) 投资 规模 有 所 下 降 

和 前 两 年 相 比 , 1998 年 家 用 电器 行业 新 
投资 项 目 明 显 减 少 ， 电 冰箱 、 洗 衣 机 、 衬 调 
器 等 大 家 电 产 品 的 扩建 项 目 凤 毛 朋 角 ， 各 企 
业主 要 是 针对 市 场 的 要 求 对 产品 的 结构 调整 
而 进行 小 规模 的 技术 改造 。 但 是 ， 一 些 主 要 
国内 配套 企业 尤其 是 冰箱 压缩 机 行业 ， 进 入 


六 较 大 规模 的 技术 改造 ， 扩 大 规模 的 阶段 。 

(4) 企业 更 加 注重 内 部 组 织 结构 调整 与 
人 才 的 培养 

1998 年 许多 家 电 企 业 纷 纷 调整 管理 层 
人 员 与 结构 。 海 尔 、 科 龙 大 幅 精简 管理 部 门 
人 员 ， 以 提高 企业 效益 ; 小 天 鹅 公 司 一 方面 
送 管理 干部 出 国 进修 ， 同 时 积极 引进 留学 博 
十 充实 企业 领导 层 ， 老 军工 企业 长 岭 公 司 干 
部 向 年 轻 化 过 渡 ;， 小 鸭 公 司 中 层 干部 竞争 上 
岗 、 出 台 高 级 人 才 聘 用 办 法 ; ERATARA 
经 营 部 经 理 培训 班 ; 星星 公司 送 青 年 干部 参 
加 工商 管理 培训 ， 在 管理 部 门人 员 精 简 的 同 
时 , 不 少 企业 的 科研 技术 部 门 增 容 , 博士 生 、 
硕士 生 ,大 学 生 大 量 充 实 到 企业 的 各 个 部 门 ， 
为 企业 进入 21 Hee EAT AAS . 

4. 国家 打击 走私 , 为 零 配件 行业 的 生存 
创造 了 空间 

前 几 年 ， 非 正常 渠道 进口 的 零 配 件 尤 其 
是 冰箱 和 空调 的 关键 部 件 压缩 机 的 数量 巨 
大 ,对 国内 的 相关 行业 造成 了 巨大 影响 .1997 
年 国内 冰箱 压缩 机 的 生产 量 降 到 了 最 近 几 年 
的 最 低 点 ; 1998 年 上 半年 走私 压缩 机 价格 在 
东南 亚 金融 危机 影响 下 大 幅 下 降 ， 严 重 冲击 
了 国内 产业 使 之 利润 水 平 降 到 了 历史 的 最 低 
点 。 国 家 大 规模 打击 走私 后 ， 使 走私 压缩 机 
的 数量 急剧 减少 ， 国 内 冰箱 和 空调 压缩 机 和 牛 
产量 增长 三 成 以 上 、 均 达到 了 历史 的 最 高 水 
a 
5. 创 名 牌 效应 与 重大 奖项 

1998 EXA 7 个 家 用 电大 品牌 获得 国 

家 上 荆 商 局 授予 的 驰名 商标 ， 他 们 是 科 龙 、 格 
力 、 美 的 、 海 信 、 薪 事 达 、TCL、 春 兰 。 表 
明 家 用 电器 企业 在 创 名 牌 的 道路 上 ， 取 得 了 
重大 成 绩 。 

科 龙 集团 获得 了 亚洲 货币 杂志 颁发 的 中 
国 最 佳 管理 公司 和 中 国 最 佳 投资 者 关系 奖 
项 。 

海尔 集团 获得 了 国务 院 的 表彰 。 在 全 国 
表彰 先进 企业 电视 电话 会 上 , 国务 院 对 1998 
年 上 半年 取得 突出 成 绩 的 14 个 企业 给 予 了 
KE, FR, 海尔 被 美国 《金融 时 报 》 列 为 
亚太 地 区 声望 最 佳 公 司 第 七 位 ， 在 相关 工业 
领域 家 电 / 信 息 技 术 / 电 信和 事业 中 声望 最 住 企 
业 第 三 位 。 海 尔 集团 获得 了 家 电 企 业 在 国内 
外 的 最 高 荣誉 。 
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家 电 企 业 在 创造 物质 文明 的 同时 ， 也 在 
创造 着 精神 文明 ， 并 成 为 新 闻 关 注 的 热点 。 
1998 年 中 国企 业 十 大 新 闻 评选 中 “海尔 文化 
走 进 哈佛 课堂 ”和 “私人 资本 参股 荣事达 ”两 
条 家 电 新 闻 入 选 。 

三 、 协 会 与 行业 工作 

为 表彰 中 国家 用 电器 协会 在 申请 全 球 环 
境 基 金 项 目 “ 中 国电 冰箱 CFC 替代 和 节能 ” 
的 准备 项 目 上 所 做 的 努力 ， 美 国 环保 局 癌 中 
国家 用 电器 协会 颁发 了 1998 年 环境 保护 奖 ， 
对 家 电 协 会 在 这 个 准备 项 目 中 的 组 织 、 协 调 
和 申报 工作 以 及 推动 中 国电 冰箱 节能 所 作 的 
努力 给 予 了 高 度 评价 和 肯定 。 

1998 年 中 国家 用 电器 协会 还 获得 了 中 
国 工 业经 济 协 会 颁发 的 全 国 先 进 工业 协会 奖 
项 。 

中 国家 用 电 需 协会 成 功 举 办 了 1998 年 
(北京 ) 中 国 国 际 家 用 电器 展览 会 。 来 自 十 几 
个 国家 和 地 区 的 100 多 个 国内 外 家 电 企 业 参 
加 了 展览 。 围 绕 展 览 并 透 过 展览 看 家 电工 业 
的 发 展 和 改革 开放 的 成 就 ， 成 为 中 央 电 视 台 
等 首都 20 多 家 新 闻 媒 体 宣传 的 热点 , 《焦点 
访谈 》 栏 目 对 展会 做 了 专题 采访 ， 提 高 了 国 
产 家 电 在 消费 者 心目 中 的 地 位 ， 对 推动 市 场 
起 到 了 良好 的 促进 作用 。 


一 ` 电 冰箱 


生产 发 展 情况 ”1998 年 我 国电 冰箱 企 
业 近 30 个 , 生产 线 约 60 条 , 生产 能 力 1 800 
万 台 。 冷 柜 企业 20 个 ， 生 产 线 近 40 条 ， 生 
产能 力 约 700 万 台 。 

产品 分 类 产量 产量 1 014 万 台 ， 比 上 
年 增长 1. 5%; 冷柜 产量 361 万 台 , 比 上 年 增 
4.9%, 

产品 结构 : 电 冰 箱 容 积 以 100~300L 为 
主导 产品 , 占 总 量 的 80% 多 。 200L 以 上 的 冰 
箱 品 种 数量 大 幅 增 加 ， 占 到 总 量 的 近 35%， 


以 冷藏 冷冻 箱 为 主 。1998 年 100L 以 下 的 小 


冰箱 发 展 较 快 , 约 占 总 量 的 15%， 并 以 冷藏 
箱 为 主 ， 少 部 分 为 冷冻 箱 。 小 冰箱 主要 用 于 
出 口 ， 另 一 方面 小 冰箱 开始 走 进 一 些 城市 家 
庭 的 客厅 。 无 霜 冰 箱 的 产量 也 有 所 增加 ， 的 
EAER 15% 左 右 。 

名 牌 产品 企业 占据 了 绝 大 部 分 市 场 份 


额 ， 生 产 集中 度 达 到 了 较 高 的 水 平 。 广 东 科 
E RAFE) 集团 有 限 公 司 、 海 尔 集团 、 河 南 
新 飞 电 器 有 限 公 司 和 合肥 美 葵 集团 公司 的 电 
冰箱 ， 澳 柯 玛 集团 总 公司 、 浙 江 星 星 电 磊 工 
业 公 司 的 冷冻 箱 在 行业 内 占据 明显 的 优势 。 
电 冰 箱 前 六 位 企业 产量 ， 占 到 全 国 总 产量 的 
76%; 冷冻 箱 前 六 位 企业 产量 ， 占 到 全 国 总 
HHJ 80. 2%. 

”市 场 及 销售 ”由 于 市 场 需求 平淡 ，1998 
年 市 场 销售 中 的 竞争 更 加 激烈 。 电 冰箱 行业 
的 竞争 仍 以 技术 进步 为 主流 ， 有 一 定 新 技术 
含量 、 表 现 新 的 消费 概念 的 产品 纷纷 闪 亮 登 
场 赢得 消费 者 ， 冷柜 则 仍 以 价格 竞争 去 拼 市 
场 。 

电 冰 箱 出 口 165 万 全 ,出口 额 1. 09 亿美 
元 ， 比 上 年 分 别 增长 25. 8% 和 21. 5%。 其 中 
海尔 集团 、 科 龙 集团 、 万 宝 集 团 居 电 冰箱 出 
口 领先 地 位 。 | 

新 产品 追踪 国际 技术 发 展 ， 人 研究 市 场 
需求 ， 应 用 新 技术 、 新 材料 ， 冰 箱 行业 的 技 
术 进 步 和 新 品 开 发 活跃 ， 电 冰箱 产品 新 性 不 
新 六 烁 。 

有 500 多 万 台 冰 箱 实 现 了 CFC BK, 约 
占 全 国 冰箱 产量 50%， 其 中 有 35 Kee 
代 ， 比 上 年 均 有 一 定 幅 度 的 增长 。 

节能 是 电 冰 箱 新 产品 中 的 突出 特点 。 如 
新 飞 的 新 品 “ 奋 进 者 ”BCD 一 210、BCD 一 249 
型 冰箱 日 耗 电 0. 68 一 0. SKEW“。h。 

SERS RAYE BCD—245W 冰箱 在 3 月 份 
通过 了 部 级 鉴定 。 

海尔 在 研究 消费 者 需求 后 ， 经 过 大 量 实 
验 研 究 ， 开 发 出 抗菌 范围 广 、 抗 菌 力 强 、 对 
人 体 无 害 且 可 应 用 于 电 冰 箱 生 产 的 抗菌 剂 ， 
推出 了 在 内 胆 、 门 封条 、 通 风 道 、 门 把 手 等 
部 件 上 采用 抗菌 材料 的 抗菌 冰箱 。 在 一 个 月 
内 ， 长 岭 开 发 的 抗菌 冰箱 也 隆重 上 市 。 市 场 
上 掀起 了 健康 冰箱 销售 热潮 。 

上 海 夏 普 自 动 制 冰 电 冰箱 问世 。 该 冰箱 
采用 微电脑 自动 控制 制 冰 系统 ， 用 户 只 需 将 
饮用 水 直接 注入 水 槽 ， 冰 箱 即 可 自动 完成 制 
冰 过 程 ， 冰 块 会 自动 落 入 冰冻 盒 ， 正 常情 况 
下 一 天 可 自动 制 冰 90 块 。 

新 飞 研制 成 功 模糊 冰箱 ， 这 蒜 痢 型 冰箱 
采用 微电脑 控制 , 自动 除 臭 、 保鲜 、 保湿 、 开 
门 报 警 、 故 障 显 示 、 自 动 制 六。 此外， 新 飞 
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还 开发 了 一 种 容积 OL. 重量 只 有 4kg 的 汽车 
冰箱 ， 车 用 直流 12V 和 家 用 交流 220V 的 电 
源 方式 均 可 正常 工作 ， 

加 西 幢 拉 砚 氧 压缩 机 通过 鉴定 。 型 号 为 
B1112CY， 汽 全 容积 9. 93mL，COP 为 1.2 
(不 带电 容 ) ， 噪 声 小 于 39dB (A). 

万 宝 冷 机 集团 开发 的 AQD66RA 冰箱 
压缩 机 和 CQ66 混合 工 质 冰箱 压缩 机 投入 批 
量 生产 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”投资 2.7 亿 元 和 
2. 4 亿 元 的 成 都 科 龙 冰箱 有 限 公 司 和 营口 科 
龙 冰箱 有 限 公 司 分 别 在 3 月 份 、6 月 份 投产 ， 
每 年 生产 能 力 各 为 环保 冰箱 50 万 台 。 

长 岭 黄河 集团 投资 组 建 的 西安 长 岭 冰箱 
股份 有 限 公 司 在 西安 高 新 区 新 建 的 年 产 50 

台 的 无 氟 无 霜 冰 箱 生 产 线 投产 。 产 品 规格 
品种 为 250 一 300L .三 门 三 温 。 生 产 线 自动 化 
程度 较 高 。 


河南 新 飞 电 右 有 限 公司 年 产 30 万 台风 


冷 冰 箱 生产 线 和 30 万 台 冷 柜 及 展示 柜 生 产 
线 分 别 于 4 月 份 、12 月 份 建成 投产 。 

PARR 1. 7 亿 元 的 无 所 冰箱 技 改 工程 
完成 ， 生 产能 力 达 到 60 7B. 

康佳 集团 投入 4 000 多 万 元 ， 在 原 牡丹 
江 冰 箱 厂 基础 上 ， 对 原 有 厂房 、 设 备 进 行 大 
规模 的 技术 更 新 和 改造 ， 组 建 了 牡丹 江 康佳 
电 恬 有 限 公 司 。 目 前 这 家 企业 生产 能 力 25 万 
台 ， 是 康佳 集团 控股 的 专业 化 电 冰 箱 生 产 企 
业 。 

浙江 星星 公司 的 国家 “ 双 加 ”工程 10 万 
台 冷 藏 陈列 柜 生 产 线 技 改 项 目 通过 验收 ， 兄 
外 ,该 公司 20 万 台 半 导体 小 冰箱 技 改 扩建 项 
目 会 审 通过 。 

扎 努 西 电气 机 械 天 津 压 缩 机 有 限 公 司 
300 万 台 冰 箱 压 缩 机 项 目 竣工 ，。 

为 发 展 高 效 节 能 、 多 工 质 环保 型 冰箱 压 
缩 机 ， 万 宝 冷 机 集 困 公 司 与 意大利 扎 努 西 公 
司 合资 成 立 了 万 宝 冷 机 扎 努 西 电气 机 械 技 术 
实业 有 限 公 司 。 

资产 运作 与 企业 重组 ”小 天 势 集 团 出 资 
1 000 万 元 ,与 荆 洲 委 尔 冷 机 有 限 公 司 合资 ， 
小 天 向 控 股 51%, 合资 后 的 企业 生产 “小 天 
RE” OSHS, 计划 用 3 年 时 间 达 到 30 万 台 的 
首 期 经 营 目标 。 

11 月 份 万 宝 冷 机 集团 以 承担 债务 方式 
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兼并 万 宝 集团 冷柜 工业 公司 ， 经 资产 重组 成 
六 广州 冷 机 制冷 设备 有 限 和 公司 。 


二 、 洗 K 机 


生产 发 展 情况 ”洗衣 机 产量 1 207 万 
台 , 比 上 年 同期 下 降 2.9%; 全 自动 洗衣 机 发 
展 速度 较 快 , 产量 稳步 提高 , 约 占 30% 份 额 。 
全 自动 洗衣 机 中 大 容量 和 小 容量 洗衣 机 受到 
市 场 的 欢迎 ，2kg 以 下 的 小 型 单 拭 洗衣 机 以 
其 轻巧 、 方 便 、 省 水 省 电 受 到 人 口 少 或 居室 
小 的 家 庭 青 睐 , 占据 了 一 定 的 市 场 份 额 , 5kg 
以 上 的 洗衣 机 已 占 总 量 的 23%。 滚 简 洗衣 机 
稳步 增长 ， 所 占 比 重 继续 上 升 ， 产 量 达 到 近 
70 万 台 ， 占 到 总 量 1/6。 双 生 洗 衣 机 的 比例 
在 逐年 下 降 ，1998 年 约 占 总 量 的 55%, 

荣事达 集团 、 小 天 鹅 集团 .海尔 集团 BL 
州 金松 集团 的 洗衣 机 产量 超过 100 万 台 。 
洗衣 机 前 六 位 企业 产量 ， 占 到 全 国 总 产量 的 
71.9%, 

市 场 及 销售 1998 年 洗衣 机 国内 市 场 
较为 活跃 ， 购 销 两 旺 。 厂 家 不 新 推出 适合 不 
同 消费 群体 的 新 吕 种 吸引 消费 ， 同 时 价格 下 
降 ,特别 是 滚 简 全 月 动 洗衣 机 下 降幅 度 较 大 。 
这 扩大 了 滚 简 洗 衣 机 的 市 场 份 额 ， 但 同时 也 
降低 了 利润 水 平 。 

洗衣 机 出 口 3 万 人 台 ， 出 口 额 5 100 万 美 
元 , 比 上 年 分 别 下 降 24. 8% 和 24% ; 海尔 集 
团 的 洗衣 机 出 口 居 首位 。 

新 产品 荣事达 推出 “分 洗 式 ”洗衣 机 ， 
这 是 荣事达 与 日 本 三 洋 公 司 合作 研制 开发 


的， 孩 机 由 一 大 一 小 两 个 联 体 全 自动 波 轮 洗 


衣 机 组 成 , 大 的 容量 5.5kg， 小 的 容量 
2. 5kg。 

同 是 分 开 洗 , PURIH AH R/R 
简 ” 二 合 一 微电脑 联 体 双 上 自动 洗衣 机 “天 王 
星 ”, 该 机 集 欧洲 滚 简 式 和 亚洲 波 轮 式 两 大 洗 
深 方 式 于 一 体 , 着 眼 于 解决 “大 件 与 小 件 、 厚 
件 与 内 衣 ” 泥 洗 的 麻烦 。 

威力 还 推出 国内 首创 IC 卡 计 费 全 自动 
洗衣 机 ， 是 一 种 无 人 管理 ， 计 量 付 费 的 现代 
社会 公用 服务 型 产品 。 

小 鸭 推 出 “小 飞人 ”或 移动 式 深 简 洗 衣 
机 ， 这 种 装 有 可 伸缩 脚轮 的 洗衣 机 ， 在 需要 
移动 时 ， 通 过 开关 使 脚轮 升 起 ， 洗 衣 机 移动 


方便 ， 解 决 了 滚 简 洗 衣 机 不 便 搬 动 的 难题 。 

西门 子 推出 最 新 研制 的 WD9110 滚 简 
洗衣 干 衣 机 ,采用 最 新 的 静音 和 强 快 洗 技术 。 

基本 建设 及 技术 改造 6 月 份 广东 美的 
与 意大利 梅 洛 尼 公司 签 定 合资 协议 ， 共 同 出 
资 经 营 滚 简 洗衣 机 整流 子 电 机 。 

小 芍 双 桶 洗衣 机 第 二 条 总 装 线 投入 使 
用 。 

资产 运作 与 企业 重组 ”金松 集团 与 四 川 
航天 工业 总 公司 共 投 资 1 亿 元 组 建 的 成 都 金 
松 电 器 有 限 公 司 于 10 月 成 立 , 双方 出 资 比例 
为 6: 4。 

8 月 份 重庆 洗衣 机 厂 与 合肥 荣事达 集团 
握手 结盟 ， 重 庆 荣 事 达 洗衣 机 有 限 公司 签约 
成 立 。 这 是 荣事达 跨 区 域 规 模 扩 张 组 建 的 第 
二 个 公司 。 


三 .空调 器 


生产 发 展 情况 ”空调 器 产量 850 万 台 
比 上 年 又 有 增长 。 

分 体式 空调 器 占 市 场 的 主导 地 位 ， 冷 阴 
式 空调 已 占 分 体式 空调 器 的 76%, 家 庭 用 的 
小 柜 式 空调 锅 在 逐年 增加 ， 变 频 空 调 吉 舒适 
VES, IFAT AHS, Rath MEA P 
增加 。 

格力 电器 股份 有 限 公 司 、 春 兰 集团 、 海 
尔 集团 、 美 的 集团 、 广 东 科 龙 (容声 ) 集团 
有 限 公 司 构成 了 空调 器 主力 阵容 。 空 调 器 前 
六 位 企业 产量 , 占 到 全 国 总 产量 的 68. 47%。 

市 场 及 销售 ”空调 器 市 场 仍 处 于 增长 状 
态 ， 市 场 集中 在 大 中 城市 、 南 方 地 区 以 及 新 
增 住房 比较 多 的 地 区 , 随 着 家 庭 装 修 的 增加 ， 
对 空调 器 的 要 求 走 回 大 小 规格 搭配 , 柜 式 、 分 
体式 、 窗 式 互 补 的 趋势 ， 对 于 一 些 富裕 的 家 
庭 ， 空 调 器 已 同一 室 一 机 发 展 。 

空调 器 出 口 119 万 台 ， 出 口 额 3. 3 亿美 
元 , 比 上 年 分 别 增长 47% 和 53% ;上海 夏普 、 
格力 电器 、 海 尔 集团 的 空调 絮 在 出 口中 名 列 
AUS 

新 产品 ”为 开拓 市 场 ,空调 新 产品 中 , 即 
有 科技 合 量 蜗 的 变频 空 凋 ， 又 有 精工 细致 的 
可 换 气 、 低 噪声 产品 ， 还 出 现 了 以 格力 为 代 
表 的 七 种 色彩 的 彩色 空 空调 。 

格力 电器 推出 了 可 换 气 低 噪声 分 体 空 


moe ese T BANANA 
RTRA NEAR “HRE” F 
用 窗 机 形式 设计 ， 解 决 高 层 住 宅 安装 分 体 空 
调 的 烦恼 ， 保 留 了 分 体 机 的 优越 性 能 。 
基本 建设 及 技术 改造 长虹 空调 二 期 技 
jaa 空调 器 年 生产 能 力 达 到 100 万 


格力 电器 三 期 工程 投资 13 000 多 万 元 ， 
ERREF 60 万 套 、 喷 塑 件 120 万 套 、 控制 
器 件 50 万 套 的 生产 能 力 。10 月 份 投资 700 
多 万 元 的 房间 热平衡 实验 室 通 过 验收 。 

青岛 海信 投资 4 000 多 万 元 ， 建 柜 机 生 
产 线 、 始 差 实验 室 、 环 境 实验 室 和 电机 生产 
线 ， 形 成 60 万 套 空调 器 生产 能 力 。 

12 月 份 广州 万 宝 压 缩 机 有 限 公 司 年 产 
12 万 台 蜗 旋 式 空调 压缩 机 通过 验收 。 

资产 运作 与 企业 重组 6 月 份 美国 花旗 
银行 以 1. 87 亿 元 资本 入 股 科 龙 空调 ， 拥 有 
40% 的 股权 ， 期 限 为 30 年 。 

12 月 份 美的 宣布 收购 广东 东芝 万 家 乐 
制冷 设备 有 限 公 司 和 广东 东芝 万 家 乐 电机 制 
造 有 限 公 司 各 60% 的 股权 , 标志 美的 集团 开 
始 进入 空调 压缩 机 制造 领域 。 


DO, Hat As 


生产 发 展 情 况 ” 电 风扇 生产 下 降幅 度 较 
大 ， 产量 7 273. 3 万 台 ， FT 16.8%, +H 
油烟 机 产量 比 上 年 略 有 下 降 , 产 量 255.97 万 
台 。 REDIO 万 台 、 电 饭 锅 1 057 万 台 , 吸 
侍 器 产量 增长 10.9%， 电 饭 锅 产量 下 降 
30%. 

市 场 及 销售 ERA 7613 万 台 , 比 
上 年 增长 12. 5%; 出 只 额 5. 74 亿美 元 , WE 
年 干 降 0.5%%。 微 波 炉 出 口 207. 3 万 台 , 出 口 
额 1. 49 亿美 元 ， 比 上 年 分 别 增长 38. 6% 和 
31.8%, WR -4HE 3668378, HOR 
1.44 亿美 元 ， 比 上 年 分 别 增 长 7.5% 和 
15.2。 出 口 额 超过 1 亿美 元 的 产品 还 有 : 电 
烤 面 包 器 2. 77 亿美 元 ,吸尘器 1. 99 亿美 元 ， 
食品 加 工 机 1. 59 亿美 元 ， 电 茶 COIR) E 
1. 45 亿美 元 ， 电 吹风 1. 2 亿美 元 。 

美的 电 风 肩 出 口 为 行业 之 最 。 顺 德 格 兰 
仕 电器 三 有 限 公 司 、 乐 金 电 子 RÆ) 电器 
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有 限 公 司 的 微波 炉 在 行业 内 占据 明显 的 优 
势 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”无 锡 小 天 蓝 公 司 
与 意大利 梅 洛 尼 公司 合资 组 建 小 天 鹅 梅 洛 尼 
洗 碗 机 有 限 公司 。 该 公司 总 投资 2 980 A 
元 , 注册 资本 1 200 万 美元 , HAV) RBA 
75%, 生产 能 力 为 全 自动 洗 碗 机 80 万 台 ， 
将 是 亚洲 最 大 的 洗 碗 机 制造 厂 。 

梅 洛 尼 无 锡 热水器 生产 基地 二 期 工程 开 
工 。 其 一 期 工程 于 1996 年 投产 , 年 生产 阿里 
DUE PUK ak 30 万 台 。 梅 洛 尼 和 集团 计划 在 3 
年 内 将 该 生产 基地 建成 亚洲 及 环 太 平 洋 地 区 
最 大 的 热水器 生产 厂家 。 

浙江 帅康 集团 投资 1 亿 元 ， 占 地 面积 
40 000m:、 建 筑 面 积 16 000m? 的 热水器 工 
ETF 8 月 举行 莫 基 仪式 ， 项 目 建成 后 ， 热 水 
器 生产 能 力 为 50 万 台 。 

ERA: 中 国家 用 电器 协会 于 F) 


[国家 机 械 工业 局 - 


生产 发 展 情况 ”1998 年 是 日 用 电器 行 
业 稳 步 发 展 的 一 年 ， 广 大 家 电 企 业 在 经 受 亚 
洲 金融 危机 和 国家 宏观 经 济 形势 的 影响 情况 
下 ,在 激烈 的 市 场 竞 争 中 克服 了 种 种 困难 ,加 
大 了 企业 结构 和 产品 结构 的 调整 ， 积 极 开拓 
国内 外 市 场 ,使 行业 生产 得 到 了 稳步 发 展 , 据 
收集 统计 日 用 电器 行业 58 个 家 电 主 要 生产 
企业 的 情况 ， 其 中 特大 型 企业 1 个 ， 大 一 型 
企业 16 个 、 大 二 型 企业 12 个 、 中 一 型 企业 
10 个 、 中 二 型 企业 13 个 、 小 型 企业 6 个 ; 
1998 年 职工 年 平均 人 数 103 409 A; 工业 总 
产值 当年 价 为 516.72 亿 元 ， 不 变价 为 
631. 85 亿 元 ， 比 1997 年 增长 约 13%; 产品 
销售 收入 521.15 亿 元 ， 比 1997 年 增长 约 
25%; 利润 总 额 为 30. 45 亿 元 , 比 1996 年 增 
长 约 3%; 出 口 创汇 4. 06 亿美 元 , 比 1997 年 
增长 约 20%。 行业 的 主要 经 济 指标 见 表 2。 

BK ” 据 收 集 统计 日 用 电器 行业 10 
个 电 冰 箱 主 要 生产 企业 的 情况 ， 其 中 特大 型 
企业 1 个、 大 一 型 企业 4 个 、 大 二 型 企业 2 
个 、 中 一 型 企业 1 个、 中 二 型 企业 1 个 、 小 
型 企业 1 个; 职工 年 平均 人 数 40 930 人 ， 其 
中 工程 技术 人 员 3 272 A; 1998 年 工业 总 产 
值 204. 98 亿 元 , 比 上 年 增长 12%; 生产 电 冰 
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表 2 日 用 电器 行业 58 个 企业 1998 年 完成 的 
主要 经 济 指标 情况 





工业 增 | 产品 销售 













SM | 原价 
(万 元 ) 


1 177 935 | 986 156 | 3 082 722 | 2 845 597 


职工 年 平均 人 数 | 工业 全 员 劳 动 生产 率 
(人 ) 


103 409 123 277 





H EJE 
(万 美元 )》 
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615.56 万 台 ， 比 上 年 增长 5%; 生产 电 冰 
柜 84.78 JE, 比 上 年 下 降 7%; OK RS 
量 618. 73 万 台 ， 比 上 年 增长 6%; 销售 电 亲 
柜 84.64 万 台 , 比 上 年 增长 3%%; 产品 销售 收 
入 共 200. 92 亿 元 , 比 上 年 上 升 20%; 实现 利 
润 12. 08 亿 元 , 比 上 年 增长 8%, 电 冰箱 产销 
EREDA: 广东 科 龙 (容声) 集团 公司 
生产 电 冰 箱 255 JB, 比 上 年 增长 2.4%; Æ 
产 电 冰柜 5. 88 TE: 工业 总 产值 为 67. 73 亿 
Je. 比 上 年 增长 约 20%; 销售 电 冰 箱 251. 68 
万 台 ， 产 品 销售 收入 65. 88 亿 元 ， 比 上 年 增 
长 18%; 实现 利润 6. 99 亿 元 ， 比 上 年 增长 
7%。, 回 时 在 出 口 方 面 亦 有 一 定 增长 , 1998 年 
出 口 电 冰箱 23. 04 AG. 创汇 1 794 万 美元 。 
容声 冰箱 继续 以 其 优良 的 质量 和 良好 的 售后 
服务 占领 国内 市 场 的 最 大 份额 ， 其 产销 量 连 
续 多 年 第 一 ,海尔 集团 公司 1998 年 生产 电 冰 
A 226. 59 万 台 ， 比 上 年 增长 9.6%， 生产 电 
冰柜 40. 29 万 台 ; 销售 电 冰 箱 226. 40 万 台 、 
电 冰 柜 39.9 万 台 ， 公 司 产 品 销售 收入 为 
162. 65 亿 元 ， 比 上 年 增长 49%; 实现 利润 
5. 36 亿 元 ， 比 上 年 增长 25%; 出 口 电 冰 箱 
34.39 万 台 ， 比 上 年 增长 9.7%, HO BIR 
2 768 万 美元 。 电 冰箱 产销 量 较 大 的 企业 还 
ERE (集团 ) 和 股份 有 限 公 司 生产 电 冰 箱 
48.46 TE, 销售 49. 23 万 元 ; 此 外 , 常熟 制 
冷 设备 厂 生 产 电 冰柜 37. 49 FG; PHS 
实业 公司 生产 电 冰 箱 28. 39 万 台 ; 景德镇 华 
SHAE AZ] EPO Eyk 22. 11 万 台 和 冰箱 





压缩 机 76 万 台 ， 等 等 。 

ZAR Ekki H HE ITA 13 
个 空调 器 生产 企业 的 1998 年 情况 ,大 一 型 企 
业 4 个 、 大 二 型 企业 4 个 、 中 一 型 企业 2 个 、 
中 二 型 企业 3 个 ; 职工 年 平均 人 数 24 332 
人 ， 其 中 工程 技术 人 员 3 272A; PS 
A 641.70 AG, 比 上 年 增长 15%; 销售 空调 
4a 514.01 万 台 , 比 上 年 增长 10%; 工业 总 产 
值 为 238. 66 亿 元 , 比 上 年 增长 24%; 工业 增 
加 值 50. 27 亿 元 ; 产品 销售 收入 236. 50 亿 
JG, 比 上 年 增长 25%; 实现 利润 13. 71 亿 元 ， 
比 上 年 增长 5%。 出 口 创 汇 11 126 万 美元 。 
1998 年 空调 帮 生 产销 售 情况 较 好 的 有 珠海 
格力 电器 股份 有 限 人 公司、 海尔 集团 公司 、 春 
兰 电器 有 限 公 司 、 广 东 美 的 集团 股份 有 限 公 
Bl, REDE (容声 ) 集团 公司 等 ， 他 们 的 
空调 器 产量 都 超过 或 接近 百 万 台 ， 并 且 效 益 
都 很 好 。 

家 用 洗衣 机 ” 据 收 集 统计 日 用 电 冀 行业 
9 个 主要 洗衣 机 生产 企业 的 情况 ， 其 中 大 一 
型 企业 4 个 、 大 二 型 企业 1 个 、 中 一 型 企业 
3 个、 中 二 型 企业 1 个 ; 1998 年 职工 年 平均 
人 数 16 659 人 ,其 中 工程 技术 人 员 1 743 人 ; 
生产 家 用 洗衣 机 387. 02 万 台 ， 比 上 年 增长 
18%; 工业 总 产值 为 38. 09 亿 元 ， 比 上 年 增 
长 6%; 销售 洗衣 机 381. 72 万 台 ， 比 上 年 增 
长 16%; 实现 利润 1.39 亿 元 ; 出 口 创汇 
3 053 万 美元 , 比 上 年 增长 30%. 产销 情况 较 
好 的 企业 有 海尔 集团 公司 生产 洗衣 机 
193. 23 AG, 比 上 年 增长 20%; 销售 193. 21 
AG, 销售 收入 约 37 亿 元 。 中山 威力 集团 公 
司 生产 洗衣 机 95. 46 万 台 , 销售 93. 98 AG. 
金 羚 企业 集团 生产 洗衣 机 49 万 台 ， 销 售 45 
万 台 ; 山西 海淀 电器 集团 生产 洗衣 机 17. 99 
AG. 销售 17. 9 万 台 。 陕西 洗衣 机 厂 生产 洗 
衣 机 10. 14 万 台 ， 销 售 10. 11 万 台 等 等 。 

电 风 扁 ” 据 收集 统计 日 用 电器 行业 14 
个 电 风 肩 主 要 生产 企业 的 情况 ， 其 中 大 一 型 
企业 4 个 、 大 二 型 企业 1 个 、 中 一 型 企业 1 
个 、 中 二 型 企业 4 个 、 小 型 企业 4 个 :1998 
年 职工 年 平均 人 数 10 426 A, 其 中 工程 技术 
AR 900 A; EPEKA 1 664. 11 万 台 , IÉ 
上 年 增长 约 5%; 工业 总 产值 为 16. 80 亿 元 ; 
销售 电 风 肩 1 647. 50 万 台 ， 比 上 年 增长 约 
8%; 产品 销售 收入 16. 35 亿 元 ， 实 现 利润 


4 302 万 元 ， 出 口 电 风情 549. 87 FB, BL 
6 278 万 美元 , 工业 全 员 劳 动 生产 率 为 19 832 
元 /人 ,产销 情况 较 好 的 企业 有 广东 美的 集团 
股份 有 限 公 司 生 产 电 风扇 1 080 万 台 ， 比 上 
年 增长 40%, ARK 1085 AA, WHE 
年 增长 5%, Heit 30308, 创汇 2 658 
万 美元 ， 国 内 销售 收入 7. 3 亿 元 。 广 东风 度 
企业 集团 生产 电 风 扇 108 万 台 ， 销 售 136 万 
台 ， 出 口 创汇 992 万 美元 。 广 东 新 会 电机 厂 
生产 电 风 扇 106 万 台 ， 销 售 107 万 台 ， 出 口 
创汇 2 265 万 美元 。 珠 海 格力 雅 达 电器 厂 生 
产 电 风扇 95 万 台 ， 销 售 86 万 台 。 南 京 长 江 
机 器 集团 有 限 公 司 生 产 电 风扇 89 万 台 。 广 东 
认 牌 企业 集团 公司 生产 电 风 扇 76 万 合 等 。 
电热 、 厨 房 器 具 ” 据 收集 统计 日 用 电 俩 
行业 12 SIA, RA ES PH 1998 
年 情况 ， 其 中 大 一 型 企业 2 个 、 大 二 型 企业 
2 个 、 中 一 型 企业 3 个 、 中 二 型 企业 4 个 、 小 
型 企业 1 个 ; 职工 年 平均 人 数 11 062 A, 其 
中 工程 技术 人 员 1 452 人 ; 生产 微波 炉 
282. 60 万 台 ， 比 上 年 增长 约 40%; 销售 
292. 94 万 台 , 比 上 年 增长 约 50%; 生产 电 饭 
锅 363. 19 万 只 ， 销 售 371. 62 FA; 生产 热 
水 瓶 11. 14 万 台 ， 销 售 11. 89 万 台 ; 生产 电 
暧 器 93 万 台 , 销售 91 AG; 生产 前 烤 器 816 
万 台 ， 销 售 816 FA; EPS AR 27. 25 万 
台 ， 销 售 27. 40 万 台 ; 生产 多 土 加 、 三 明治 
炉 136. 90 万 台 ， 销 售 136. 90 万 台 等 等 ， 工 
业 总 产值 为 36. 06 亿 元 ， 比 上 年 增长 18%; 
产品 销售 收入 34.47 亿 元 ， 比 上 年 增长 
35%; 实现 利润 2.82 亿 元 ， 比 上 年 增长 
20%; 出 口 创 汇 19 663 万 美元 , 创汇 额 是 上 
年 的 3 倍 ; 工业 全 员 劳 动 生产 率 为 51 434 元 
/人 ,产销 情况 较 好 的 企业 有 广东 格兰仕 企业 
(集团 ) 公司 生产 微波 炉 278. 27 万 台 ， 比 上 
年 增长 62%; 生产 电 饭 锅 108. 19 AR, 比 上 
年 增长 161%; 工业 总 产值 为 17. 48 亿 元 , 比 
上 年 增长 30%; 销售 微波 炉 288. 61 A. 销 
EERE 107. 62 JR, 产品 销售 收入 为 
16.23 亿 元 ， 比 上 年 增长 36%; 实现 利润 
1. 64 亿 元 , 比 上 年 增长 30%; 出 口 创 汇 4 265 
万 美元 ， 比 上 年 增长 93%， 其 微波 炉 产 销量 
连续 数 年 占 同行 之 首 。 广 东 美 的 集团 股份 有 
限 公司 生产 电 饭 锅 152 万 只 , Æ RRA 91 
AG, 出 口 电 饭 锅 42 万 只 、 电 暖 髓 51 万 台 ， 
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出 口 创汇 1 920 万 美元 ， 国 内 销售 收入 3. 27 
亿 元 。 厦 门 灿 坤 实业 股份 有 限 公司 生 产 前 烤 
器 816 AG, 其 中 出 口 775 AG, 创汇 7 750 
万 美元 。 此 外 广东 电 饭 锅 厂 生 产 电 人 饭 锅 、 东 
莞 三 荣 家 用 电器 有 限 公司 生产 热水瓶 、 淄 博 
多 星 电器 集团 生产 多 用 锅 等 产品 的 产量 都 比 
较 大 ， 销 售 情况 较 好 。 


产品 分 类 产量 1998 年 日 用 电器 行业 


产品 分 类 产量 及 销量 见 表 3。 
3 1998 年 日 用 电器 行业 58 个 企业 家 电 
产品 分 类 产量 及 其 销量 




















5 140 134 

电 风 出 16 641 138 16475 001| 8 

洗衣 机 3 870 225 3 817 194| 16 
ER, HEREA 

其 中 ， 电 饭 锅 3 631 945/—10| 3716 287| 一 45 

微波 炉 2 826 072! 40| 2929430] 50 

Hees 910 600! 20 

HS a 8 610 000! 100 

= AR 1 369 000] 18 





市 场 及 销售 1998 年 日 用 电器 行业 市 
场 需 求 平 淡 ， 产 销 增 长 速度 趋 缓 ， 市 场 销售 
稳 中 有 增 。 电 冰箱 和 电 冰 柜 销 售 比 上 年 略 有 
XK, 电 冰 箱 市 场 销售 以 100~300L 为 主导 
产品 ， 市 场 需求 主要 来 自 更 新 需求 和 新 增 家 
庭 需求 。 空 调 器 和 微波 炉 是 处 在 发 展期 的 产 
品 ， 社 会 拥有 率 相 对 较 低 ， 市 场 需 求 比 较 旺 
盛 ， 产 、 销 增长 率 仍 较 大 ， 衬 调 器 市 场 需求 
主要 以 分 体 机 为 主 。 洗 衣 机 、 电 风扇 是 进入 
家 庭 较 早 的 产品 ， 社 会 拥有 率 较 高 ， 洗 衣 机 
市 场 需求 主要 是 更 新 需求 和 新 增 家 庭 需 求 ， 
产销 量 几 乎 保持 上 一 年 的 水 平 ， 电 风扇 的 产 
销量 在 逐年 下 降 。 


在 国内 市 场 相对 饱和 ,生产 能 力 过 剩 ,市 . 


场 竞 争 激烈 的 情况 下 ， 广 大 日 用 电器 生产 企 
业 不 源 开 拓 国 际 市 场 ， 取 得 了 良好 的 成 绩 。 
1998 年 在 出 口 方 面 虽 然 受 亚洲 金融 危机 的 
影响 ， 对 东南 亚 、 日 本 、 香 港 等 传统 市 场 的 
出 口 有 一 定 的 下 降 ， 但 广大 日 用 电器 企业 积 
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极 调整 出 口 产品 结构 ， 加 大 开发 欧美 市 场 的 
力度 ， 积 极 开拓 南美 等 市 场 ， 取 得 了 只 好 的 
效果 。 据 统计 的 这 58 个 企业 中 , 出 口 创 汇 共 
40 626 万 美元 ， 比 上 年 增长 约 20%。 其 中 电 
冰箱 产品 比 上 年 增长 约 8%， 出 口 主 要 国家 
为 美国 、 孟 加 拉 、 巴基斯坦 、 马 来 西亚 等 ; 空 
调 器 出 日 比 上 年 增长 20%, 出 口 的 国家 和 地 
KAŽE, EAKA, HHT., RER, RA 
亚 、 重 加 拉 等 ; 洗衣 机 出 口 比 上 年 增长 4%, 
出 口 地 区 主要 为 美国 、 亚 洲 等 ; 电 风 扇 出 口 
增长 4%, 出 口 主要 地 区 为 美国 、 加 拿 大 、 南 
美 、 中 东 等 ， 电 热 厨 房 嚣 具 出 口 比 上 年 增长 
40%， 尤 以 微波 炉 突 出 ， 比 上 年 上 升 了 ”50% 
左右 ， 出 口 地 区 主要 为 欧美 等 。 家 用 电 舌 
1998 年 国内 外 销售 情况 见 表 4， 产 品 销售 收 
入 和 出 口 额 较 大 的 企业 见 表 5 和 表 6. 
表 4 1998 年 日 用 电器 行业 国内 外 销售 情况 

国 内 | 国内 销 


销售 量 | 售 收入 
( 台 ) (万 元 ) 













Hie 出 口 额 
A) | ARI) 






Ph APR 


























电 冰 箱 | 5 466 670| 19679041 720 723 5 167 
空调 器 | 4 800 162) 2 276 055 339 972) 41126 
Ha XL ba} | 10 976 294 113 352| 5 498 707 6 278 
电热 研 

8 069 399 240 639! 95183271 15 002 
ee A. 
洲 衣 机 | 3.514 147 304 469 303 047 3 053 
















4 902 419; 16 380 776 





32 826 672 


5 1998 年 日 用 电器 行业 企业 销售 收入 

















“1 | 海尔 集团 公司 
2 | 春兰 (集团) 公司 84. 21 
3 “| 广东 科 龙 CAR) 集团 公司 65. 88 
1 “， 珠 瘤 格力 电器 股份 有 限 公司 42. 97 
5 “| 广东 美的 集团 股份 有 限 公司 36. 42 
6 | 顺德 格兰仕 电器 厂 有 限 公 司 16. 23 
7 厦门 吉 坤 实业 股份 有 限 公 司 14.03 
8 ”人 金 羚 企业 集团 | 11. 32 
9 | 中 山 威 力 集团 公司 9. 94 
10 | 长 岭 〈 集 团 ) 股份 有 限 公司 | 8.14 
11 | 中 国 雪 柜 实业 有 限 公司 6. 70 
2 | 景德镇 华 意 电器 总 公司 5. 85 
13 | 国营 新 联机 械 厂 4.07 
14 | POT 3. 46 


5 | 南京 长 江 机 器 集团 有 限 公 司 





表 6 1998 年 日 用 电器 行业 企业 
出 口 创汇 情况 





出 口 创 汇 
(万 美元 ) 





















厦门 灿 坤 实业 股份 有 限 公司 
海尔 集团 公司 

广东 美的 集团 股份 有 限 公司 
顺德 格兰仕 电器 厂 有 限 公司 
珠海 格力 电器 股份 有 限 公司 
广东 新 会 电机 三 

B= (RAD 公司 

广东 科 龙 (容声 ) 集团 公司 
浙江 温州 南洋 电器 有 限 公司 
广东 风度 企业 集团 公司 
景德镇 华 意 电器 总 公司 
广州 胜 风电 子 机 械 工业 公司 
番 昌 明珠 电器 有 限 公司 
国营 新 联机 械 厂 

长 岭 (集团 》 股份 有 限 公司 


新 技术 及 科研 成 果 ” 面 对 家 电 市 场 的 激 
烈 竞 争 ， 广 大 企业 不 仅 在 提高 产品 质量 、 降 
低 生 产 成 本 ,调整 产品 结构 上 做 了 许多 工作 ， 
而 且 在 产品 多 功能 化 、 智 能 化 、 新 技术 、 新 
材料 、 新 工艺 应 用 等 方面 也 做 了 大 量 的 投入 
和 研究 ， 为 产品 技术 水 平 的 提高 、 促 进行 业 
技术 的 进步 发 展 起 到 重要 的 作用 。 

RAE AA) 集团 公司 加 强 了 变频 
技术 在 冰箱 、 空 调 产 品 上 的 应 用 研究 工作 ,使 
产品 增 大 了 技术 含量 ， 使 产品 降低 了 噪声 和 
REE: 在 新 材料 、 新 技术 应 用 方面 ， 进 行 了 
高 流动 性 PP 塑料 的 研究 及 其 应 用 和 国产 环 
氧 聚 腊 粉 未 替代 纯 聚 腊 粉 工艺 的 研究 ,使 PP 
塑料 件 产 品 优良 品 率 大 大 提高 ， 取 代 了 进口 
纯 聚 腊 粉 材料 ， 提 高 了 生产 效率 并 降低 了 产 
rir DUAR 

ff RSA ZS EAT TF Ps BE TS 
的 应 用 研究 ， 使 冰箱 实现 了 冷藏 、 冷 冻 、 永 
” 温 的 随意 三 切换 ， 适 用 于 宽 气候 带 。 在 注塑 
技术 方面 ， 海 尔 公 司 进行 了 气体 辅助 注射 成 
形 技术 的 应 用 研究 ,减轻 了 塑料 注 件 的 重量 ， 
加 快 了 冷却 速度 ， 简 化 了 模具 设计 ， 降 低 了 
生产 成 本 ， 同 时 还 进行 了 电 冰 箱 等 系列 吸 塑 
成 形 与 发 泡 模具 的 研制 ， 将 吸 塑 成 形 和 发 泡 
模具 进行 计算 机 模拟 分 析 与 设计 制造 ， 使 模 
具 零 部 件 通用 化 、 标 准 化 和 可 互 换 ， 适 应 了 
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AR Tl EPR AY Re BOR, CESS VEE oh 
上 该 公司 应 用 了 负离子 技术 增强 了 产品 功 
能 ， 采 用 极 束 负 离子 发 生 器 ， 利 用 尖端 放电 
原理 ， 在 高 电压 、 低 电流 的 情况 下 产生 大 量 
BALAT, 能 请 新 空气 、 促 进 新 陈 代 谢 。 在 
新 产品 研制 方面 ,海尔 集团 公司 研制 了 
XQB40 一 DS 大 地 瓜 洗 衣 机 ， 用 于 清洁 食品 
及 器 具 ， 适 合家 庭 、 宾 馆 、 学 校 使 用 。 
珠海 格力 电器 股份 有 限 公司 进行 了 空调 


低 噪声 风机 设计 技术 和 独创 室外 换 气 方式 研 


3dB 〈(A)、 室 外 机 降低 噪声 3~4dB (A), 独 
创 换 气 新 技术 可 降低 成 本 ; 该 公司 还 采用 
XPE 交 联 聚 乙烯 蔡 代 发 泡 橡 胶 ,， 可 降低 成 本 
30%% ;采用 面板 气候 辅助 注塑 新 工艺 ， 大 大 
改善 了 外 观 质 量 ， 增 加 强度 ， 减 少 用 料 和 变 


= (集团 ) 公司 研制 开发 了 无 气 风 冷 

电子 保健 冰箱 和 系列 变频 空调 絮 新 产品 以 适 
应 市 场 需 求 ， 并 采用 了 空调 热 交 换 器 制造 免 
清洗 等 新 工艺 。 

景德镇 华 意 电 右 总 公司 进行 了 电 永 箱 制 
冷 系 统 匹 配 优化 设计 新 技术 ， 使 产品 能 耗 明 
显 降低 ; ERUERA MAME T KEH 
究 工 作 ， 使 其 AE 系列 无 所 压缩 机 的 噪声 拱 
制 在 较 低 的 水 平 ， 对 其 压缩 机 的 销售 起 到 了 
很 好 的 促进 作用 。 

Kie (EA) 股份 有 限 公 司 在 冰箱 生产 
中 采用 了 聚氨酯 真空 隔 热 板 技术 ， 使 冰箱 闻 
能 降 耗 效果 好 ， 保 温 环保 型 ;同时 该 公司 还 
进行 了 抗菌 型 板材 在 冰箱 中 的 应 用 研究 ， 在 
冰箱 内 胆 、 门 胆 成 形 所 用 的 ABS K HIPS L 
程 塑料 中 加 入 专用 型 抗菌 剂 ， 使 产品 具有 抗 
菌 、 防 霉 、 保 人 鲜 等 效能 。 

珠海 格力 雅 达 电 恬 厂 在 电 风 肩 生产 中 采 
用 了 电脑 遥控 数码 显示 及 语音 功能 技术 ， 能 
显示 风扇 运转 风速 及 定时 时 间 ， 每 一 次 操作 
都 有 语音 提示 相应 执行 功能 ;在 落地 式 风 局 
升降 装置 上 研制 了 方便 的 高 度 调节 机 构 ， 上 
调 高 度 时 只 须 用 手 上 托 风扇 即 可 调节 到 所 需 
位 置 ， 松 手 后 自动 锁 紧 ， 降 低 扇 体 时 ， 用 手 
按 住 按钮 即 自 动 下 降 到 所 需 位 置 ， 松 手 即 锁 
紧 。 

广东 应 牌 企业 集团 开发 了 FB4 一 40 Ñ 
控 壁 扇 , 具有 7. 5h 定时 ,三 类 风 , 三 档 风速 ， 
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能 在 10m 内 遥控 ， 使 用 方便 。 

广州 胜 风 电子 机 械 工 业 公 司 人 研制 了 
KC 一 18Y、KCB 一 18YE 移动 式 空 调 器 ,具有 
制冷 、 制 热 、 除 湿 、 内 局 GRRL) 四 合 一 功 
能 和 无 需 安装 、 随 处 移动 等 优点 。 

质量 及 质量 管理 ”为 进一步 促进 我 国家 
用 电器 产品 质量 水 平 的 提高 ， 扶 优 治 劣 ， 引 
导 消 费 ， 更 好 地 保护 广大 消费 者 的 权益 ， 受 
国家 质量 技术 监督 局 的 委托 ，1998 年 国家 日 
用 电器 质量 监督 检验 中 心 先后 对 全 国 的 微波 
炉 、 衬 调 器 、 电 饭 锅 产品 进行 了 国家 专项 监 
督 抽查 。 

1998 年 第 一 季度 , 受 国家 质量 技术 监督 
局 的 委托 ， 国 家 日 用 电 囊 质量 监督 检验 中 心 
对 微波 炉 产 品 进行 了 “3.15” 国 家 专项 监督 
抽查 .这 次 实际 抽查 了 25 种 样品 , 其 中 22 种 
样品 是 从 国内 生产 企业 的 成 品 库 或 生产 线 上 
直接 抽取 ， 被 抽查 的 企业 主要 分 布 在 珠江 
角 洲 和 长 江 三 角 洲 地 区 , 集中 在 广东 、 上 海 、 
江苏 、 山 东 、 浙 江 、 北 京 和 天 津 等 省 市 : A 
有 3 种 样品 是 在 商场 销售 的 进口 微波 炉 产 
Mo 抽查 的 25 种 微波 炉 中 , 21 种 合格 , 抽样 
合格 率 为 84%。 其 中 国内 生产 的 22 种 微波 
炉 产品 中 有 18 种 合格 ， 抽 样 合格 率 为 
81. 8%， 在 2 家 商场 抽取 的 3 种 进口 微波 炉 
全 部 合格 . 这 次 抽查 的 产品 合格 率 为 
97.3% 产品 产值 合格 率 为 98. 4 中， 大 型 企 
业 的 抽样 合格 率 为 100%， 而 小 型 企业 的 合 
格 率 较 低 , 为 50%。 这 次 抽查 质量 较 好 的 有 : 
顺德 格兰仕 电 融 厂 有 限 公 司 生产 的 格兰仕 牌 
WP800 型 微波 炉 , 广东 康 宝 电器 有 限 公 司 生 
产 的 康 宝 牌 WP850 一 26 型 微波 炉 ， 青岛 海 
尔 微 波 炉 制品 有 限 公司 生 产 的 海尔 牌 HR- 
8801M 型 微波 炉 ,， 顺德 万 和 电 堪 有 限 公司 生 
产 的 万 和 牌 W237 型 微波 炉 , 广东 省 石油 气 
用 有 具 发 展 有 限 公 司 生产 的 万 家 乐 牌 
WP750 一 A 型 微波 炉 等 。 

1998 年 二 季度 , 受 国 家 质量 技术 监督 局 
的 委托 ， 国 家 月 用 电器 质量 监督 检验 中 心 对 
全 国 房间 至 调 硕 产品 质量 进行 国家 监督 专项 
抽查 。 这 次 抽查 依据 国家 标准 GB4706. 32 一 - 
1996《 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安全 ”热泵 空 
调研 和 除湿 机 的 特殊 要 求 》 GB/T7725— 
1996 (EH ZAW pgr) M GB4343—1995 
《家 用 和 和 类似 用 途 电 动 、 电 热 絮 具 、 电 动工 具 
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以 及 电 璐 无线 电 干扰 特性 测 基 方法 和 允许 
值 》 等 标准 ， 对 房间 空调 融 的 主要 电气 安全 


性 能 、 基 本 性 能 以 及 部 分 无 线 电 干 扰 特 性 等 


18 个 项 目 进行 了 检测 , 从 北京 、 上 海 、 天 津 、 
Pax. Yop, BO, Bl. Bia. T, ou 
东 等 家 电 生 产 主 要 地 区 的 10 个 省 、 市 35 个 
企业 抽取 了 35 种 产品 , 其 中 合格 的 有 31 种 ， 
抽样 合格 率 为 88. 6%。 这 次 抽查 主要 性 能 指 
标 水 平 较 高 的 产品 有 : 青岛 海尔 空调 器 有 限 
公司 、 广 东 科 龙 空 调 器 股份 有 限 公 司 、 上 顺德 
美的 冷气 机 制造 有 限 公 司 、 松 下 ， 万 宝 g 
HD 空调 器 有 限 公 司 、 珠 海 格 力 电 器 股份 有 
限 会 司 等 企业 的 空调 器 产品 。 

1998 年 第 四 季度 , 受 国家 质量 技术 监督 
局 的 委托 ， 国 家 日 用 电大 质量 监督 检验 中 心 
村 日 动 电 饭 锅 产品 进行 了 国家 监督 专项 抽 
fr. 这 次 抽查 依据 GB4706. 6--95《 家 用 和 类 
似 用 途 电 需 的 安全 ”自动 电 饭 锅 的 特殊 要 
求 》 GB8968 一 88《 上 自动 电 饭 锅 》 等 国家 标准 
对 丹 动 电 饭 锅 的 主要 电气 安全 性 能 和 基本 性 
能 其 25 个 项 目 进行 了 检测 。 从 广东 、 上 海 、 
浙江 、 江 苏 等 省 市 抽取 了 32 个 企业 生产 的 
32 种 产品 , 其 中 合格 的 28 种 , 抽样 合格 率 为 
78. 5%。 抽 查 质 量 较 好 的 有 广东 美的 电 饭 锅 
制造 有 限 公 司 、 广 东 电 饭 锅 厂 、 顺 德 格兰仕 
Hs) ABR a], bee DAA PR a]. 
海 夏普 电器 有 限 公 司 等 企业 生产 的 产品 。 这 
些 企业 的 产品 ， 各 项 技术 指标 均 符 合 国家 标 
准 要 求 ， 同 时 具有 热效率 高 、 内 部 零件 装备 
工艺 考究、 布线 整齐 、 造 型 美观 和 精致 等 特 
+ 
技术 改造 及 技术 引进 ” 据 统计 日 用 电器 
行业 58 个 主要 和 后 产 企 业 1998 年 固定 资产 总 
投资 共 20. 38 亿 元 ， 其 中 基建 投资 10.78 亿 
元, 技术 改造 投资 9. 29 亿 元 . 大 小 技 改 项 目 
共 25 m. 广东 科 龙 (容声) 集团 公司 完成 了 
试制 工厂 的 扩 能 工程 ， 使 试制 工厂 设备 更 齐 
全 和 更 具 规 模 ， 利 用 率 更 高 ， 进 一 步 提高 了 
集团 公司 的 技术 开发 和 试制 能 力 。 同 时 该 公 
本 还 元 成 了 风 冷 冰箱 应 用 R600a 作 制 冷 剂 
的 改造 工作 。 广 东 美 的 集团 股份 有 限 公司 完 
成 了 空调 柜 机 的 技 改 项 目 ， 使 柜 机 生产 能 力 
提高 到 年 产 20 万 台 。 景 德 镇 华 意 电器 总 公司 
1998 年 完成 了 无 氟 冰 箱 生 产 三 期 扩 改 工程 ， 
扩 改 后 ,使 其 无 氟 冰 箱 生 产能 力 提高 到 50 万 


台 / 年 ,海尔 集团 公司 进行 了 综合 家 电 技 改 工 
程 ， 总 投资 1. 98 亿 元 开发 每 年 生产 15 万 台 
新 型 变频 一 拖 二 空调 器 和 生产 40 万 台新 型 
洗衣 机 和 20 万 台 无 氟 冷 柜 。 长 岭 (集团 ) 股 
份 有 限 公 司 投资 0.27 亿 元 进行 了 环 戊 烷 发 


泡 生 产 线 技术 改造 。 南 泵 电子 管 三 完成 了 微 


波 炉 生产 线 技 术 改 造 ， 使 其 微波 炉 生 产能 力 
提高 到 30 万 台 / 年 。 山 西海 常 电 鹤 集团 股份 
有 限 公司 完成 了 新 增 一 条 双 桶 洗衣 机 装配 线 
的 项 目 ,使 洗衣 机 生产 能 力 增加 20 万 台 / 年 。 

在 技术 引进 及 其 消化 吸收 方面 ， 广 东 科 
龙 RF) 集团 公司 成 功 引 进 并 掌握 了 四 模 
吸 塑 技术 ， 并 投入 批量 生产 。 海 尔 集 团 公司 
从 国外 引进 了 先进 的 厨房 用 具 、 卫 生 清 具 产 
部 的 生产 设备 和 技术 , 并 于 1998 年 内 投入 批 
量 生 产 。 北 京 桑 普 电 器 有 限 公 司 从 丹麦 
Metro 公司 引进 搞 盗 内 胆 电热 水 器 全 套 技 
术 及 生产 工艺 ， 国 内 配套 全 套 生 产 线 ， 生 产 
40、50、60L SPURS Te EE AB BOK ae, 生产 
能 力 为 30 7 B/E. 

管理 及 改革 ”为 适应 市 场 经 济 发 展 的 需 
要 ，1998 年 企业 加 快 了 改革 步伐 , 行业 中 企 
业 调 整 、 改 组 、 联合 兼并 、 合资 合作 等 活跃 ， 
使 企业 更 好 地 发 挥 优 势 ， 在 竞争 中 取得 更 好 
的 发 展 。 由 广东 科 龙 电器 股 份 有 限 公 司 、 香 
港 珠江 冰箱 有 限 公 司 和 成 都 发 动机 集团 公司 
三 方 共同 投资 2. 7 亿 元 , 建成 年 产 50 NRE 
无 氟 碳 氢 环 保 冰 箱 生 产 基地 一 一 成 都 科 龙 冰 
箱 有 限 公 司 , 于 1998 年 3 月 28 日 正式 投产 。 
由 广东 科 龙 、 香 港 珠江 冰箱 有 限 公 司 和 辽宁 
营口 冷 集团 公司 三 方 共同 投资 2.4 亿 元 ， 兴 
建 营口 科 龙 冰箱 有 限 公 司 ,年 产 50 万 台 全 无 
氟 碳 氧 环保 冰箱 生产 基地 ， 于 1998 年 6 月 
28 日 正式 投产 ， 从 此 “容声 ”冰箱 年 产量 已 
进入 350 万 台 以 上 的 规模 之 列 。1998 年 10 
月 科 龙 、 华 宝 正 式 实 现 强 强 联合 ， 这 是 空调 
器 行业 第 一 次 两 个 大 企业 的 强 强 联合 。1998 
年 6 月 美国 花旗 银行 以 资本 入 股 科 龙 空调 ， 
联合 成 立 广东 科 龙 空调 器 有 限 公 司 ， 拥 有 该 
公司 40% 的 股权 ,期限 30 Œ. 花旗 银行 入 股 
后 不 参与 科 龙 空调 业务 的 正常 运作 ， 整 个 企 
业 的 经 营 管 理 仍 由 中 方 负责 。 此 外 景德镇 华 
意 电 右 总 公司 、 广 东 科 龙 RD 公司 与 丹 
麦 丹 佛 斯 筹建 无 气压 缩 机 生产 项 目 , 华 意 , 科 
龙 和 丹麦 丹佛 斯 压缩 机 共同 投资 9 980 万 美 


元 ， 筹 建 年 产 300 万 台 无 气压 缩 机 生产 项 目 
已 得 到 国家 发 展 计划 委员 会 批复 立项 ， 该 项 
目 注册 资本 为 3 600 万 美元 , 其 中 , 华 意 出 资 
900 万 美元 , 占 25%; 科 龙 出 资 720 万 美元 ， 
520%; 丹佛 斯 出 资 1 980 万 美元 , E 55%. 
项 目 合资 期 限 为 30 年 ,产品 出 口 比 例 不 低 于 
30%。 

广东 美的 集团 股份 有 限 公 司 出 资 8 133 
万 元 ， 受 让 广东 万 家 乐 集团 公司 和 日 本 株式 
会 社 东芝 所 持 广东 东芝 万 家 乐 制冷 设备 有 限 
公司 及 广东 东 壹 万家乐 电机 有 限 公 司 60% 
的 股权 ， 从 而 使 美的 集团 加 入 空调 压缩 机 制 
造 业 。1998 7 H 24 日 ,广东 美的 集团 股份 
有 限 公 司 与 意大利 梅 洛 尼 设计 股份 有 限 公 
司 、 香 港 西 达 有 限 公司 各 以 75%, 15%. 10% 
的 比例 组 建 顺德 美的 梅 洛 尼 电 机 制造 有 限 公 
司 ， 注 册 资 本 为 640 万 美元 。 | 

KE (RA 股份 有 限 公 司 为 进一步 开 
拓 市 场 ， 提 高 企业 竞争 能 力 ， 决 定 以 同 额 资 
产 承 担 同 额 债务 形式 ， 将 长 岭 空调 屡 分 公司 
转让 给 长 岭 黄河 企业 集团 公司 , 从 1998 年 7 
Al 日 起 ， 至 调 分 公司 成 为 独立 法 人 人、 独立 
HEAR. ARASH EL. 

由 国营 新 联机 器 广 为 核 心 的 南京 伯乐 集 
团 1998 年 兼并 了 南京 市 电讯 仪器 厂 和 吸收 
了 新 运 制冷 配件 公司 ， 使 整个 公司 的 生产 经 
营 呈 上 升 趋 势 ， 在 南京 市 企业 集团 中 名 列 前 


十 名 。 
[ 扎 稿 人 :国家 机 械 工业 局 广州 电器 科学 
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[国家 机 械 工业 局 ] 

生产 发 展 情况 ”家 用 控制 器 主要 是 与 家 
用 电 絮 行业 中 电 冰 箱 、 冷 冻 箱 、 空 调 带 、 电 
加 热 磊 、 电 饭 锅 、 洗 衣 机 、 电 风扇 、 洗 碗 机 、 
电机 、 微 波 炉 、 热 水 需 等 家 用 机 电 产 品 相 配 
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套 的 温 探 器、 保护 器 、 电 磁 阅 、 和 定时 刁 、 起 
动 器 等 产品 。1998 年 电 冰 箱 、 冷 冻 箱 、 电 风 
扇 、 抽 油烟 机 的 产量 比 1997 年 略 有 增加 , 同 
比分 别 增长 1.5%. 4.9%. 4.1%. 0.8%; 而 
洗衣 机 和 电 饭 锅 出 现 倒退 ， 同 比分 别 下 降 
2.9% 和 27.7%; 与 之 形成 鲜明 对 比 的 是 , 空 
调 、 微 波 炉 和 电热 水 恬 呈 现 出 高 速 增长 的 势 
头 ， 空 调和 微波 炉 的 产量 达到 了 850 万 台 和 和 
650 万 台 ， 电 热水器 的 产量 则 同比 大 幅 增长 
20%, 

家 用 控制 器 原来 均 由 专业 生产 企业 生 
产 ， 随 着 家 用 电器 的 不 断 发 展 ， 许 多 家 电 生 


产 的 大 企业 自行 开设 分 厂 进行 配套 ， 因 而 给 
原 有 企业 增添 了 新 的 竞争 对 手 。1998 年 家 用 
控制 器 行业 骨干 企业 主要 经 济 指标 按 综合 效 
益 指 数 前 七 名 排序 见 表 1. 

根据 市 场 调查 ， 近 年 来 家 用 控制 器 在 家 
用 电器 应 用 中 的 稳定 性 、 可 靠 性 问题 已 逐渐 
解决 ， 它 将 在 今后 广泛 使 用 于 家 电 中 ， 市 场 
正 进一步 扩大 ， 目 前 空调 器 、 洗 衣 机 、 电 冰 
箱 、 电 热水器 、 电 饭 锅 等 用 的 电子 控制 器 已 
在 稳步 发 展 ， 而 变频 控制 技术 在 空调 器 和 电 
冰箱 上 的 应 用 ， 将 会 有 一 个 良好 的 发 展 前 
景 


表 1 1998 年 家 用 控制 器 行业 主要 企业 经 济 指标 排序 









无 锡 市 惠 山 目 动 控制 侣 三 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 

江苏 常 恒 集 团 公司 
浙江 三 花 集 团 公司 
奉化 市 恒生 电器 有 限 公司 
青岛 西 比 家 电 控制 器 有 限 公 司 
江门 田 川 设备 有 限 公司 























市 场 及 销售 1998 年 家 用 控制 器 行业 


主要 产品 及 产量 见 表 2。 
表 2 1998 年 家 用 控制 器 行业 主要 产品 及 产量 











产 om 名 R 











电 冰箱 . 冷 相 .空调 器 温 控 回 


压缩 机 用 保护 器 起 动 器 

IER H AMPER 9114 — 4.7 
电机 用 保护 器 11258 11.2 
四 通电 磁 疾 426 46. 9 
洗衣 机 程控 器 1543 | 一 6.4 
定时 器 








与 1997 年 相 比 ,工业 总 产值 增长 较 大 的 
企业 有 :佛山 通宝 股份 有 限 公 司 .浙江 三 花 集 
团 公 司 和 江苏 常 恒 集团 公司 ,分 别 增长 了 
30%, 28. 3% 和 18%; 销 售 收 入 增长 较 大 的 
企业 有 :江门 田 川 电子 有 限 公司 、 奉 化 市 恒生 
电器 有 限 公司 ,浙江 三 花 集团 公司 .佛山 通宝 
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50. 90 17 509. 38 
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56. a1 0. 71 50 301. 08 | 101.6 





55. 00 1. 56 26 150.00 | 96. 41 






































119.35, 54.81) 0.92 18 497. 69 | 91.00 
97. 37| 43. 08 2 400.00 | 86. 67 
101.41! 66.35 1.08 | 45789.47] 95.01 














12 421.05; 93.39 





股份 有 限 公 司 、 淳 安 干 岛 淹 电子 器 材 有 限 公 
本 和 国营 湖北 华中 精密 仪 右 厂 电 器 分 厂 ,分 
别 增长 了 45% .30%.30% 25%. 7% 4%; 
实现 税利 总 额 增长 较 大 的 企业 有 :佛山 通宝 
股份 有 限 公 司 .浙江 三 花 集 团 公司 和 江苏 常 
恒 集 团 公 司 , 分 别 增长 了 34. 3%、26. 2% A 
19.3%, 

质量 及 质量 管理 ” 常 恒 集团 公司 狠 抓 企 
业内 部 管理 的 质量 管理 ,加 大 考核 和 检查 的 
力度 ,其 主要 产品 漫 榨 髓 、 四 通 冯 .控制 器 等 
为 我 国家 电 产 品 ,如 春兰 .新 飞 、 容 声 . 格 力 、 
美的 .海尔 等 的 电 冰 箱 、 空 调 器 ,洗衣 机 .电机 
等 产品 配套 ,受到 了 用 户 的 好 评 , 其 中 WDF、 
WPF., DHF 四 通 阐 和 RPQ 保护 器 1998 年 
顺利 通过 了 UL 认证 。 

佛山 通 宇 股份 有 限 公司 把 市 场 目标 定点 
在 为 国内 几 大 名 牌 冰 箱 、 空 调 器 企业 和 外 国 
家 电 企 业 进 军 中 国 的 独资 ,合资 企业 的 大 户 
配套 上 ,不 但 在 设备 ,技术 ,质量 ,认证 ,管理 
等 方面 具备 条 件 ,还 针对 名 有 牌 用 户 的 严格 要 


求 ,自我 完善 ,提高 产品 的 质量 和 档次 。1998 
年 为 了 配合 实施 “压力 式 再 造 工 程 ” ,积极 发 
展 高 新 技术 产业 ,再 创新 优势 ,公司 经 常 性 广 
泛 派出 工程 技术 和 质量 检验 人 员 前往 用 户 访 
问 ,积极 从 内 部 完善 质量 保证 体系 ,配合 ISO 
认证 复查 、 名 牌 产品 复查 .中国 电工 产品 认证 
委员 会 (CCEE) 工 厂 条件 复 查 等 , 找 出 问题 
及 时 整改 ;同时 对 分 供 方 进行 审核 ,提出 整改 
措施 ,使 零件 的 供应 质量 大 大 提高 ,从 而 促进 
产品 质量 的 提高 ,如 压力 式 温 控 器 1998 年 实 
际 退 货 率 仅 为 0.57%, Æ 1997 年 下 降 了 
96. 8%, 而 突 跳 式 的 退货 率 低 于 1%, 保 持 了 
产品 在 用 户 中 的 良好 声誉 。 

疡 江 三 花 集 团 公司 贯彻 “巩固 、 完 善 、 提 
高 、 延 伸 ” 的 八字 方针 ,深入 开展 质量 管理 活 
动 , 围 绕 ISO 9002 标准 诸 要 素 , 在 管理 、 技 
术 、 工 艺 等 环节 制订 了 第 三 层次 管理 文件 ,对 
质量 体系 进行 不 断 完善 。 在 计量 管理 中 取得 
了 显著 成 绩 , 取 得 了 ISO 10012 计量 检测 体 
系 认证 ,先后 通过 了 欧 共 体 CE 认证 和 美国 
UL 产品 安全 认证 ,为 公司 提高 企业 整体 素 
质 , 扎 实 基 础 管理 工作 ,走向 国际 市 场 ,与 国 
际 接轨 打下 良好 基础 。 

佛山 华 路 制冷 磊 件 有 限 公司 为 了 适应 新 
形势 的 发 展 ,经 过 一 年 多 的 努力 ,通过 了 ISO 
9000 质量 体系 审查 获得 了 ISO 9002 认证 ， 
使 公司 的 质量 体系 能 够 适应 市 场 的 发 展 , 满 
户 第 一 的 指导 思想 ,保证 了 产品 大 批量 的 高 
质量 一 致 性 ,力求 产品 质量 与 服务 质量 并 重 ， 
实物 质量 与 管理 质量 并 重 。 1998 年 根据 用 户 
的 需求 ,加 大 开发 新 产 癌 的 力度 ,其 产品 
STF—01,STF—02 型 电磁 四 通 换 向 阀 获 广 
东 省 科技 进步 二 等 奖 ;STF 一 04 电磁 四 通 换 
癌 阀 经 过 一 年 多 的 试 产 ,通过 了 CCEE 安全 
认证 ,并 通过 广东 省 科技 成 果 鉴 定 , 将 审 报 省 


及 国家 级 新 产品 。 该 公司 在 面临 激烈 市 场 竞 


争 同时 ,为 适应 市 场 需求 ,积极 采取 降低 成 
本 、 提 高 效率 的 措施 ,以 “整体 营销 策略 ”巩固 
原 有 市 场 , 开 发 名 牌 客户 ;逐步 开展 产品 出 
口 ,提高 产品 市 场 竞 争 力 。 

无 锡 市 惠 山 上 自动 控制 怖 厂 是 生产 压力 式 
温 控 器 及 电磁 四 通 换 向 阀 等 产品 的 生产 企 
业 ,1998 年 依靠 灵活 的 经 营 机 制 ,积极 的 进 


取 精 神 , 挤 身 市 场 ,发 展 自 我 ,加 强 企业 内 部 


管理 ,通过 了 由 中 国 方圆 标志 认证 委员 会 对 
实施 ISO 9002 质量 体系 进行 的 现场 审核 ,一 
次 通过 审核 组 的 质量 体系 审核 ,评价 认为 按 
ISO 9002 标准 建立 的 质量 体系 运行 有 效 , 具 
有 驾驭 体系 正常 运行 并 保持 的 能 力 ,体系 采 
纳 的 18 个 要 素 全 部 覆盖 ,过 程 工序 控制 严 
格 .。“ 学 世界 先进 , 创 国 内 名 牌 , 达 最 佳 控 制 ， 
为 大 众 服务 ”的 质量 方针 明确 了 工厂 发 展 的 
方向 和 目标 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”佛山 华 费 制冷 器 
件 有 限 公 司 继续 抓 好 引进 消化、 吸收 创新 的 
国产 化 技术 改造 工作 ,主要 是 完成 四 通电 磁 
oe Fey BE PALA op REECE, CEE 
高 生产 效率 和 提高 经 济 效 益 一 项 重要 技 改 措 
施 , 主 阀 体 销 三 孔 的 切削 过 程 是 过 去 生产 中 
存在 问题 较 多 ,如 产品 质量 不 稳定 ,生产 效率 
低 ,加 工时 间 长 , 远 远 不 能 满足 生产 发 展 ,而 
且 销 孔 设 备 昂贵 ,采用 以 冲 代 外 的 加 工 方法 ， 
生产 效率 明显 提高 ,从 过 去 每 件 加 工时 间 
34s 下 降 到 6. 5s ,设备 投资 节约 175 万 元 , 劳 
动力 节省 38 个 。 

“没有 大 的 投入 就 不 会 有 大 的 发 展 ”, 江 
苏 常 恒 集 团 重视 产品 技术 ,加 大 技术 改造 力 
度 ,1998 年 是 该 集团 历史 上 投入 最 大 的 一 
年 ,总 额 达 6 500 余万元 ,分 别 进 行 了 四 个 产 
品 项 目的 投入 ;电机 2 000 万 元 .四 通电 磁 换 
mR 2 000 万 元 .模具 加 工 中 心 1 500 万 元 、 
温 控 器 500 万 元 。 公 司 依 靠 科 学 技术 发 展 企 
业 的 观念 已 经 得 到 了 巩固 。 通 过 技术 改造 设 
备 的 引进 和 投入 ,产品 技术 、 质 量 也 上 了 一 定 
的 台阶 。 

浙江 三 花 集 团 公 司 随 着 经 营 规 模 的 不 断 
扩大 ,竞争 形势 日 趋 严峻 ,努力 发 展 高 科技 产 
业 , 掌 握 市 场 信息 和 行业 发 展 趋 癌 ,开发 长 、 
中 ,短期 相 结合 的 新 产品 。 1998 年 ,该 公司 根 
东 合 资 成 立 上 海 三 花 电气 有 限 公 司 ,大 力 开 
发 汽车 电气 部 件 ,目前 产品 已 被 一 汽 捷 达 、 二 
汽 富康 以 及 上 海 别克 样机 认可 ,发 展 势头 较 
好 .公司 内 部 加 快 技 术 改 造 步 伐 , 同 时 进行 了 
四 通电 磁 换 向 阀 200 万 套 / 年 ,松下 万 宝 储 液 
器 100 万 套 / 年 等 11 个 项 目的 立项 技术 改 
造 ,其 中 已 完成 8 项 , 尚 在 实施 3 项 ,新 产品 
开发 也 取得 了 较 大 收获 ,开发 成 功 新 产品 11 
种 ,其 中 伊 莱克 斯 过 滤器 `.FDF6A 阁 等 已 达 
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成 批量 供 贷 ; 广泛 开展 技术 攻关 活动 ， 共 完 
成 技术 攻关 19 项 ; 自制 设备 方面 有 了 可 瘟 进 
步 , 研制 了 目 动 钙 焊 机 、 目 动 分 子 得 灌 装 机 ， 
使 公司 自制 设备 能 力 、 工 装 改进 技术 进入 了 
一 个 新 时 代 。 

行业 管理 ”中 国电 器 工业 协会 电器 附件 
及 家 用 控制 狠 分 会 1998 FERH HAIT 
业 方 面 开 展 以 下 几 方 面 的 工作 : 

(1) 1998 FEER ATENDA R X 
交流 会 ,会 议 评选 出 一 批 本 行业 优秀 论文 ,其 


F: -等 奖 论文 一 简 ， 一 等 奖 论文 四 篇 和 三 
等 奖 论文 十 篇 。 会 议 还 就 家 用 控制 回 市 场 需 


BERRA; 模糊 控制 理论 论文 变频 
控制 技术 ;微电脑 在 家 电 应 用 中 注意 的 问题 
等 进行 了 专题 发 言 和 讨论 。 

(2) 全 国生 产 四 通电 磁 换 问 阔 企业 厂家 
座谈 会 。 主 要 是 根据 目前 国内 家 用 电 句 用 四 
BRAK. RITA ABS, Po 
行业 自律 价格 。 

(3) 1998 年 全 国 压 力 式 温 控 恬 企 业 厂 
各 会议 。 会 以 交流 了 温 控 器 产品 生产 发 展 趋 
热 和 市 场 销售 动态 ; 学 习 国 家 经 委 关 于 部 分 
工业 产品 实业 行业 自律 价 的 通知 , 研究 1999 
年 度 压 力 式 温 控 磺 行业 自律 价 的 方案 和 管理 
办 法 。 

(4) 与 佛山 通宝 股份 有 限 公 司 合作 对 珠 
江 三 角 洲 的 主要 空调 右 生 产 厂 变频 空调 用 的 
控制 器 国内 研制 及 发 展 情况 进行 调查 ， 并 提 
i RAEADR SARR MARAL HR 


“(5) 做 好 信 EELE. WFE 
出 版 了 《电器 附件 》 会 刊 共 四 期 ; 《电器 附 
件 》 增 刊 〈 家 用 电器 及 控制 器 线路 分 析 和 
《全 国家 用 控制 器 技术 论文 专集 》， 继 续 发 行 
《家 用 控制 器 国内 资料 手册 》《 家 用 控制 器 应 
用 技术 手册 》《 现 代 家 用 电器 维护 手册 》 和 
《家 用 电器 技术 》 等 ， 

[ 护 稿 人 :广州 电器 科学 研究 所 陈 二 
审 稿 人 : 广州 电器 科学 研究 所 刘 景 昌 ] 
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生产 发 展 情况 ”1998 年 面 对 国 内 外 市 
场 竞争 ， 电 碳 行 业 充分 认识 到 ， 一 个 企业 要 
坚持 稳定 、 快 速 发 展 必 须 实现 由 粗放 型 向 集 
约 型 ， BEER ROMED EVER PSHE 
据 再 生产 的 转变 ， 组 织 优化 产品 结构 ， 生 产 
出 高 质量 、 高 效益 重点 产品 、 明 牌 产品 。 电 
矶 行业 主要 生产 厂家 有 : Wa). AR 
新 电 碳 股份 有 限 公司 .上 海 摩根 有 限 公司 等 。 
电 碳 行业 生产 经 营 形 势 同 好 的 方面 转化 ， 各 
项 指标 有 不 同 程度 的 增长 。 

1998 年 市 场 需求 量 较 大 的 电 碳 制品 有 : 
FEL LFA Bea. IRAI, Arete RIG ie YB 
Ail SE 14 种 产品 。 

1998 年 电 碳 协会 会 员 单 位 有 30 个 ， 其 
中 企业 26 个 , 大 专 院 校 4 个。 按 企业 规模 统 


计 ，、 大 .二 型 企业 2 个 ， 中 一 型 企业 4 个， 中 
二 型 企业 10 个 ， 小 型 企业 10 个。 其 中 合资 


k Do ARINI I Po EPLI Ta 
a TEA 2 7}, BURR RHA AMERA E 
RERA SAJ, 

1998 年 统计 到 的 电 碳 行业 10 个 主要 生 
rm) (aap. HP, 大 二 型 企业 2 个 ,中 二 
型 企业 2 个 , 小 型 企业 6 +; 共有 职工 6 329 
人 ,其 中 工程 技术 人 员 529 人 。 这 10 个 企业 
主要 经 济 指标 完成 情况 ， 工业 总 产值 (不 变 
价 ) 完成 21 460 万 元 ， 比 上 年 增长 21. 4%; 
产品 销售 收入 19 147. 7 万 元 ; 工业 增加 值 
7 135. 6 万 元 ; ENAJ Z 11 104. 3 元/ 
人 ; 年 末 拥 有 固定 资产 原价 37 908.7 万 元 ， 
DS ee HLTH TB) SERA 

要 经 济 指 标 。 

产品 分 类 产量 电 碳 产品 分 为 10 KÆ. 
59 个 系列 ，300 多 个 品种 。 大 类 是 ， 电机 用 
所 出 、 机 械 用 碳 、 高 纯 石 墨 、 特 种 石墨 、 兢 
. LA. Bee. UA ARR 
HORS ye Bh aK, Ey Ehin. 
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表 1 1998 年 电 碳 制品 oN 么 济 指标 
工业 总 产值 “| 工业 

单位 名 称 不 变价 | HEE | 增加 值 生产 率 

(万 元 ) HKK (万 元 ) (元 /人 ) 

险 尔 滨 电 碳 厂 12 47 18 611 

渔 博 和 鲁 电 碳 素 制 品 有 限 公 司 124 000 

上 上 海 申 达 电 碳 厂 76 892 

江西 特种 电 碳 有 限 公 司 49 324 

北京 市 太 兴 电 碳 厂 37 647 

东 新 电 碳 股份 有 限 公 局 12 243 

南通 电 碳 厂 69 714 

上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 51 335 

乐清 市 神奇 碳 制 品 有 限 公 司 守 68 500 
湖南 株洲 电 碳 厂 











合计 
D 该 厂 的 工业 总 产值 为 当年 价 。 
特种 石墨 产品 分 为 :玻璃 砚 、 泡 沫 碟 、 电 火 WAE 359. 3t， 比 上 年 增长 51%; 人 造 金刚 
伦 加 工 用 和 石墨、 铸造 石墨 、 碳 石墨 刊 片 、 各 ARH 282. 8t， 比 上 年 增长 38. 9%; 高 纯 石 
回回 类 石墨 、 脱 胀 石 墨 、 激 光石 墨 、 高 强 高 墨 994. 1t， 比 上 年 增长 37%. 
Mm Aas. Shoe. RARE. A% 市 场 及 销售 1998 年 电 碳 产品 市 场 竞 
防爆 膜 等 系列 产品 。 争 激烈 ， 非 国有 企业 在 电 碳 行业 占有 一 定 的 
1998 年 电 碳 行 业 10 个 生 企业 的 主要 产 HEE., 给 销售 市 场 造成 很 大 冲击 。 面 对 困 难 ， 
品 产量 如 表 2 所 示 。 主 要 产品 产量 都 有 较 大 ”各 企业 加 强 了 销售 工作 管理 力度 ， 强 化 了 市 
幅度 增长 、 其 中 生产 厂 (公司) 电机 用 电 刷 。” ” 场 营 销 体系 ， 提 高 销售 和 售后 服务 能 力 。 做 
891 万 支 共 853. 5t， 比 上 年 增长 49.4%; 机 ”到 从 简单 销售 向 技术 销售 的 过 渡 。 把 研究 市 
表 2 1998 年 电 碳 行业 各 厂 的 产品 产量 











































电机 用 电 刷 机 械 用 碳 | 高 纯 石 墨 左 触 点 气 侧 碳 棒 ”从 造 金刚 石 磋 片 
企业 名称 同比 | ey | 同比 fal LY, 同比 | 同比 同比 
Meo (SRS | 增长 | | 增长 IE |) E o E 
% % % | % | % % 
哈 尔 湾 电 碳 厂 S17. 5) 28.5) 74.3| 29.6/210.1| 0.8 | 65.11174. 1) 35.8) 78.1 
淄博 鲁 电 碳 素 制品 有 限 公 司 260 | 25 
上 海 申 达 电 碳 厂 
江西 特种 电 碳 有 限 公 司 91 万 支 一 84 
北京 市 大 兴 电 碳 厂 15 | 一 72 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 96 | 一 5.8| 92 H124 784 | 63.3 247 | 34.9 
南通 电 碳 厂 105 
上 海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 175 
乐清 市 神奇 碳 制 品 有 限 公司 
湖南 株洲 电 碳 厂 









哈尔滨 电 碳 厂 
淄博 鲁 电 碳 秦 制品 有 限 公 司 
上 上 海 申 达 电 碳 厂 
江西 特种 电 碳 有 限 公司 
北京 市 大 兴 电 碳 厂 

东 新 电 碳 股 份 有 限 公 司 
Pare ALB) 

上 海 摩 根 碳 制品 有 限 公司 
乐清 市 神奇 碳 制品 有 限 公 司 
湖南 株洲 电 磋 厂 
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场 . 开 拓 市 场 .占领 市 场 作为 指导 和 管理 生产 
经 营 各 项 工作 的 重点 , 只 有 掌握 市 场 趋 势 , 才 
能 取得 销售 决策 的 主动 权 。1998 年 电 碳 行业 
销售 收入 19 147. 7 万 元 ， 比 上 年 增长 11%。 
各 厂 的 销售 情况 请 参见 表 1. 

1998 年 电 碳 行业 生产 与 销售 收入 超 干 万 
元 的 企业 有 : 东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 5 556 万 
元 , 哈尔滨 电 碳 厂 4 144 万 元 、 上 海 摩根 股份 
有 限 公 司 4 046. 7 万 元 .淄博 鲁 碳 素 制品 身份 
有 限 公司 1 250 万 元 ,乐清 市 神奇 碳 制品 有 限 
公司 1 210 万 元 。 

1998 年 电 碳 行业 出 日 创汇 102.5 J R 
元 , 比 上 年 的 66. 23 万 美元 有 大 幅 增 长 。 ER 
产品 出 口 情况 见 表 3。 

在 出 口 产 品 中 以 电 刷 为 主 ， 蛤 尔 滨 电 碳 
厂 出 口 45 万 支 19. 30 万 美元 、 乐 清 市 神奇 碳 
制 总 有 限 公司 100 万 块 12 万 美元 。 东 新 电 兢 
股份 有 限 公 司 出 口 的 品种 较 多 ， 除 出 口 电 刷 
0. 43 万 支 0. 43 万 美元 外 , 表 3 中 的 其 他 产品 
都 是 该 公司 生产 的 ， 总 计 出 口 18.21 万 美 
元 。 

33 1998 年 电 碳 行业 主要 产品 出 口 情 况 





Ly A 出 器 量 出 EES 
ah aa Fs en ae] (万 美元 ) 
电机 用 电 剧 万 块 145.43 | 84.73 — 
电影 碳 棒 AR 12. 36 0. 98 
特种 石墨 万 块 0. 32 11.01 
HLH EK HZ 274 | 2.74 
其 他 电 碳 制品 万 块 0.14 0. 66 
A 万 块 0.39 | 2. 39 











注 ; 在 电机 用 电 刷 产品 中 , 其 中 20t 为 上 海 摩根 碳 制品 
有 限 公司 的 电 删 ,出 口 金额 53 万 美元 ,是 出 口 金额 
最 多 的 企业 。 

新 技术 及 科研 成 果 1998 年 电 碳 行业 各 
生产 厂 ( 公 司 ) 依 靠 科技 进 步 ,面向 市 场 需求 ， 
强化 了 产品 结构 调整 , 大 量 引进 新 工 忆 .新 技 
术 , 努力 开发 高 科技 含量 的 新 产品 ,提高 了 科 
学 技术 在 经 济 增长 中 的 含量 。 

哈尔滨 电 碳 三 承担 国家 重点 科 侠 计划-: 
项 〈 跨 年 度 完成 项 目 )。 

(1) 石墨 轴承 是 主 循环 条 的 心脏 部 分 ， 
已 取得 了 阶段 性 研究 成 果 ，1998 年 9 月 提供 
石墨 材料 给 用 户 ， 通 过 2 500h 寿命 试验 ， 石 
墨 轴承 总 的 平均 磨损 量 为 0.066mm,， h 
10 000h Sei BEF 2mm 的 3.3 站 。 用 户 的 结 
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论 是 ; 根据 2 500h 寿命 试验 的 结果 分 析 ， 试 
验 轴承 能 满足 系统 要 求 的 10 000h 寿命 。 年 
底 已 向 几 户 提供 了 主 泵 工程 样机 用 石墨 轴承 
样品 。 

(2) 主轴 圆周 石器 密封 是 发 动机 的 重要 
组 成 部 分 ， 石 浴 密 封 材 料 的 性 能 优 劣 对 发 动 
机 工作 状态 起 到 至 关 重 要 的 作用 。 

沪 项 目 基 体 材料 静态 性 能 已 达 技 术 协 议 
要 求 ， 抗 氧化 性 要 分 三 阶段 进行 研究 :一 阶 
Er, 在 空气 中 650C,50h 失重 不 大 于 5%; 一 
阶段 ,在 空气 中 650C ,100h 失重 不 大 于 5%; 
三 阶段 在 空气 中 650C ，500h 失重 不 大 于 
5%。 抗 氧化 性 能 已 达到 一 阶段 目标 。 

(3) 哈尔滨 电 碳 厂 、 了 哈尔滨 电 碳 人 研究 所 、 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 共 辣 承 担 航空 用 耐 高 
温 抗 氧化 石墨 材料 制造 研究 项 目 经 与 附和 尔 湾 
理工 大 学 共同 合作 ， 取 得 了 一 定 的 进展 。 

新 产品 ”哈尔滨 电 碳 厂 1998 年 完成 两 
种 新 产品 ， 通 过 了 不 同等 级 鉴定 。 

(1) 国家 “ 八 五 ?重点 配套 科研 项 目 - 一 - 
提高 航空 电 刷 性 能 的 研究 ，1998 年 4 月 已 由 
原 机 械 工业 部 军工 司 组 织 鉴 定 。 

性 能 ， 使 用 寿命 由 原来 200h 提高 500h 
以 上 ,使 用 温度 由 原来 180C 提 高 200C，, 使 
用 高 度 由 原来 的 18 000m 提 高 到 20 000m 以 
E. 

经 测试 主要 性 能 达到 国外 同类 型 产品 的 
技术 水 平 , 现 已 投入 使 用 , 为 航空 电 刷 增加 了 
新 品种 , 满足 了 航空 电机 延寿 配套 需要 。 提 高 
航空 电 刷 性 能 的 研究 对 促进 我 国航 空 电 刷 进 
入 国际 先进 行列 及 带动 民品 电 刷 技术 的 发 展 
都 具有 重要 的 现实 意义 。 

(2) 中 国 科学 院 金属 研究 所 与 哈尔滨 电 
碳 研究 所 合作 研究 的 漫 银 碳 石墨 阅 座 和 衬 套 
材料 是 国家 “ 八 五 ”、“ 九 五 ”重点 项 目 。1998 
年 11 月 通过 由 中 国 科 学 院 组 织 的 鉴定 。 

性 能 : 体积 密度 221. 68~1. 70g/cm’. 
开口 气孔 率 ”8%~14%， 抗 折 强 度 Se 
65MPa. Piha 22160MPa, H KIER 
>90, 

LARR Di i A RA A Se BP PR 
由 ， 通 过 不 同 级 别 认 证 。 

(1) CE--7 牵引 电机 用 电 刷 。 该 产品 方 
适应 我 国 机 车 工业 重 载 、 高 速 要 求 而 试制 的 
内 燃 机 车 及 电力 机 车 用 牵引 电机 电 刷 . 






CE 一 7 电机 用 电 刷 采用 引进 技术 、 设 备 
及 质量 控制 方法 ,参照 国外 DZ 一 7 牌号 性 能 ， 
其 性 能 、 波 动 率 由 同类 产品 的 士 30% 减 少 到 
+10% , 保证 了 产品 质量 一 致 性 .CE 一 7 产品 
性 能 优良 ， 已 经 得 到 美国 帕 马 实验 室 测 试 认 
可 。 

CE 一 7 电机 用 电 刷 在 国内 电力 机 车 、 内 
燃 机 车 使 用 , 普遍 得 到 用 户 好 评 。 电 刷 使 用 寿 
命 在 1~2mm/ 万 km 以 内 。 电 刷 磨 损 均匀 , 换 
回 性 能 良好 ， 相 当 于 国际 90 年 代 水 平 ，1998 
年 12 月 通过 上 海 市 经 济 委 员 会 鉴定 。 

(2) CM636 汽车 、 摩 托 车 电机 用 电 刷 。 该 
产品 为 适应 我 国 汽 车 、 摩 托 车 电机 高 输出 功 
率 低 磨损 、 低 噪声 的 要 求全 制 的 。 该 公司 消化 
吸收 引进 技术 , 参照 国外 同类 电 刷 CM836 牌 
号 的 性 能 , 成 功 的 采用 了 国产 原材料 制作 的 ， 
具有 优良 性 能 的 产品 。 

CM636 生产 中 采用 了 导线 直接 压 入 法 ， 
还 原 气 氛 烧 结 工艺 ,使 之 减少 联接 电阻 、 刷 体 
电阻 , 经 实际 使 用 : 摩托 车 起 动机 制 动 力 矩 宇 
0. 24N，。m， 寿 命 之 1 万 次 ; 汽车 起 动机 制 动 
力矩 之 13N，m， 寿 命 之 3 万 次 。 因 此 ， 可 确 
认 该 产品 输出 功率 、 使 用 寿命 均 高 于 国内 同 
类 产品 ， 相 当 于 国际 90 FKE. 

哈尔滨 电 矶 研究 所 承担 的 大 推力 发 动机 
石墨 密封 材料 研究 项 目 已 取得 阶段 性 成 果 ; 
碳纤维 增强 石墨 噶 管 材料 研制 的 新 产品 在 实 
际 发 动机 上 进行 了 一 次 点 火 试验 , 效果 良好 ， 
“ 八 五 ”期 间 研 制 成 功 的 为 发 动机 配套 的 
M213TF 石墨 密封 产品 获 1998 年 国家 机 械 
工业 局 科技 进步 三 等 奖 。 

质量 及 质量 管理 ”国家 电 碳 制品 质量 监 
督 检验 中 心 设 在 了 哈尔滨 电 碳 研究 所 ， 负 责 电 
碳 行业 产品 质量 评定 、 检 验 和 优等 品 的 审查 ， 
1998 年 在 国家 质量 技术 监督 局 和 国家 机 械 工 
业 局 等 上 级 部 门 的 领导 和 大 力 支 持 下 ， 在 质 
检 中 心 全 体 员 工 的 通力 合作 和 共同 努力 下 ， 
保证 工作 顺利 进行 。 在 产品 质量 监督 检验 、 评 
审 、 标 准 化 等 各 方面 做 了 大 量 工 作 。 

1998 年 加 强 内 部 管理 ， 重 新 修订 了 质量 
手册 ， 保 证 质量 监督 检验 中 心 的 质量 体系 按 

委托 检验 是 质量 监督 工作 的 主要 任务 之 
一 ， 全 年 接受 产品 质量 监督 检验 工作 32 批 
次 , 为 行业 厂 提 供 了 有 利 的 准确 数据 , 也 为 促 


进 了 行业 产品 质量 的 提高 做 了 贡献 。 

根据 国家 机 械 工 业 局 《关于 做 好 机 械 工 
业 标 准 复 审 工 作 的 通知 》 要 求 ， 完 成 了 26 个 
修改 标准 的 报批 稿 ，12 月 中 旬 上 报 上 级 主管 
部 门 。 

制订 了 机 械 行 标 《 高 纯 石墨 产品 质量 分 
等 》， 完 成 报批 稿 并 同上 级 主管 部 门 报批 。 按 
机 械 工 业 部 军工 司 计划 编号 91026《 碳 一 石墨 
密封 基体 材料 的 研究 》 而 制定 的 QB/ 
HT91912 一 1998《YF 一 75 涡轮 泵 用 M213TF 
产品 的 技术 条 件 》 企 业 标 准 ， 已 于 年 末 完 
成 。 

1998 年 7 月 上 海 摩 根 碳 制 品 有 限 公司 获 
中 国 进 出 口 商 品质 量 认证 中 心 颁发 的 
ISO9002 质量 体系 认证 证 书 。 

哈尔滨 电 碳 厂 根 据 改革 的 需要 重新 编制 
了 《质量 信息 管理 制度 》《 产 品质 量 统计 工作 
手册 》《 军 工 产 品质 量 事故 管理 制度 》, A 
彻 收 到 良好 效果 。 

基本 建设 及 技术 改造 ”全 行业 完成 固定 
资产 投资 462 万 元 ， 其 中 基本 建设 投资 337 
万 元 , 技 改 投资 125 万 元 。 主 要 集中 在 乐清 市 
神奇 碳 制 品 有 限 公 司 (280 万 元 ) 、 湖 南 株洲 
电厂 厂 〈162 万 元 ) 和 前 通电 碳 厂 (20 万 元 )。 

管理 及 改革 1998 年 电 碳 行 业 组 织 了 三 
项 活动 : (1) 5 月 份 在 承德 召开 了 中 国电 请 工 
业 协 会 电 碳 分 会 四 届 二 次 理事 会 及 全 体会 员 
大 会 ,通过 行业 会 议 , 行业 各 厂家 的 领导 坦诚 
相 见 , 相互 交流 与 沟通 在 改革 开放 、 市 场 经 济 
运行 中 各 自 的 经 验 ， 讨 论 研 究 部 分 产品 价格 
调整 的 可 行 性 。 

2) 9 月 份 在 太原 召开 了 第 十 七 悍 碳 一 
石墨 材料 学 术 交 流 会 。 本 次 学 术 会 发 表 了 60 
篇 论文 ， 其 中 一 等 奖 7 篇 ， 二 等 奖 13 篇 。 对 
碳 石墨 专业 委员 会 成 员 进 行 了 调整 和 补充 ， 
对 2002 年 国际 “ 世 碳 会 ”有 关 事 宜 进 行 了 探 
it, 会 议 期 间 召 开 了 科技 情报 会 议 , A I 2 
个 新 会 员 单 位 。 

(3) 11 月 份 组 织 召 开 了 1998 年 行业 电 
碳 标 准 化 工作 会 议 ， 讨 论 通过 了 10 个 标准 ， 
改 审 、 落 实 了 1999 年 18 个 标准 编制 工作 。 

哈尔滨 电 碳 厂 对 企业 进行 了 公司 制 改 
a, 使 企业 由 工厂 制 同 公司 制 转 化 ,在 市 体 改 
委 、 国 家 机 械 工 业 局 等 有 关 部 门 的 大 力 支 持 
和 协助 下 已 于 1998 年 12 月 29 日 在 哈尔滨 
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市 工商 局 注册 ， 并 于 1998 年 11 月 6 日 正式 
挂牌 营业 ,按照 有 关 文 件 精神 ,哈尔滨 电 碳 厂 
推行 了 内 部 员工 持 股 制度 改革 ,成立 了 员工 
持 股 会 , 1 200 多 名 职工 出 资 150 万 元 , 工厂 
配股 300 万 元 , 合计 投资 450 万 元 , 与 哈尔滨 
电 碳 厂 共同 发 起 组 建 有 限 责 任 公 司 ， 持 股 会 
的 成 立 使 员工 同 企业 形成 了 财产 关系 ， 结 成 
了 利益 共同 体 , 增强 了 总 公司 的 凝聚 力 , 推进 
了 用 工 制 度 和 分 配制 度 的 改革 ， 公 司 实行 了 
灵活 的 用 工 制度 , 合理 调配 了 劳动 力 。 生产 工 
人 实行 全 和 额 计 件 工资 ,按照 上 级 精神 , 工厂 成 
立 了 再 就 业 中 心 ， 积 极 组 织 下 岗 职 工学 习 有 
关 优 惠 政 策 ， 使 一 些 由 于 任务 不 满 而 下 闵 的 
职工 年 底 前 已 纳入 到 中 心 托 管 ， 缓 解 了 职工 
生活 困难 。 

公司 制 改革 后 ， 为 了 加 强 科 人 研 和 新 产品 
开发 能 力 , 组 建 了 技术 中 心 。 该 中 心 在 国家 重 
点 科研 项 目 、 工 艺 攻关 、 技 术 服务 及 科研 管理 
方面 都 做 了 大 量 工 作 ， 取 得 了 较 好 成 效 。 

东 新 电 碳 股份 有 限 公 司 1998 年 继续 实 
行 股份 制 规范 化 运作 , 股东 结构 有 较 大 变化 ， 
本 公司 第 一 大 股东 自贡 市 国有 资产 管理 局 ， 
将 所 持 有 的 国家 股 委托 给 四 川 省 国际 信托 投 
资 公 司 管理 , 期 限 3 年 (1998 年 7 月 到 2001 
































表 1 1998 年 电器 附件 行业 完成 的 主要 经 济 指标 


年 )。 托管 半年 多 来 ， 东 碳 公 司 调 整 了 董事 会 
和 监事 会 , 调整 了 二 级 机 构 及 中 层 干部 , 加 强 
了 公司 管理 。 东 碳 公司 喜 藉 托管 优势 ,决心 不 
TARE, HENE, 

(HBA: 哈尔滨 电 砚 研究 所 、 中 国电 器 工业 块 
PERTE A FAA: BR ER TE BP 
Ee TWAS BRAS IK ME 





[国家 机 械 工业 局 ] 


生产 发 展 情况 ”电器 附件 是 一 种 量 大 面 
广 的 产品 。1998 年 由 于 受 东 南亚 金融 危机 、 
国内 市 场 有 效 需求 不 足 等 多 种 因素 的 制约 ， 
以 及 国内 外 众多 企业 不 断 介 入 建筑 电气 市 场 
因素 的 影响 , 市场 竞 争 较为 激烈 。 据 对 本 行业 
45 个 企业 统计 , 其 主要 经 济 指标 见 表 1、 表 2 
HA 3。 工 业 总 产值 增幅 较 大 的 企业 见 表 4. 












































工业 总 | 工业 销 | 工业 | PB | ye WAR] ag | gg | 报告 期 期 
指标 | 产值 当 | 售 产 信 |) | | 未 所 有 者 
名 称 | (当年 价 ) | (当年 价 ) | ff 收入 gy RE | (人 元 ，| (2 元 ) 权益 
( 亿 元 ) ( 亿 元 ) ( 亿 元 ) | ( 亿 元 ) | E58) | | UE 
_ | ee ee | _ 
| ! nn 
数量 12. 34 11.65 | 5.58 10. 92 10.27 1091 | 0.51 0.5 3. 33 
表 2 1998 年 电器 附件 行业 经 济 效益 指标 完成 情况 
| 电工 电器 “| 过 到 行业 标准 从 。 ggg 年 | 1 oy 
经 济 效益 指标 | 行业 企业 数 所 占 比例 平均 均 增 长 Z 
标准 值 (个 ) | (%) 指数 (0) 
| Po 4 . SE 
DRT TURE C4) | 10.7 | 28 62. 22 15.04 | 13. 36 
资本 保值 增值 率 (54) | 120 12 | 26.67 | 120. 88 0. 90 
资产 负债 率 (%) :60 22 48. 89 66.85 | 3.44 
流动 资产 周转 率 (次 ) | 1.52 | 22 48. 89 1.72 | 9. 31 
| | | 
工业 成 本 费用 利润 率 (%) | 3.71 | 2] 46. 67 4. 28 | 163 
工业 全 员 劳 动 生产 率 (%%) 165 000 | 22 48. 89 32977. 23 0. 35 
TI an ARO) : 96 | 25 55. 56 93. 03 | 一 0. 15 
工业 经 济 效益 综合 指数 1.05 | 19 
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市 场 及 销售 随 着 改革 开放 深入 发 展 ， 
全 国 房 地 产 市 场 日 益 增加 ， 其 电气 配套 件 的 
需求 不 断 增 大 。 城 市 建筑 用 电器 附件 产品 以 
中 、 高 档 为 主 , 主要 品牌 有 : 奇 胜 、 鸿 雁 、TCL 
国际 电工 、 松 本 、 四 通 松下 、 飞 雕 等 ， 其 产 


品 在 市 场 上 占有 相当 的 份额 ;而 我 国 边远 地 


RAAT, HOSUR, (EA RAR HACE Re 
低 ， 使 用 电器 附件 产品 以 低档 次 的 为 主 ， 因 
此 ， 目 前 低档 的 产品 在 市 场 上 仍 占 较 大 的 比 
例 ， 但 生产 企业 创造 利润 较 低 。 今 后 随 着 城 
乡 电网 的 改造 ， 电 器 附件 产品 的 技术 将 会 有 
较 大 的 改进 ， 市 场 销 售 将 会 扩大 。 

1998 年 电 磊 附件 行业 主要 企业 按 销售 
收入 前 二 十 名 排序 见 表 5， 销 售 收入 增幅 较 
大 的 前 八 名 企业 见 表 6。 


新 产品 ”杭州 鸿雁 电器 公司 继续 贯彻 
“以 电气 装置 件 产 品 为 主导 , MAIHE, B 
化 方向 发 展 ” 的 指导 思想 ， 以 推动 企业 技术 
进步 为 宗 上 由， 狠 抓 新 产品 的 开发 工作 ， 使 公 
司 新 产品 开发 呈现 出 “速度 快 、 档 次 高 、 数 
量 多 ”的 特点 ，1998 年 度 共 有 223 个 新 产品 
通过 鉴定 ， 并 全 部 投入 生产 。 此 外 ， 该 公司 
还 把 开发 重点 放 在 中 、 高 档 产 品 的 配套 与 完 
$, HZR K 系列 M120 系列 的 插座 及 开 
关 、 多 位 插座 、 地 面 插座 等 系列 的 85 个 配套 
产品 的 完善 与 改进 工作 。 同 时 ,针对 AP 系列 
销售 继续 滑坡 的 状况 ,组织 专门 力量 攻坚 , 重 
点 开发 替代 产品 R 系列 产品 , 现 已 完成 该 系 
列 37 个 基本 产品 的 设计 ,制作 工作 , 1999 年 
即 可 投产 。 


表 3 1998 年 电器 附件 行业 经 济 效益 指标 前 三 十 名 企业 排序 


































瑞安 市 松 洋 电器 有 限 公司 
南京 鸿雁 电器 公司 
杭州 鸿雁 电器 公司 

北京 邮电 电话 设备 厂 鸿雁 电 占 分 厂 
慈溪 市 于 北 电讯 厂 

TCL 国际 电工 (惠州) ARAR 
宁波 灵 象 电器 有 限 公 司 
浙江 省 桐乡 电线 一 三 
佛山 市 澜 石 电器 厂 
温州 飞 对 电器 有 限 公 司 

北京 市 海淀 区 东升 塑料 电器 厂 
SAUL eg ast) 

慈溪 永生 电子 有 限 公司 
哈尔滨 市 塑料 九 广 

宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 
青岛 电器 装置 件 广 

杭州 新 万 利 电 子 有 限 公司 

顺德 市 松本 电工 实业 有 限 公司 
奇 胜 电器 CHO) 工业 有 限 公 司 
广东 广 深 电器 有 限 公 司 

天 津 市 津 东 民生 电 料 厂 

奉化 市 恒生 电 占 有限 公 司 
嘉兴 市 塑料 电线 厂 

慈溪 市 长 河 镇 通用 电器 开关 厂 
广州 市 荔湾 区 新 兴 电 器 厂 
广东 省 东莞 电器 厂 
苏州 海 贝 电器 有 限 公司 
宁波 市 北仑 插头 电线 厂 
浙江 省 青田 县 电 紫 三 
厦门 市 鼓浪屿 胶木 电器 厂 






ona OO & & BS ee 













注 : 杭州 鸿雁 电器 公司 上 年 有 的 误 写 为 杭州 鸿 世 电 器 公司 。 
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表 4 1998 年 工业 总 产值 增幅 较 大 的 前 八 名 企业 


















工业 总 | pa 
序 产值 i 
2 企业 名 称 RETS 0%) 
| (万 元 ) | 
1 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公司 “| 1188 | 53.3 
2 | TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 | 10000 | 32.92 
3 | 北京 海淀 区 东升 塑料 电器 三 | 1500 | 22.8 
4 | 广东 省 东莞 电器 厂 1068 | 20.5 
5 | RTT ARE FAIRS a] 375 | 20.0 
6 | 哈尔滨 市 塑料 九 厂 | 2279 | 18.8 
7 | 杭州 鸿雁 电器 公司 | 17862 | 14.0 
8 佛山 市 澜 石 电器 三 2 860 8.9 





TCL 国际 电工 (惠州) 有 限 公 司 除了 不 
刀 增 加 原 有 产品 生产 外 ,还 积极 开发 新 产品 ， 
1998 EFÈT K 系列 开关 、 插 座 共计 48 种 ; 
C 系列 开关 插座 共计 64 种 ; E 系列 开关 插座 
共计 58 种 , 新 产品 的 特点 是 ; 采用 了 国际 优 
质 材料 及 工艺 ， 以 产品 的 功能 件 与 固定 架 自 
由 搭配 的 形式 ,减少 了 大 量 模 具 ， 和 节约 了 原 
材料 ， 降 低 了 成 本 。 

自贡 市 长 风 塑 料 厂 为 适应 市 场 经 济 ， 结 
合 实际 情况 ， 在 抓 好 产品 质量 、 生 产 规模 的 
同时 ， 不 断 的 增加 新 产品 ， 开 发 了 二 级 插头 


75 1998 年 电器 附件 行业 主要 企业 按 销售 收入 前 二 十 名 排序 























次 企业 名 K a 上 一 
排 | i 人 数 i 
Ja (A) 不 变价 | 
站 ay ELAS CHAD TIARAA] 71537 153 974 
2) 杭州 鸿雁 电器 公司 479 | 16037 
3 | 顺德 市 松本 电工 实业 有 限 公 司 900 9 029 
4; TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 | 850 7 000 
5 | ”南京 鸿雁 电器 公司 105 16 832 
6| 温州 飞 雕 电器 有 限 公司 950 | 9150 
7 SR LU TY 4g BS 303 2 554 
8 ， 北京 海淀 区 东升 塑料 电器 厂 313 | 183 
9) 哈尔滨 市 塑料 九 三 323 2 140 
10| 顺德 市 必 达 实业 有 限 公 司 238 2 300 
11 北京 邮电 电话 设备 厂 鸿 雁 电 器 分 三 123 1 705 
12| ”瑞安 市 松 洋 电 絮 有 限 公 司 158 2 193 
13| 广东 广 深 电器 有 限 公 司 95 1 012 
14| Pah ae aE) 268 L210 
15 宁波 灵 象 电器 有 限 公司 105 | 960 
16| 广州 市 萄 湾 区 新 兴 电 器 厂 250 951 
17| ”重庆 塑料 八 广 320 774 
18| 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 198 | 353. 
19 正泰 集团 乐清 市 建筑 电器 有 限 公司 70 1 000 
20| 上 广东 省 东莞 电器 厂 102 901 


产品 , 共 完 成 技术 工艺 文件 4 套 , 工装 2 副 ， 
辅助 设备 1 台 。 

正泰 集团 乐清 市 建筑 电 竟 有 限 公 司 根据 
市 场 需 求 ， 相继 开发 了 AC30 模 数 化 插座 系 
列 产品 ， 弹 起 式 地 板 插座 系列 产品 ， 目 前 均 
已 投入 生产 ， 销 售 前 景 民 好 。 

质量 及 质量 管理 ”在 产品 质量 方面 ; 电 
源 揪 座 是 使 用 各 种 家 用 电 融 的 必用 之 物 ， 劣 
质 的 电源 插座 不 仅 会 影响 家 用 电器 的 正常 使 
用 ， 甚 至 可 能 危及 人 届 、 财 产 安全 。 湖北 省 
消 委 会 于 1998 年 进行 了 市 场 抽查 ， 











总 产值 | | “seo Ld Beh | 
时 wu) | Pan FF | L | a | Pjs 
-m wien | REE | ee a 
| | 及 附加 eos 
7 当年 价 CHD | CA) | (万 元 ) | (HJE) 
36053 36296 | 4513 | 136 
862 (14229 | 8330.2, 8) 681. 2 
S504 |; 9629 | 2874 ; $4 52 
000 | 8289 | 2838 | 803 
| | 5277.2 | 19089.5 21.3 ，504.4 
6025 5150 | 2743 | 463 
860 | 2925 699.5] 52 338 
E500 2341 | 1500 | 10 126 
279 2280 | 936 | 16 303 
| 28300 2180 1178 | 30 484 
596 | 1804 | 5324) 9 107 
| E875 | 1788 1875 | 8.04 | 187.7 
1390 | 1380 | 348 | 69 .42 
I 200 1 £30 410 | 6 77 
1177 0 1040 361 | 13.12 | 101 
1 067 | 1035 428.6; 8 3] 
| 889.57 1019.2! 264.8) 8.7 65.7 
71 4 188.5 | 10 | 355.2] 6.07 52.8 
1500 | 870 1000 | 0 240. 2 
| 068 830 476.9} 3 7 














GB1002 和 GB2099. 1 两 个 插头 插座 的 国家 
标准 为 依据 ， 作 了 比较 试验 。 本 次 共 在 市 场 
EAR T 14 种 牌号 的 固定 式 插 座 和 15 种 移 
动 式 组 合 插座 。 检 测 结果 表明 ， 固 定式 插座 
的 奈 量 优 于 移动 式 组 合 插座 ， 其 合格 率 为 
57% ,而 移动 式 组 合 插座 质量 却 计 人 担心 ,本 
次 比较 试验 中 ,无 一 品牌 所 检 指 标 全 部 合格 . 
其 单项 指标 的 合格 率 从 高 到 低 分 别 为 : 软 缆 
及 其 连接 77%, RUE 60%. ERIA 
46.7 共 ， 标 志和 触 头 接触 顺序 33.3%. 型 式 
和 最 小 拔 出 力 26.7%. RAR YF 6.7% 
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在 标准 化 方面 全 国电 履 附 件 标 准 化 技 
术 委 员 会 在 1998 年 的 年 会 上 , 通过 了 对 JB/ 
T8165《 电 纶 附件 、 控 制 娟 和 保护 需 产 品 型 号 
编制 方法 》 修 改 稿 的 审查 结论 和 对 GB 1003 
《家 用 和 类 似 用 途 三 相 插 头 插 座 型 式 、 基 本 参 
SAR) (报批 稿 ) 的 复议 结论 ， 修 改 后 ， 
形成 报批 稿 上 报 上 级 有 关 主 管 部 门 。1998 年 
度 国 家 质量 技术 监督 局 正式 颁布 电器 附件 行 
业 共 6 项 国家 标准 : GB17464—1998 AEC 
999; 1990) 《连接 器 件 ” 连 接 铜 导线 用 的 螺 
纹 型 和 无 螺纹 型 夹 紧 件 的 安全 要 求 》 GB 
13140. 2 一 1998 (IEC 998--2—1; 1990) (# 
用 和 类 似 用 途 低 压 电 路 用 的 连接 器 件 第 2 
部 分 :作为 独立 单元 的 带 螺纹 型 夹 紧 件 的 连 
fe ah (FAY Fat KR BK). GB 13140. 3 一 1998 
(IEC 998 一 2 一 2: 1991)《 家 用 和 类 似 用 途 低 
压 电 路 用 的 连接 絮 件 ”第 2 部 分 ， 作为 独立 
单元 的 带 无 螺纹 型 夹 紧 件 的 连接 器 件 的 特殊 
要 求 》 GB 13140. 4 一 1998 (IEC 998 一 2 一 3， 
1991 六 家 用 和 类 似 用 途 低 压 电 路 用 的 连接 器 
件 第 2 部 分 : 作为 独立 单元 的 带 穿 绝缘 型 
Ye ZR PE AE Be He CE aD RP PR BE OR). GB 
17466—1998 (EC 670: 1989)《 家 用 和 类 似 
用 途 固 定式 电气 装置 电器 附件 外 索 的 通用 要 
求 》 和 GB 17465. 1 一 1998 (IEC 60320)《 家 
”用 和 类 似 用 途 的 器 具 灯 合 ”第 一 部 分 通 
用 要 求 》。 

表 6 1998 年 销售 收入 增幅 较 大 的 前 八 名 企业 













al cae 
杭州 鸿雁 电器 公司 
基本 建设 及 技术 改造 ”1998 EH REIN 
件 行业 固定 资产 投资 5 000 多 万 元 。 投 资 较 
”大 的 企业 有 ;温州 飞 雕 电器 有 限 公 司 固定 资 
产 投资 900 万 元 ,其 中 用 于 基本 建设 投资 
650 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 250 万 元 ;TCL 
国际 电工 (惠州 ) 有 限 公 司 固 定 资产 投资 592 
万 元 ,主要 用 于 技术 更 新 改造 ,设计 制造 连续 


F 

号 

1 | 宁波 万 事 达 综 研 电气 有 限 公 司 

2 | TCL 国际 电工 (惠州 ) 有 限 公司 

3 | 广东 东莞 电器 三 830} 22.5 
4 | 慈溪 市 永生 电子 有 限 公司 354 21.5 
5 | 哈尔滨 市 塑料 九 厂 2280} 20.2 
6 | 北京 海淀 区 东升 塑料 电器 厂 2 34) 19.1 
7 

8 





模 和 电子 流水 线 ,提高 工作 效率 ;杭州 鸿雁 电 
器 公司 固定 资产 投资 353 万 元 ,其 中 基本 建 
设 投资 133 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 220 万 
元 ,主要 用 于 CIMS 项 目 和 车 间 的 改造 等 ; 浙 
江 瑞 安 市 松 洋 电器 有 限 公 司 固定 资产 投资 
215.5 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 121.5 万 元 ， 
技术 更 新 改造 投资 94 万 元 ; 奇 胜 电器 (惠州 ) 
工业 有 限 公 司 固定 资产 投资 160 万 元 ,其 中 
基本 建设 投资 40 万 元 ,技术 更 新 改造 投资 
120 万 元 ,主要 用 于 五 金 生产 线 及 装配 生产 
线 的 改造 ;宁波 灵 象 电器 有 限 公司 固 定投 资 
150 万 元 ,其 中 基本 建设 投资 20 万 元 ,技术 
更 新 改造 投资 130 万 元 ;浙江 花溪 市 永生 电 
子 有 限 公 司 固定 资产 投资 130 万 元 ,主要 用 
于 新 厂房 的 建设 和 添置 设备 。 顺 德 必 达 实 业 
有 限 公 司 扩大 生产 面积 2 500 多 m: ,使 生产 
面积 达到 近 9 000m ,新 增生 产 线 2 条、 生产 
设备 10 ACE) ,检测 设备 15 BCE) ,使 生产 
能 力 达到 端子 2 000 万 只 ,开关 300 FR. 

行业 管理 ”中 国电 器 工业 协会 电器 附件 
及 家 用 控制 器 分 会 在 电器 附件 行业 主要 作 了 
以 下 几 个 方面 的 工作 ; (1) 完 成 原 机 械 工 业 部 
中 国电 器 工业 协会 下 达 的 各 项 行业 工作 ;(2) 
1998 年 全 国电 器 附件 行业 主要 企业 统计 报 
表 工 作 ; (3) 回 建设 部 小 康 住宅 工程 产品 的 推 
荐 ; (4) 向 社会 公布 首 批 电器 附件 推荐 产品 ，; 
C5) 组织 有 召开 了 温州 地 区 电表 附件 企业 厂家 
座谈 会 ,就 如 何 提高 温州 地 区 电器 附件 产品 
的 总 体质 量 和 市 场 竞 争 能 力 进 行 了 座谈 ;(6) 
出 版 《 电 帮 附 件 ) 会 刊 ,发 行 (电器 附件 国内 资 
料 手册 》 等 。 

[楼 稿 人 :广州 电器 科学 研究 所 陈 H 
审核 人 :广州 电器 科学 研究 所 刘 景 昌 ] 





[机 械 工业 部 


生产 发 展 情况 ” 据 统 计 , 截 至 1998 年 底 
我 国 焊接 材料 行业 焊条 企业 350 个 ,焊丝 企 
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业 90 个 ,焊剂 企业 20 个 , 镍 料 企业 90 个 。 其 
中 集体 企业 250 个 ,国有 企业 100 个 ,民营 企 
业 100 个 ,股份 制 企业 50 个 ,合资 企业 20 
个 ,联营 企业 约 25 个 。 

1998 年 焊条 企业 完成 产值 不 变价 41 亿 
元 ,当年 价 53 亿 元 ,工业 增加 值 10 亿 元 ; 焊 
丝 企业 完成 产值 不 变价 32 亿 元 ,当年 价 37 
亿 元 ,工业 增加 值 7. 3 亿 元 。 

1998 年 焊接 材料 行业 销售 收入 2 000 万 


元 以 上 企业 完成 的 主要 经 济 指标 , 按 销售 收 
入 排序 的 30 个 企业 情况 见 表 1. 

产品 分 类 产量 ” 据 统 计 到 的 93 个 焊条 
企业 和 25 个 焊丝 企业 的 产品 产量 和 销量 详 
见 表 2 AIF 3。 

1998 年 焊接 材料 行业 主要 产品 分 类 产 
量 见 表 2 A 3 内 的 汇总 。 

新 产品 1998 年 焊接 材料 新 产品 主要 有 
药 芯 焊丝 和 铝 焊 丝 两 种 ,具体 情况 详 见 表 4， 


表 1 1998 年 焊接 材料 行业 主要 企业 完成 的 经 济 指标 


















































| 全 部 职工 | 工业 总 产值 品 | 工业 | 产品 销售 | ”利润 

a 企 业 名 称 PIAN) 《万 元 | 销售 收入 | 增加 值 | Be | gm 

M | KEN | 当年 价 | T (万 元 ) 7® | (万 元 ) 
1 | 天 津 大 桥 集团 3 625 52 990 | 59 791 57 999 | 10 277.0 70.0 | 2769 
2 | 四川 大西 洋 集 团 有 限 责 任 公 司 2 202 40 540 53 920 55 800 | 13 205.0 232.0 | 4 045 
3 | 天 津 金 桥 焊 接 材 料 有 限 公 司 ] 026 33 258 38 215 37 882 8 291.0 87. 0 4 691 
4 | 江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 1575 17 61] 21 132 21 279 4 048. 9 39.7 72 
5 | 上海 电焊 条 有 限 公司 pain 15823 | 21167 | 20509 | 4391.4! 115.7 30 
6 | 宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 厂 211 8362 | 11 596 11 654 | 2 648.0 21.0 949 
7 | 株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 1 472 9352 | 12177 | 11649 | 2402.0 36.0 | 280 
8 | 天津 大 港 电焊 条 三 480 7085 | 8 360 7911 | 1815.0 18.0 913 
9 | 天 津 静海 电焊 条 上 三 | 712 5700 | 6 335 6 224 649.0] 20.0 103 
10| 锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公 司 149 4071 | 5220 6 016 918.0 0.0 | 125 
11| 云南 大 西洋 电焊 条 厂 有 限 公司 151 4104 ; 6 906 5 539 1719.0) 12.0 783 
12) BRIN ARS Bc A RAE] 2 220 3 071 3 939 5 343 693.0 | 1.0 | 一 770 
13) 湖南 三 一 集团 电焊 条 厂 570 10929 | 10929 | 5199 | 2470.0) 21.4 | 718 
14] 酒 钢 集 团 兰州 长 虹 焊 材 有 限 公司 582 3860 | 5095 5 024 774.0| 23.0 ~291 
15) 上 海 电 力 修造 总 三 108 3112 | 521l 4923 | 1649.0| 35.0 ~ 435 
16| 武汉 四 六 一 电焊 条 三 321 3349 1 5788 4 696 | 0.0 | 13.0 568 
17| 淄博 电焊 条 厂 595 2952 | 4496 | 4467 | 1 299. 0 | 27.0 7 
18) Fre Kil 264 3.054 | 641 | 4 012 720. 0 | 9. 0 24 
19| 福州 电焊 条 厂 343 2668 | 3825 3 571 690. 0 | 33.0 3 
20) 石家庄 市 特种 焊条 三 345 2498 | 3512 3 377 708.0 | 5.0 116 
21) 出 东 登 峰 焊 接 集 团 总 公司 480 2889 | 3611 3 213 488. 0 13.0 62 
22) 成 都 大 中 华 焊 接 材 料 公司 381 2 135 3 366 3 106 476.0 10.0 3 
23) 桂林 市 电焊 条 三 423 2 329 2 867 2769 | 82. 0 12.0 一 216 
24) 丹东 市 焊条 线材 厂 564 1 417 | 2 306 2 687 290. 0 15.0 —479 
25) MONT aA 363 1 838 2 605 2 619 688. 0 15. 0 20 
26| 成 都 大 西洋 电焊 条 三 82 1925 | 2797 2 610 855. 0 15.0 | 350 
27) WAR Bab ES RR 240 2409 | 2675 2 50] 802. 0 11.0 22 
28) 萍乡 电焊 条 厂 594 1726 | 2489 | 2472 | 7440| -22.0 | 一 17 
29| 建 德 市 新 安江 电焊 条 三 135 2 ?44 3 162 | 2 290 326. 0 11.9 18 
30) 厦门 疏 光 实业 总 公司 1 52 j | 2 030 .7 .0 12 
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表 2 1998 年 焊条 行业 企业 的 产销 情况 

















































































































































































































耐 热 | 低温 | 不 锈 

Josean mmja age gr 2 65 at 
条 | 条 | 条 

1 | 大 同市 电焊 器 材 厂 909| 1166) 1165 
2 | 长 治 电 焊条 三 470 557 557 
3 | 石家庄 市 特种 焊条 厂 8568| 9790| 9279 31 
4 | 武安 市 电焊 条 厂 2060| 2111| 2100 
5 | 保定 市 八 一 电焊 条 厂 2800; 3040! 2900 
6 | 北京 电焊 条 厂 1433| 1688| 1 433 
7 | 北京 金 威 焊 材 有 限 公 司 574 733 133 
8 | 北京 市 焊接 材料 厂 1966! 1976 1 432 
9 | 沈阳 工业 大 学 焊条 厂 129 142 95 
10| 丹 东 市 焊条 线材 厂 3718| 3782| 3093 
11| 锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公司 8732| 9245| 7 268 
12| 锦 州 天 牧 焊 材 股 份 有 限 公司 1408| 1715| 1715 
13| 辽 源 市 电焊 条 厂 1736; 1667| 1402 
14| 牡 丹 江 市 电焊 条 联 厂 1 670 1 610 1 592 
15 1088| 1396| 1220 
16| 上海 电力 修造 总 厂 8716} 8424| 4529 
17| 上 海 电焊 条 有 限 公司 40763| 44549| 30959 
18| 上 海 申 光 焊 楼 材料 厂 2060| 2093| 2004 
191 上 海 电 沪 电焊 条 厂 3654| 3654| 3654 
20| 南 京 电焊 条 厂 5658| 5306 
21 | 南京 大 桥 焊 接 材 料 有 限 公司 2440} 2429 
22| 常 州 市 长 江 电 焊条 厂 5150| 5128 
23| 锡 山 市 焊接 材料 制造 三 8397| 8 457 
24| 宜 兴 市 电焊 条 厂 3616| 3549 
25| 匡 江 市 申 江 电 焊条 厂 1 094 912 
26| 徐 州 电 焊条 厂 1403| 1428 
27| 江 苏 宇 宙 焊 接 材 料 集 团 公 司 39 718| 38 819 
28| 安徽 峰 光 焊 材 有 限 公司 3858| 3414 
29| 安 徽 巢 湖 电焊 条 厂 1000| 1100 
30| 猴 王 焊接 集团 芜湖 焊条 厂 2100| 2250 
31| 皖 南 煤 矿 机 械 厂 275 277 
32 | 安徽 省 泽 县 特种 电焊 条 厂 36 45 
33) 淄博 电焊 条 厂 8512| 8795 
34| 山东 省 邹平 县 电焊 条 厂 4628| 4559 
35| 山东 登 峰 焊 接 集团 总 公司 9654| 9969 
36| 青 岛 电焊 条 厂 4518| 5840 
37| 淄博 市 周 村 中 盛 电焊 条 厂 1400| 1500 
38| 银 龙 电 焊条 厂 460 500 
39| 曲 阜 市 电焊 条 厂 232 270 
40| 沂 水 剑 光 焊 材 有 限 公司 
41| 临 沫 电 焊条 厂 10167 | 10327| 10179 
42 | EER BLT 1220} 1200| 14128 
43| 天 津 大 桥 集 团 130 246 | 142 576 | 135 591 
44| 天 津 大 淮 电 焊条 厂 19 831| 20 952| 20874 
45| 天 津 钦 王 电 焊条 厂 673| 1187| 1187 
46| 天 津 金 桥 焊 接 材料 有 限 公司 108 367 | 109 732 | 104 805 


47 | 天 津 静 海 电 焊条 厂 
48| 杭 州 电 焊条 三 
49| 杭州 亚太 特种 焊条 厂 


19 424 
10 995 
300 


20 000 
10 953 
300 







10 510 j. 
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6 223 6 115 103 






50| 建 德 市 新 安江 电焊 条 厂 5 615 
















































































































51 | 浙江 省 五 金 矿产 公司 嘉兴 电焊 条 厂 3 387 3 334 3 322 11 

52| 上 海 电力 修造 总 厂 一 分 厂 1955| 1778!) 1778 

53| 江 西 玉山 电焊 条 有 限 公 司 1 153 1 100 1 092 2 2 

54| 上 人 饶 电 焊条 三 7 898 6 193 5 198 865 42 

55| 萍 乡 电焊 条 厂 5134| 5075| 4664 404 6 

56, 新 余 新 钢 电 焊条 厂 204 365 365 

57| 福州 电焊 条 厂 9005| 9360| 9360 

58| 厦 门 营 光 实 业 总 公司 5 221 5283| 5135 123 24 

59| 龙 海 市 金 盘 实业 有 限 公司 928 915 915 

60 福建 三 明 金 属 焊 材 有 限 公司 2 671 2717| 2243 471 

61 | 湘潭 市 电焊 条 厂 430 436 436 

62| 徐 洲 电 焊条 股份 有 限 公司 23 376| 25292| 20645 | 1 736 17 406 17 
63| RRS RICA PR 522 632 618 14 | 

64| 潮 东 铁 矿 焊接 材料 厂 826 833 813 20 

65| 湖南 三 一 集团 电焊 条 三 2143| 2241 1 000 43 

66| GABBA 940 980 978 2 

67 | 武汉 四 六 一 电焊 条 厂 7 630 3355| 3174 1 37 

68| 湖 北汽 车 工业 学 院 焊 接 材 料 厂 595 605 515 14 3 

69 | 猴 王 股份 有 限 公司 47 458 | 48065| 40521| 2578: 18 237 7 
70| 郑 州 电焊 条 厂 5074| 5092| 4869 174 42 

71|1 郑 州 火 车 头 焊 条 厂 1489} 1500| 1500 

72| 广 州 电焊 条 厂 3 558 3 841 3 651 166 1 

73| 广 州 电焊 条 厂 一 分 厂 2203; 2379| 2379 

74| BASKET 657 657 335 72 250 

75| 宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 厂 27 774| 28041| 27 828 125 5 192 

76| 南宁 市 电焊 条 三 4826| 4809| 4611 147 28 

77 ,桂林 市 电焊 条 厂 7704| 7058| 6602 265 54 

78 广西 永福 鹏 霸 焊 材 有 限 公司 1682| 1967| 1967 

79 贵阳 大 西南 电焊 条 厂 862 872 872 

80| 六 盘 水 电焊 条 厂 540 620 620 

81| 海 昌 电 焊条 厂 ] 804 1 939 1 939 

821| 成 都 大 中 华 焊 接 材 料 公 瑟 7936| 8040] 7576 353 1 30 3 
83| 成 都 大 西洋 电焊 条 厂 6478| 6754| 6750 

84 | 四川 大 西洋 集团 有 限 责任 公司 | 95 724| 98775| 91656| 8102| 293| 3|1331 34 
85 | 昆明 电焊 条 厂 1 471 1 286 1 206 

86| 云 南大 西洋 电焊 条 厂 有 限 公司 13 094 | 14 399| 14 399 

87| 陕 西 省 电焊 条 三 494 997 990 7 

88| 酒 钢 集团 兰州 长 虹 焊 材 有 限 公司 | 11419| 11109| 10049 822 | 78 127 

89| 兰州 新 铀 长 河 焊接 材料 有 限 公司 1300| 1218 943 244 16 

90| 甘 肃 省 国营 河西 堡 电 焊条 三 646 700 600 20 10 
91| 金川 公司 特种 电焊 条 广 2 238 1711 1 562 74 69 

92| 银 川 电焊 条 有 限 公司 6741| 6792| 6635 117 23 

93| 新 疆 天 山 电 焊条 三 10 004 | 10679| 10 482 197 








汇总 833 005 | 871 404 | 770 445 | 66 009 |1 208 3 18 506 |1 348 | 234 | 147 


质量 及 质量 管理 1998 年 根据 国家 质 €. 共计 抽查 22 个 企业 , 抽查 的 地 区 有 ; 北 
量 技术 监督 局 的 安排 ， 国 家 焊接 材料 质量 监 R RR E, UR, ZE I AmE 
督 检验 中 心 对 全 国 部 分 地 区 进行 了 质量 抽 江西、 广西 、 河 南 、 河 北 、 四 川 、 革 肃 、 内 


278 + TT WR 


R> Wir. Wie T. BARS 15 个 省 、 自 
治 区 及 直辖 市 。 

本 次 抽查 是 国家 首次 对 该 类 产品 进行 监 

督 抽查 ， 据 综合 判定 原则 ， 在 这 次 监督 抽查 

中 22 个 企业 的 产品 有 18 个 企业 的 产品 合 

格 ， 产 品 抽查 合格 率 为 81. 8%， 产品 产值 合 
格 率 为 95.1%, 

本 次 抽查 的 企业 类 型 包括 国有 、 集 体 、 股 


份 、 合 资 等 ， 从 规模 上 看 有 产量 大 、 技 术 能 
力 强 的 国有 企业 ， 叉 有 产量 小 、 技 术 力 量 薄 
弱 的 小 型 企业 。 抽 查 结果 基本 上 客观 地 反映 
出 我 国电 焊条 产品 质量 状况 和 整体 技术 水 
平 。 

按 检验 项 目 分 析 ， 本 次 抽查 不 合格 的 主 
要 项 目 为 电焊 条 的 偏心 度 和 焊 颖 金属 X 射 
线 探伤 有 3 个 产品 的 焊条 偏心 度 不 合格 ,一 





表 3 1998 年 焊丝 行业 企业 的 产销 情况 (单位 ; t) 
序 企业 名 区 CO; 焊丝 HUF 
1 | 津 青 焊接 材料 厂 3 000.00 | 2800.00 500. 00 ， 
2 | 唐山 市 航 乐 焊丝 三 402. 00 400. 00 
3 | 河北 金 新 焊接 材料 三 560. 00 490. 00 140. 00 
4) 北京 景 海 工艺 五 金 制品 有 限 公 司 443. 00 406. 00 4. 00 
5 | 北京 市 焊接 材料 厂 27. 00 25. 00 177. 00 6. 00 
6 | 大 连 长 城 焊丝 有 限 公司 5 585. 00 5 426.00 | 3 978.00 
7 | 大 连 市 金 州 金光 焊接 材料 厂 150. 00 130. 00 350. 00 
8 | 锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 13 270.00 | 12507.0| 8780.00 | 1890.00 
9 | 辽源 电焊 条 厂 111. 00 149. 00 51. 00 
10| 牡丹 江 电 焊条 厂 82. 00 71. 00 
11) 上 海 贤 纳 特种 焊丝 有 限 公司 1 800.00} 1750.00] 1 400.90 
12| 常州 市 长 江 电 焊条 三 1 256. 00 1 218. 00 763. 00 780. 00 
13) 武进 市 金属 焊丝 厂 3590.00} 3534.00 855. 00 830. 00 
14| 吴江 胜 兴 上 自动 焊丝 有 限 公司 1 250. 00 1 200. 00 
15| 江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 455. 00 405. 00 355. 00 339. 00 
16| 德州 聚 力 焊 接 材 料 有 限 公 司 600. 00 600. 00 800. 00 800. 00 
17| 威海 京 威 通讯 器 材 有 限 公司 5. 00 5. 00 
18| 天 津 大 桥 集 团 有 限 公司 574. 00 373. 00 103. 00 49. 00 
191 杭州 金 丰 实业 有 限 公 司 焊丝 厂 850. 00 832. 00 
20! REA eS Be 3 687.00] 3593.00 693. 00 702. 00 
21| 锦州 佛光 焊 材 有 限 公司 641. 00 592. 00 121. 00 64. 00 
22| 新 乡 钢铁 制品 工业 公司 307. 00 256. 00 
23| 广东 新 金 焊 丝 厂 716. 00 730. 00 910. 00 904. 00 
24| 昆明 市 轧钢 厂 128. 00 140. 00 225. 00 225.00 | 207.00 
25) 兰州 长 虹 焊 接 机 电 有 限 公 司 395. 00 356. 00 46. 00 17. 00 
汇总 39 984.00 | 37 988.00 | 14 158. 00 7 983. 00 7 681.00 | 213.00 
表 4 1998 年 新 研制 的 焊接 材料 品种 
产品 名 称 型 号 及 牌号 设计 制造 单位 主要 性 能 效果 、 水 平 
一 OO re 
E71T—1, YJ502 (Q)| ”北京 钢 廉 焊接 材料 股份 有 限 公 司 工艺 性 良好 ， 内 在 | ”接近 国外 同类 产品 
浙江 嘉兴 东方 焊 业 股 份 有 限 公 司 ”| 质量 好 水 平 











药 芯 焊 丝 [E70T—5, YJ50 (Q) 


E308LT—1 





铝 焊 丝 |SALMG 焊丝 








天 津 三 炎 焊 业 股 份 有 限 公司 
北京 宝钢 焊 业 有 限 责任 公司 
浙江 嘉兴 东方 焊 业 股份 有 限 公 司 
北京 钢 廉 焊接 材料 股份 有 限 公司 
天 津 三 英 焊 业 股份 有 限 公司 


鄂州 特种 焊接 材料 厂 































内 在 质量 良好 接近 国外 同类 产品 
KF. BAZE 
工艺 性 良好 ， 内 在 | ”接近 国外 同类 产品 
质量 良好 水 平 
焊丝 表面 质量 不 经 | ”焊丝 质量 达到 国外 
清洗 即 可 进行 焊接 | 同类 产品 水 平 
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个 产品 的 X 射线 探伤 不 合格 。 
基本 建设 及 技术 改造 ” 近 几 年 焊接 材料 
行业 基建 和 技术 改造 项 目 较 多 ， 但 多 数 都 未 
形成 规模 ， 真 正 形成 规模 的 技 改 项 目 只 有 两 
家 ， 一 家 是 天 津 大 桥 集团 ， 在 原 有 生产 规模 
基础 上 又 一 人 蔡 上 了 4 条 生产 线 ， 另 一 家 企业 
是 天 津 金 桥 焊 接 材 料 有 限 公 司 ， 新 上 生产 线 
6 条 。 这 两 家 企业 自前 在 国内 已 形成 局 部 垄 
潜 的 格局 ， 产 品质 量 好 ， 价 格 低 ， 国 内 的 企 
业 在 大 部 分 种 类 焊条 上 已 很 难 与 其 竞争 。 
对 外 合作 ” 近 几 年 我 国 焊 材 行业 的 发 
展 ， 以 焊丝 的 发 展 情况 最 为 迅速 ， 尤 其 是 特 
种 焊丝， 里 为 突出 。 湖 北 鄂 州 集团 鄂州 特种 
焊接 材料 三 引 进 了 全 套 意 大 利 铝 及 铝 焊丝 生 
产 设备 和 技术 。 该 项 目 为 国家 级 火炬 计划 项 
H ,达到 90 年 代 国际 水 平 , 年 产 铝 焊丝 800t， 
产品 质量 达到 国际 同类 产品 的 先进 水 平 ， 
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管理 及 改革 国家 焊接 材料 质量 监督 检 
验 中 心 自 成 立 以 来 ， 在 焊接 材料 行业 发 挥 了 
较 好 的 作用 ， 做 了 大 量 行业 工作 。 其 中 包括 
全 国电 焊条 行业 评比 ， 国 家 产品 质量 监督 抽 
A. CO, 焊丝 统 检 , 考评 、 仲 裁 试验 、 型 式 试 
验 、 科 研 成 果 评 定 、 企 业 管理 审核 ， 生 产 许 
可 证 和 出 口 质量 许可 证 工厂 条 件 审查 。 

截至 1998 年 底 , 已 发 放电 焊条 生产 许可 
证 275 个 企业 , 焊 材 出 口 许可 证 已 发 放 30 个 
企业 。 

这 几 年 的 生产 许可 证 和 出 口 质 量 许 可 证 
以 及 ISO9000 认证 等 质量 管理 工作 的 开展 
大 大 提高 了 焊 材 行业 产品 质量 和 质量 管理 水 
P, 

[拟稿 人 ;国家 焊接 材料 质量 监督 检验 中 
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电工 行业 企业 主要 经 济 技术 指标 




















工业 总 产值 
企业 名 称 (万 元 ) 

电工 电器 工业 行业 10 083 112| 9 813 928| 9 531 203| 2 579 359| 1 171 227/19 601 322/11 303 517 
锅炉 制造 业 703 508| 833 427 119 285| 1 893 521| 1 201 546 

大 一 型 企业 339 424| 446 920 684 638 
北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公司 25 062| 46 684 42 767 
哈尔滨 锅炉 有 限 责任 公司 90 677| 99 767 164 744 
上 海 锅炉 厂 有 限 公司 104 110| 125 375 137 845 
无 锡 锅炉 三 18 531 27 929 56 241 
武汉 锅炉 厂 24 088 33 287 125 785 
东方 锅炉 厂 76 956| 113 878 160 256 

大 二 型 企 业 115 016| 123 250 171 060 
本 溪 锅 炉 厂 1 803| 21 478 5 525 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公 司 15 158 15 235 28 406 
上 海 四 方 锅炉 三 24 260 17 529 19 090 
上 海 工 业 锅 炉 厂 8 043 7 681 7 673 
杭州 富 春 锅炉 容 禹 有 限 公 司 22 094| 31 886 30 095 
济南 锅炉 集团 有 限 公 司 23 120| 21 484 23 619 
郑州 锅炉 厂 3 150 3 840 10 655 
广西 梧州 锅炉 股份 有 限 公司 4 623 5 296 9 583 
四 川 锅 炉 厂 10 249 13 689 22 437 
新 疆 天 山 锅 炉 厂 2 516 4 132 10 234 

中 一 型 企业 100 570| 106 820 278 061| 151 551 
天 津 市 锅炉 总 厂 553 552 11 846 4570 
张家口 市 工业 锅炉 厂 823 
石家庄 市 锅炉 厂 1 389 1 636 5 140 
太原 锅炉 集团 有 限 公司 5 892 7 826 12 356 
呼和浩特 锅炉 制造 厂 2 501 2 748 8 095 
锦州 锅炉 厂 1 545 1 621 2 450 
营口 锅炉 总 厂 3 600 3 194 6 410 
长 春 锅炉 厂 1 050 1 419 5 131 
南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公司 2 957 3 917 7 738 
南京 锅炉 厂 3 350 5 587 7 136 
芜湖 锅炉 厂 4 010 4 614 8 284 
江西 锅炉 厂 30 059 26 948 19 347 
开封 锅炉 厂 2 069 2 181 2 805 
武汉 市 工业 锅炉 总 厂 320 320 3 050 
湖北 武昌 锅炉 容器 厂 6 016 5 917 6 016 
长 沙锅 炉 厂 4 402 4 903 4 649 
湘潭 金峰 锅炉 有 限 公司 4 539 4 609 4 588 
广州 劲 马 锅炉 实业 有 限 公司 7 770 8 389 7 593 
重庆 锅炉 总 厂 3 304 3 096 10 415 
四 川 东 方 锅炉 实业 公司 9 894| 11 783 20 785 
西安 锅炉 总 厂 5 350 5 560 4 170 

中 二 型 企业 65 601 69 942 96 645 
天 津 盛 安 锅炉 容器 有 限 公司 2 021 2 593 3 363 
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沈阳 锅炉 总 厂 
沈阳 锅炉 厂 
大 连 锅炉 三 
开 原 锅炉 厂 
哈尔滨 龙 江 锅 炉 厂 
江苏 江 星 锅炉 集团 公司 
温州 金 欧 集 团 有 限 责 任 会 司 
福州 锅炉 三 
德州 锅炉 三 
山东 济宁 锅炉 三 
青岛 热能 设备 有 限 责任 公司 锅炉 厂 
青岛 富 吉 机 电 设 备 制造 集团 公司 
青岛 电站 辅 机 厂 
临沂 锅炉 三 
青岛 三 联 金 属 结构 集团 公司 
济南 红旗 锅炉 厂 
济南 东风 锅炉 厂 
衡阳 锅炉 厂 
柳州 市 锅炉 总 厂 
成 都 锅炉 总 厂 
兰州 锅炉 厂 
天 水 锅炉 厂 
乌鲁木齐 锅炉 总 厂 

小 型 企业 
石家庄 市 红旗 锅炉 三 
承德 市 锅炉 厂 
张家口 市 锅炉 三 
宣化 锅炉 厂 
张家口 江北， 拉 法 克 锅 炉 有 限 公司 
BNET 
大 同市 锅炉 厂 
海拉尔 通用 机 械 有 限 责 任 公 司 


包头 锅炉 三 
通辽 市 锅炉 有 限 责 任 公司 
海拉尔 市 锅炉 厂 


乌兰浩特 锅炉 制造 有 限 责 任 会 司 
锦州 市 锅炉 燃烧 设备 厂 

本 溪 市 常 压 锅炉 厂 

本 溪 市 锅炉 仪 冲 三 

饥 州 市 锅炉 辅 机 三 

本 溪 市 锅炉 包装 维修 厂 

盘锦 节能 设备 三 

延吉 市 锅炉 三 
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通 榆 县 锅炉 厂 

长 春 市 第 二 锅炉 厂 
辽源 五 一 锅炉 厂 
吉林 市 锅炉 厂 
双鸭山 市 锅炉 总 三 

七 台 河 市 锅炉 厂 
DMAP | 
ary 
黑龙 江 省 伊 春 锅炉 厂 
哈尔滨 锅炉 厂 工业 锅炉 公司 
佳木斯 锅炉 制造 有 限 公司 
牡丹 江 双 锅 锅炉 有 限 公司 
上 海 锅炉 附件 三 

上 海 克 莱 德 机 械 有 限 公司 
上 海 锅炉 厂 松 江 分 厂 

上 海 锅炉 厂 春 申 分 厂 

上 海 汇 华 锅炉 附件 厂 
盐城 市 锅炉 厂 

启东 锅炉 厂 

苏州 航 星 锅炉 有 限 公司 
宁波 锅炉 厂 

嘉兴 锅炉 厂 
湖州 电站 锅炉 部 件 三 
武义 锅炉 厂 
江西 省 万 安县 锅炉 厂 


出 东 聊 城 鲁 西 化 工 和 集团 公司 锅炉 厂 


栖霞 锅 炉 厂 

山东 临沂 锅炉 股份 有 限 公司 
山东 济宁 工矿 设备 厂 

青岛 电力 设备 厂 

新 乡 工业 锅炉 三 

沁 阳 锅炉 厂 

新 乡 市 锅炉 总 厂 
新 乡 锅炉 厂 
安阳 第 一 锅炉 厂 

湖北 锅炉 辅 机 上 三 

武汉 锅炉 畏 机 厂 
宜昌 市 锅炉 厂 

湖北 一 戴 蒙 德 机 械 有 限 公 司 
武昌 锅炉 容器 广汉 口 分 厂 
邵阳 市 锅炉 制造 厂 

广州 锅炉 辅 机 厂 
汕头 市 锅炉 厂 
广东 省 佛山 锅炉 厂 

珠海 达 得 锅炉 有 限 公 司 


广州 劲 马 贵 诺 节能 设备 有 限 公 司 





工业 总 产值 
(万 元 ) 


260 264 
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一 


调头 锅炉 辅 机 三 
四 川 锅炉 七 分 厂 
贵州 锅炉 厂 
昆明 市 锅炉 三 
保山 锅炉 广 
大 理工 业 锅 炉 厂 
西安 消 声 除尘 设备 厂 
西安 工业 锅炉 厂 
酒泉 大 方 锅炉 制造 有 限 责任 会 司 
乌鲁木齐 工业 锅炉 上 
汽轮机 制造 业 
大 一 型 企业 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 
上 海 汽 轮机 有 限 公司 
上 海 动 力 设备 有 限 公 司 
南京 汽 轮 电 机 (BA) 有 限 责任 公司 
无 锡 叶 厂矿 
杭州 汽 轮 动力 集团 公司 
东方 汽轮机 厂 
大 二 型 企业 
上 海 汽 轮机 广 
上 海 电 站 辅 机 厂 
青岛 捷 能 动力 集团 公司 
中 州 汽轮机 厂 
中 二 型 企业 
广州 劲 马 动力 设备 企业 集团 公司 
东方 汽轮机 厂 工 业 公 司 
小 型 企业 
辽宁 汽轮机 有 限 公 司 
蛤 尔 滨 汽 轮机 畏 机 公司 
了 哈尔滨 透 平 集团 公司 
上 海 汽 轮机 附件 三 
上 海 电 站 辅 机 附件 三 
上 海 益 达 机 械 厂 
上 海 电 站 辅 机 厂 压 力 容器 分 三 
上 海 电站 辅 机 三 有 川 阔 冷 凝 器 分 三 
上 海 申 华 动力 设备 修造 工程 部 
宜兴 市 电炉 耐火 材料 三 
青岛 汽轮机 配件 三 
广州 斯 科 达 一 劲 马 汽轮机 有 限 公司 
水 轮机 制造 业 
大 二 型 企业 
重庆 水 轮机 厂 有 限 责 任 会 司 
中 二 型 企业 
浙江 金 轮 机 电 实 业 有 限 公司 
临海 机 械 厂 


he 


_ 


1 
i 
i 


i 


| 





工业 总 产值 
(万 元 ) 


不 变价 | 当年 价 








一 
502 672| 
701 730| 
360 468| 
410| 526 
678 680! 
217 320 
71 60) 
1768} 1768] 
668 783| 
1 117 1 414| 
388 063| 439 250 
352 181) 398 214| 
45 819} 59 564: 
108 201| 116 781) 
59 242 57 919) 
29331, 28 637 
9 510 8 505| 
27.578) 39 751) 
72 500) 87 057 
11.207) 15 683 
8741; 13 039) 
2466, 2 644, 
2176 2 508] 
939 900] 
1 237 1 608) 
22 499| 22 845. 
234 202 
2 250 2 250) 
2 598 2 598] 
2 963 2511 
110 1376 
4 138 3 746, 
2185) 2732 
3473) 3355 
448| 448 
1 069) 1 105 
536) 665 
1504| 1857 
40 200 40733 
17 815) 15214] 
17 815| 15214 
6550 7417| 
3463 3963 
2203) 2219 





























工业 销 a. 站 
售 产值 eg | LET 

(当年 价 ) (万 元 ) 均 人 数 | 

JIC) (人 ) 
874| 301 140) 
496) 116 269| 
494 223 340] 
688 373 232 
285 104 136 
36 25 140! 
1 258 334! 386) 
717| 274] 374! 
1 253 3121 375| 
439 879! 156 802! 46 754 
401710! 143787) 36861 
54 332| 20122 9 217 
116781, 36966! 53874 
58 216 22078 2775) 
32746) 16497, 5035| 
8 430 3 408! 1 119] 
40150) 17003| 3549 
91 055| 27713 9 292| 
15 428| 4760) 4036 
| 450] 
| | 273) 
12 816| 4670| 2 421 
2 612 90) 1192 
22121 1162) 1350| 
609! 243 473 
1 603) 919 877) 
20 529) 7 093 4 507! 
202) 一 26| 309) 
180 1013] 2316 
1 249] 690| 402) 
2 511| 878 247 
| 376, 277, 63 
3579 1847 88| 
2 732; 644 127， 
2 549| 835 201| 
448| 197 | 
982 251 217 
642] 386 227] 
2 4591 101 310 
39379 15316| 13597 
15214 5223| 4208 
i5214} 5225 4 208] 
6 788| 3 271 2 606i 
3 531] 1 B14 682| 
2 287 1 128 538| 








1 309 232 


546 
3 081) 
2 066 
1 455 

592 

174 
1 184 
4 280 
3 709 


976 484) 
242 676) 
229 661) 
109 571 
72 833) 
35 040| 
98 796 
187 907 
254 150 
132 112: 
59 479) 
41 569] 
20 990) 
36 217| 
34 192) 
2 025; 
42 381| 
7 452 

4 349) 

9 355 
908 | 
953, 

3 351! 

2 818 

3 3921 
704} 
769) 

1 437) 

6 393| 
101 786 
37 102 
37 102 
20 956) 
6 965| 
| 








4 445 


111i 
898 

1 O84 
35] 
148 
822 

1 693 

1 768 
731 452 
617 731 
173 211 
134 558 
80 675 
4] 634 
12 648 
64 970 
110 035 
72 O07 
28 326 
L? OTT 
21 965 
4 639 
21 303 
20 086 
1 217 
20 411 


CI IN D 
a 
e 
a 


t T g 
DO 


19 953 
11 18 
4 127 
2 645 
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秦皇岛 市 安装 公司 山海 关 锅炉 三 


邵阳 水 电 设备 总 厂 

化 州 双龙 水 电 设备 有 限 公 司 
小 型 企业 

青龙 满族 自治 县 水 轮机 三 

青龙 满族 目 治 县 电机 三 

AFAR RAIAR 

政和 水 轮机 制造 有 限 公 司 

永春 水 电 设备 三 

永定 水 轮机 厂 

mK 

江西 上 饶 十 动 水 电 设 备 有 限 公 司 

江西 奉 新 机 械 厂 

CL PRK ALA RREA 

新 宁县 水 电 设备 制造 厂 

大 埔 县 水 轮机 厂 

龙 川 县 水 轮机 厂 

罗 定 市 水 轮机 厂 

四 川 省 金堂 水 电 设备 制造 身份 公司 

重庆 发 电 设 备 制造 有 限 公司 

四 川 龙 采 水 电 设备 有 限 公司 

甘孜 州 沪 定 机 械 有 限 责任 公 司 

洪 雅 县 机 械 厂 

重庆 市 忠 州 水 轮机 厂 

内 江水 轮机 三 

宜宾 富源 发 电 设备 有 限 公司 

重庆 调 速 如 三 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 
小 型 企业 

河北 省 香河 县 锅炉 厂 

兴隆 县 机 械 锅炉 有 限 公 司 


唐山 市 锅炉 容器 厂 

鸡西 锅炉 厂 

蛤 尔 滨 锅 炉 畏 机 厂 

湘潭 生活 锅炉 厂 

衡阳 锅炉 压力 容器 厂 

始 兴 县 锅炉 厂 

广州 广 戌 燃烧 机 有 限 公 司 

深圳 奥 林 佩 亚 实业 有 限 公 司 1 229 

ARAL BEN Bi FA 653 

发 电机 制造 业 476 046! 519 570 1 635 369| 1 076 125 
大 一 型 企业 263 366! 289104 896 695] 628 261 

ACR 163 235} 117 064 

哈尔滨 电机 责任 有 限 公 司 229 772| 157196 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 121 833| 80 518 

淄博 牵引 电视 集团 股份 有 限 公 司 26 826 17 321 
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ere 
企业 名 其 (当年 价 ) 
不 变价 | 当年 价 
一 一 一 
东方 电机 贱 73141| 81391| 88272 
东风 电机 六 27734| 24250 23 057 
大 二 型 企业 116 650| 128 666| 122 375 
天 津 发 电 设备 总 厂 8 018 7 807| 7 188 
天 津 阿尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 18 976! 18976 11945 
杭州 杭 发 集团 公司 3 487 3 603 3 210| 
郑州 电气 装备 总 厂 2 928 3 138) 3 593 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 71184| 84358| 82 054 
广东 康 立 通用 电气 集团 公司 12057| 10784 14 385 
中 一 型 企业 22 393 21 908 21 396 
潍坊 市 电机 一 广 1 406 1 523 1 327 
零 陵 发 电 设备 有 限 公司 2 552 2 184 2 185 
南宁 发 电 设备 总 厂 7 256 6 003 6 553 
昆明 电机 有 限 责 任 公司 11 179! 12198 11331 
中 二 型 企业 31.569} 35114) 33 856 
Fi CO LET 830) 1 165 1 303 
上 海马 拉 松 ， 革 新 电气 有 限 公司 2 204| 2 021 1 843 
常州 奉 引 电机 厂 7479| 7259) 7176 
临海 电机 厂 | 2962 33 06 3 490 
福建 九州 南平 电机 厂 | 5650 7735 6 623 
福建 省 福 发 股份 有 限 公 司 8082| 8 503 8 393 
江西 三 波 电机 总 三 2878 3382 3 201| 
湖北 发 电机 厂 636) 702 879| 
新 疆 发 电 设备 厂 848| 1041 948 
小 型 企业 | 42068 44778 41 638 
河北 新 河 机 电 设 备 有 限 公司 | 706 860 602 
石家庄 金星 电机 有 限 公司 582 646 614 
屯 留 县 发 电 设备 厂 346| 346 297 
沈阳 直流 电机 厂 591| 505 510 
绥化 电机 集团 有 限 公司 2 643 2 829 > 907 
IS REAL HLL A] i 6 000 6 000 ; 850 
险 尔 滨 电器 设备 股份 公司 | 
舟山 市 发 电 设备 厂 | 276 348 444] 
安徽 省 黄山 发 电 设 备 厂 854 1 209) L177 
国 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 | 5708 5 708! ; 493 
麦 格 乃 奈 克 GEN) 发 电机 有 限 公司 | 2562| 2562) 205 
江西 赣州 电机 厂 4 3 852| 3 723 
江西 吉安 电机 制造 有 限 责任 公司 ! 835 874 839 
WAR ( 汶 上 》 明 远 机 电 设备 有 限 公司 | 755 940| 1023 
泰安 电机 厂 | 806) 1073! 1 128 
西 峡 县 水 电 设备 厂 | 2-706 2313| 2369 
恩施 市 水 电 设 备 厂 1 705 1 768| i 733 
东安 水 电 设备 有 限 公司 | 416 515| 464 
REEMA 8 OL | 87 t01] 79 
嘉禾 县 水 电 设 备 厂 | 301 426 426 
安江 水 电 设备 厂 L 283) 303} 303 





























38 544 
3 889 
2 849 
1 354 

585 

26 117 
3 750 
9 108 

570 

1 094 
2 420 
5 024 
11 818 
396 
693 

2 644| 
1 459 
2 662 
2 588 
1 207 
— 449 
618 
14 530 
245 


— e 
oOo 过 
CN os) 
Bo oF 








434 


146 





297 589| 
57 440 
332 852 
45 175: 
46 306) 
20 449 
19 780 
154 208 
46 434 
60 058 
2 605 

9 247. 
18 239, 
29 967 
115 516 
5 627 

4 467 
16 673 
5 097 
18 653 
53 181 





6 921! 

4 897 
230 248 
974| 

1 058 

2 196| 

5 643| 

4 2811 

8 339 
132 923| 
1 120 

3 123 

8 815 

7 263 

6 723 

1 524 

3 014 

4 723 

4 832 

1 612 








uP Sy} St 
Cl mt oy at 





( 续 ) 










224 226 
31 936 
184 122 
23 145 
29 656 
7 313 
11 328 
88 504 
24 176 
29 610 
1 675 
4 662 
8 191 
15 082 
62 630 
3 072 
1 686 
8 777 
3 161 
9 829 
30 152 


4 597 
} 356 
171 502 
746 
516 
873 

2 317 
3 391 
5 617 
126 712 
694 

1 413 
4 575 
2 616 
2 350 
502 

1 314 
1 552 
2 369 
644 
558 
76 
589 
336 . 
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企业 名称 


潮州 市 电机 三 

汕头 电机 厂 

兴 宁 电机 厂 有 限 公司 

大 埔 县 电机 厂 
揭阳 市 电机 厂 
柳州 市 水 轮机 厂 

贺州 地 区 八 步 第 二 机 械 厂 
遵义 电机 三 
玉溪 水 电 设备 三 
腾冲 水 电 设备 厂 


陕西 省 平 利 电机 制造 有 限 公 瑟 


西峰 电机 广 
电动 机 制造 业 
大 一 型 企业 


天 津 斯 波 泰克 潜 没 电 泵 有 限 公 司 


沈阳 电机 股份 有 限 公司 
KERI 

大 连 第 二 电机 厂 
佳木斯 电机 三 
EERO ARAS 


博 山 电机 三 集团 股份 有 限 公司 


南阳 防爆 集团 有 限 公司 

湘潭 电机 集团 有 限 公司 

柳州 佳 力 电 机 公司 

兰州 电机 集团 有 限 责 任 公司 
大 二 型 企业 

北京 市 电机 总 三 

HBA OIA REA BZ 

衡水 电机 股份 有 限 公司 

清江 电机 股份 有 限 公司 

浙江 卧龙 集团 公司 


BARREL RED 股份 有 限 公司 


章 丘 海尔 电视 有 限 公 司 

河南 省 电机 厂 

湖北 电机 三 

Re AL 

重庆 电机 厂 

西安 电视 厂 

屯 河 电机 电器 制造 有 限 公 司 
中 一 型 企业 

天 津 市 电机 总 厂 

天 津 斯 波 泰克 电机 有 限 公司 

河北 防爆 电机 三 

河北 电机 股份 有 限 公司 

大 厂 回族 自治 县 电机 三 

石家庄 电机 股份 有 限 公司 


工业 总 产值 
(万 元 ) 


( 续 ) 
合计 


工业 | 全 部 职 | 年 末 | 流 动 
工 年 平 | 资产 | 资产 
增加 值 均 人 数 总 H 、 
(万 元 ) 全 t t 
A | (万 元 ) | (万 元 ) 

345 


2 996 
2 090 
2 052 
364 

1 032 
2 016 
542 

2 333 
1 786 
192 

26 

2 313 
1 168 401 
392 714 
7 806 
40 021 
38 686 
19 093 
33 673 
87 567 
15 803 
21 158 
63 425 
8 674 
56 808 
195 557 
17 989 
8 317 
14 103 
11 520 
14 352 
37 193 
9 248 
7 442 
7 800 
14 747 
15 187 
25 603 
12 056 
165 592 
6 488 
4 253. 
3 813 
11 703 
15 259 
2 471 




















357 
493 


324 


42 
580 
179 547| 2 065 575 


762 099 


307 306 
37 601 
13 111 
6 607 
15 728 
19 603 
3 594 
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沈阳 实业 电机 厂 
大 连 第 三 电机 厂 


沈阳 防爆 电机 总 厂 
哈尔滨 第 二 电机 厂 


上 海 电 机 (集团 ) 
仪征 电机 厂 


公司 先锋 电机 厂 


浙江 百 官 机 电 集 团 公 司 
合肥 三 益 电 机 电 泵 股份 有 限 公司 


江西 电机 广 


山东 电机 股份 有 限 公司 


开封 博 达 (集团 ) 


股份 有 限 公 司 


训 攀 力 特 电 机 总 公司 
广东 省 顺德 市 电机 集团 有 限 公司 


重庆 特种 电机 三 


贵州 永安 电机 总 厂 


中 二 型 企业 


天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 


承德 市 电机 总 厂 


秦皇岛 市 电机 总 厂 


山西 防爆 电机 厂 
山西 电机 厂 
内 蒙古 电机 厂 
包头 市 电机 厂 
丹东 电机 三 
这 源 市 电机 厂 


吉林 省 柳河 电机 厂 


鸡西 电机 三 

上 海 电 机 (集团 )- 
上 海 电 机 RA) 
上 海 电 机 (集团 ) - 
上 海 电 机 RHA) 
上 海 电 机 (和 集团) 
上 海 电机 (集团 ) 


公司 日 用 电视 


LAER A] Hi Sh ERE LAL BR ZS 
无 锡 华 达 电机 有 限 公司 
南通 电机 制造 有 限 公司 


启东 三 上 电机 有 限 公 


Noi 


Ba RPK RILES PR 
扬州 飞 达 电机 仪表 公司 
扬州 市 高 发 机 电 制 造 公司 


温州 电机 总 厂 
浙江 调 速 电机 厂 
浙江 特种 电机 广 
余姚 电机 广 


六 安江 淮 电 机 总 厂 
安徽 南华 电机 集团 公司 





4 
! 





272 005 


] 325 


1 213| 
1 620| 
1 546 
16 600 
14 665| 
17 078 
4 274, 
7 082| 
4 201 
3 433) 
2311 
11 352| 
753 

1 943 


8 470 

137 
1 370 
1 865 
5 121 
2511 

668 
1 082 
1 011 

533 

819| 
29 090 
1155 
35 650 
8 000 
21 700 
9 446 
13 936 
11 002 
2 178 
i 173 
2 909 
17 278 
2 332 

548 
2 431 
12 092 








1 326 


18 788) 







































































工业 销 cw 全 部 职 | 来 

售 产值 增加 什 LEP 资产 | 资 产 

(当年 价 ) (万 元 ) 均 人 数 | 总 计 | 合计 

A) (人 ) | CAT) ， (万 无 ) 
1 696 1 186| 863 1421! 14090| 10196 
1 549 1 140 285 828 6 949 4 730 
2 075 1 940 912 1433| 10856 8 371 
1 730 1 729 一 106 1 083| 10282 6 232 
15786 16000 6352 1493! 21342) 12174 
13 581| 11 833 3 191 1362| 16 599| 9 038 
17977. 14971 4 624 340 9 102! 3 056 
4 099 3 763 1 861 1261|) 12401 6 007 
8 230 7 887 2 868 2222| 25 234 14 669 
4 953 5 007 1 314 1 320| 12 309 7 432 
3 495 3 769 112 1 943| 18863! 12782 
2 403 2 008 519 1 066 7 965| 5 268 
13.748] 12 893 5 224 1021; 30210] 12796 
1 160 886 236 1 496 6 644| 3 879 
2 217 2 020 546 1 350 8 216| 4 975 
264 829} 253906] 62616| 46578] 464029| 292 147 
9 616 7 518 1 923 1543| 20363) 10828 
163 105 —46 463 4 8771 2 267 
1 458 | 428 450 60] 6 584! 3 324 
2 006 2 038 86 1867| 12 847 7 560 
6 058 5 670 1 255 1268) 15913) 11044 
2 982 2 496 830 936 7 865 4 275 
707| 740 371 977 3395, 2032 
1 511 1 074 548 702 5 051 3 748 
1 156 1 086 65 984 5 932] 3 937 
652 792 | 480 3723, 2 360 
900 457| 253 350 3 759| 2 216 
18 153 880 1 276 1028) 14124! 10327 
1172} 1203| 一 1078 552 9846! 7061 
31 035 1 508 3 348| 1447} 21635) 16 884 
7 101 7 299 -93| 1072| 17581) 11213 
21 515 1127 5 600} 1495} 22039) 18794 
6 558) 577 2 976 643| 15 631 6 656 
14 376 14654 4 483) 999 9651) 6 939 
10961 11 182) 4 727 1 147) 18 258) 1374 
2 284| ? 383 4211 1 024 13 568) 6 064 
1 221| 1 139 496 525 3628| 2539 
2 940| ; 214 1 190 580) 3 5231 2 434 
IS 016. 17 722 3 610 961 6 699 4 594 
1819) 2096 620 875 7 021 4917 
617 737 185 709 4 957 2 520 
2324 2444 683 550| 5387| 2981 
11 226| 11183! 1 439 926! 8 627 5 831 
| | | 300 8 081| 3 958 
1 755| 1745| 690| 894 3331| 1340 
18 912| 18599| 6338 1114 14595| 10032 
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“ 统计 资料 


厦门 电机 实业 总 公司 
江西 特种 电机 股份 有 限 公 司 
德州 恒 力 电 宙 有 限 责 任 公司 
出 东 双 力 集团 临 清 电机 三 
山东 防爆 电机 厂 
威海 市 电机 总 厂 


出 东 诸 城市 开元 电机 股份 有 限 公司 


安阳 煤矿 电机 厂 


湖北 黄 州 大 地 电机 股份 有 限 公 司 


邵阳 市 电机 三 

湘潭 调 速 电机 厂 

岳阳 中 国 特种 电机 有 限 公司 

APPLES) 

衡 南 县 电机 三 

广州 电机 三 

东莞 电机 厂 

江门 电机 股份 有 限 公司 

广东 恒 达 电机 有 限 公司 

百色 电机 三 

桂林 市 第 一 电机 广 

梧州 电机 制造 有 限 公 司 

乐山 电机 三 

四 川 力 达 电机 有 限 公司 

昆明 电工 有 限 责任 公司 

昆明 市 电机 制造 厂 

宁夏 电机 有 限 责任 公司 
小 型 企业 

北京 市 潜水 电 泵 三 

天 津 市 起 重 电机 厂 

保定 市 电机 三 

张家口 市 电机 厂 

代 县 电机 厂 

晋 中 精 达 电机 有 限 公 司 

BRAH 

大 连 第 四 电机 厂 

丹东 防爆 电机 厂 

辽阳 电机 三 

大 连 金 州 洪 成 电机 有 限 公 司 

沈阳 市 电机 配件 厂 

沈阳 市 电机 有 色 铸 造 厂 

沈阳 市 实业 节能 电机 三 

沈阳 市 电机 配件 综合 

沈阳 微分 电机 厂 

通化 市 电机 三 

大 安 稀土 永 磁 电 机 厂 

集 贤 龙 泉 实 业 有 限 公 司 


工业 总 产值 
(万 元 ) 


113 406| 114 281 
1 473 1 603 

1 368 1 387 
735 793 

94 100 


632 729 















( 续 ) 
流动 
资 产 
合 计 
(万 元 ) 
5 019 
3 864 
3 180 
4 390 
3 552 
7 424 
3 021 
1 956 
3 381 
1 697 
1 658 
1 037 
2 332 
2 540 


6 467 
6 544 
4 495 
2 580 
1775 
4 602 
2 858 
3 728 
5 022 
1 896 
7 409 
122 391 
2 436 
1 651 
1 839 
1 641 
724 

1 734 
345 

1 435 


1 914 
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防爆 电机 工业 公司 第 四 电机 厂 
哈尔滨 呼 兰 闹 门 电机 厂 
ÆRE 

Bey iT aL 

上 海 电 机 CARD 公司 起 重 电 机 三 
BAL (集团 ) 公司 先锋 电工 厂 
上 海 新 中 电机 三 

上 海 电 机 CRED 公司 新 亚 电 机 厂 
上 海 电 机 (和 集团) 公司 劲 力 制 动 电机 
上 海 申 富 电机 有 限 公 司 

上 海 东 浩 电 机 有 限 公 司 

上 海 电 机 厂 冷 作 分 三 

连云港 电机 厂 

滨海 县 电机 厂 

国营 兴 化 电机 厂 

AT ALT 

丹阳 煤矿 电机 厂 
常州 电站 辅 机 总 厂 

海门 县 电机 三 

ITAL 

宝应 直流 电机 厂 
REFERE 

太仓 特种 电机 厂 

地 方 国营 东台 电讯 电机 厂 

常州 常 银 电机 电器 有 限 公 司 
苏州 黑 猫 电机 三 

金华 市 电机 实业 有 限 公 司 
浙江 齿轮 减速 电机 厂 

浙江 防爆 电机 三 

嘉兴 华 年 电机 有 限 公司 
桐乡 市 机 械 厂 

杭州 直流 电机 厂 
杭州 电机 电器 有 限 公司 
宁波 长 江 电 机 厂 

浙江 金龙 电机 股份 有 限 公 司 

合肥 电机 厂 一 分 厂 

淮南 防爆 电机 厂 

安徽 省 皖 北 电机 三 

安徽 无 为 大 江 电 机 有 限 公 司 

安徽 省 太湖 电机 有 限 责 任 公司 
福州 市 特种 电机 厂 

长 汀 县 电机 三 
福建 万 达 电 机 有 限 公 司 

福安 市 太平 洋 电机 有 限 公司 

福安 市 加 东安 波 电 器 有 限 公司 

图 东 德 丰 电 机 有 限 公司 
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4 203] 
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1 498 
339 
8431 
736 

1 308 
1 531 
1731 
1 657 
661 
468] 

1 506 
431 
3 567 
130 
259 
67 
23] 
584 
O77 
115 

8 000 
3 310 
6 814 
5 606 
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795 
2 698 


170 
4 520 
243 

1 361 
346 
835 
722 

1 542 
1 470 
1 887 
1 570 
927| 
616 

1 506 
565 
3 4231 
1331 
281| 
80 
272 
616 
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559 5 654] 
135 743 
133 1 321 
120 533| 
92 273| 
104 1 859 
156 4 873 
209 2 082 
432 3 600 

70 270 
171| 292 
459 1 677 
355 2 178 
617 5 801 
352 1 352 
325 517 
728 3 986 
461 1 595 
227 2 112 
238 1 049 
123 2 113 
330 965 
514 4 530 
334 2 5951 
343 3 758 
254 2 577 
282 1 078 
63 569 
342 1 592 
145 2 350i 
277 5 960 
310 256 
214 974 
64 379 
500 1 374 
393 2512 
124 851| 
101 737 
358 2131 
105 563 
198 1 893 
163 1714 
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江西 防爆 电机 厂 
抚州 电机 有 限 公 司 
乐平 市 电机 厂 

江西 省 峡 江 赛 特 机 电 制 造 有 限 公司 
WOBBLY 
HREH 

青岛 红旗 电机 厂 

东明 电机 厂 

烟台 电机 厂 

长 垣 县 电机 厂 

商丘 电机 厂 
洛阳 环 世 实 业 总 公司 

宜昌 机 床 集 团 电 机 总 厂 
湖北 省 云 梦 县 电机 三 
WERTE BH 
湖北 咸宁 市 起 重 电 机 有 限 责任 公司 
湖北 电机 厂 附属 工 广 

潮 北 省 天 门 发 电 设备 制造 有 限 公司 
长 沙 第 二 电机 三 

醴陵 市 电机 制造 有 限 公司 
益阳 电机 厂 

祁阳 电机 厂 

郴州 防爆 电机 三 
怀化 市 电机 三 

吉首 电机 厂 
广州 市 建国 电机 厂 

Fie AS EL 

清远 市 华南 直流 电机 厂 

连 州 市 电机 厂 

罗 定 电机 厂 

广 宁县 电机 厂 

广州 德 利 电 机 制造 有 限 公司 
广州 船用 电器 三 
南宁 市 电机 厂 

广西 北海 市 金 幢 电机 有 限 责任 公司 
四 川 电机 厂 

TSHR HBL 

重庆 川 东 电 机 有 限 公司 
重庆 东方 起 重 电机 三 
重庆 长 城 电机 厂 

重庆 合 众 电气 工业 有 限 公司 
四 川 省 川北 电机 厂 

四 川 东 方 数字 驱动 有 限 公司 
四 川 宣 汉 电机 厂 
贵阳 市 小 河 电工 厂 

国营 宝鸡 电机 厂 





统计 资料 。293 












































工业 总 产值 | - 
《万 元 ) | 
不 变价 | 当年 价 | 

陕西 省 大 荔 特 种 电机 有 限 责任 公司 689 895| 531 265 471) 
临潼 电力 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 798 833 877 327| 283| 
延安 电机 三 194| 213) 213| 21 437| 
西安 电机 总 厂 三 分 厂 191 192 193 54 215 
甘肃 省 酒泉 电机 厂 605 688 673 262 517 
微型 电机 制造 业 123 163| 111213| 104817 32582| 22 427| 

大 一 型 企业 1130 1124, 1059 114 1132 
天 津 市 微 电 机 公司 1 130 1124| 1059 114 1 132| 

大 一 型 企业 10 876| 10025] 9 347 2 463 2 765| 
南京 南华 大 方 电机 有 限 公司 4050 3920 3323 1558 1646) 
芜湖 电机 三 6 826 6 105 6 024 905, 1 119! 

中 一 型 企业 24 896) 23221) 2] 970 7 158 2 701 
唐山 电影 机 械 厂 391 391| 408 131| 207! 
石家庄 中 威 电机 三 2 653 3005 2349 810 1 181 
浙江 佳 雪 微 特 电 机 有 限 公司 © 7521 62721 5555 2 443 152 
许昌 市 微型 电机 有 限 公司 1 979 1 862! 1 686) 387 440| 
鹤山 市 电机 厂 12352) 11691) 11972! 3387 721 

中 二 型 企业 44 258| 37823 36344 9760) 5192 
上 海 日 用 一 友 捷 汽车 电气 有 限 公 司  ， 8579| 5818) 6351) 1398 639| 
安徽 省 朝阳 微 电 机 厂 | 16076) 12772 12136) 2412) 2055 
仙 游 电机 总 三 5 306 5 184| 5 131| 901 465| 
广东 凌 宵 机 电 股份 有 限 公司 12210 11982| 10 548 4 426 598| 
柳州 市 微 电 机 总 厂 2037) 2017] 2047| 623 552 
青海 微 电 宙 厂 50) 50] 131| l 783| 

小 型 企业 42.003; 39020) 36097| 13087| 10637 
北京 市 微 电 机 总 厂 劳动 服务 公司 148 168 127) 40 35| 
北京 博 迪 低压 电器 厂 | 751 812| 869| 63| 210 
天 津 安全 电机 有 限 公司 731, 704 655; 398 252) 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 | : | 14) 2| 422! 
天 津 市 微 电 宙 公司 第 三 微 电 机 厂 52 52 47| 28 150 
天 津 市 仪表 电机 厂 68| 66 57| 1 46| 
天 津 市 微 电 机 公司 水 磁 直 流 电机 厂 | \ | | | 
天 津 微 电 本 公司 电机 研制 维修 广 | 71 74 68| 28 25| 
天 津 市 微 电 机 公司 镇 流 器 厂 | | 99) 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 综合 加 工厂 | 7 7 | 7 55 
天 津 市 天 明 微 电 机 广 ] 8 8 8 1 14 
天 津 市 永久 控制 微 电 机 厂 | 48, 48 48) 21 30 
天 津 市 成 城 电机 厂 31 3 38| 12) 10 
本 溪 市 微型 电机 厂 | | | | | | 
沈阳 邦 杰 分 马力 电机 制造 有 限 公司 760) 831) 857 249 561) 
丹东 市 微型 电机 厂 353| 350 379) 102 240 
本 溪 市 微分 电机 厂 | 40 40) 40) ~ 2| 16 
和 龙 市 微 电 机 厂 | 6 5 5 1 157 
海门 县 微型 电机 厂 | 1104} 10ll 1950 216 339 
泰州 海天 电机 电器 有 限 公司 ee ee) 161 
奉化 微型 电机 厂 | 171| 1033 1186) 260) 350 











2 485| 


232 710 
20 272 
20 272! 
39 690! 
10 290) 
29 400 
42 810 
5 705 
10 091 
5 935| 
3 843 
17 236| 
61 775 
22 433 
14 586 
6 188) 
6 589) 
4 753 
7 226] 
68 163 
269] 
643| 

1 002 
753 

79 
380 








I 








1 485 
123 011 
5 999 

5 999 
15 661 
6 107 

9 554 
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Ya ae AL 
杭州 空气 压缩 机 厂 
绍兴 市 微 特 电机 三 
金华 市 威 达 机 电 实 业 有 限 公 司 
杭州 微 电 机 厂 
奉化 市 家 用 电机 有 限 公司 
安徽 省 池州 池 力 机 电 制 造 有 限 公司 
江西 微分 电机 厂 
武汉 微型 电机 厂 
湖北 微型 电机 厂 
国营 红旗 机 制 厂 
长 小 市 微型 电机 厂 
湖南 油泵 电机 总 厂 
湘 机 劳动 服务 公司 
广州 微型 电机 厂 
中 山 市 电机 电器 有 限 公 司 
广东 後 庆 电 机 有 有限 公 司 
四 会 市 电机 有 限 公司 
连 南 县 微型 电机 厂 
汕头 市 微 电 机 厂 
三 水 市 三 明 电 器 有 限 公 司 
乐山 乐 久 电器 厂 
电动 工具 制造 业 
大 二 型 企业 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
长 春 电动 工具 厂 
上 海 日 立 电动 工具 有 限 公司 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公司 
中 二 型 企业 
石家庄 市 电动 工具 厂 
呼和浩特 电动 工具 厂 
土 海 市 锋利 电动 工具 厂 
浙江 省 永康 电动 工具 厂 
国 日 电动 工具 有 限 公 司 
成 都 欧 亚 电动 工具 有 限 公 司 
青海 电动 工具 厂 
小 型 企业 
张家口 市 宜 化 电动 工具 厂 
沈阳 电动 工具 厂 
长 春 市 第 四 电动 工具 厂 
阿 特 拉 斯 ， 科 普 柯 长 春 电动 工具 有 
黑龙 江 电 动工 具 厂 
吴县 太湖 电动 工具 集团 
扬州 电动 工具 厂 
淮阴 电动 工具 有 限 公司 
盐城 苏 达 电动 工具 制造 有 限 公 司 
















工业 总 产值 
(万 元 ) 


2 549 
1 574 
14 000 
5 706 
855 
311 
1 430 
451 
3 587 
208 324 


1 234 
330 

3 316 
125 783 
52 036 
4 019 
3 569 
28 601 
15 847 
25 115 
1 355 
3 538 
3 319 
968 

7 379 
4 839 
3 717 
48 632 
2 360 
4 128 
556 

5 262 
257 

18 517 
3 092 
573 
531 
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宁波 市 电动 工具 开关 厂 
宁波 环球 电机 有 限 公 司 
金华 市 电动 工具 总 广 
浙江 摩 兴 电器 有 限 公司 
浙江 省 武义 县 恒 友 机 电 有 限 公 司 
邹平 电动 工具 厂 
河南 电动 工具 调 速 电机 三 
湖北 省 荆州 电动 工具 厂 
湖南 电动 工具 厂 
长 沙市 电动 工具 热 工 仪表 厂 
THE TY ah) CAT 
洪江 市 电动 工具 厂 
湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
广东 电动 工具 厂 
成 都 电动 工具 附件 厂 
电工 专用 设备 制造 业 
大 一 -型 企业 
东 工 集团 公司 
大 二 型 企业 
沈阳 电工 机 械 有 限 责任 公司 
中 一 型 企业 
上 海 电 工 机 械 厂 
中 二 型 企业 
阳泉 电工 机 械 有 限 责 任 公司 
芜湖 电工 机 械 厂 
江西 电站 车 辆 有 限 公 司 
小 型 企业 
河北 电工 机 械 厂 
沈阳 电工 专用 设备 制造 三 
上 海 万 方 焊 材 设备 厂 
上 海 奥 凯 光 电缆 公司 
浙江 平湖 机 床 厂 
江西 电热 设备 厂 
湘潭 电工 机 械 厂 
变压器 制造 业 
大 一 型 企业 
保定 天 威 集团 有 限 公司 
沈阳 变压器 有 限 责 任 公 司 
大 二 型 企业 
北京 变压器 三 
锦州 凯特 股份 有 限 公 司 
长 春 变压器 股份 有 限 公司 
AREFE 
上 海 ABB 变压器 有 限 公司 
常州 变压器 三 
南通 市 友邦 变压器 有 限 公司 
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144 884 
62 872 
82 012 
190 121 
3 080 

4 204 

2 483 

6 912 
12 426 
8 055 
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18 767 
5 422| 

6 099 

7 246 

7 509! 

1 302 
879 
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1 926] 
365 
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121 913! 
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365 541 
21 011! 
9 499 
16 927 
16 705 
14 887 
38 063 
11 059 








f 








440 
126 

1 433 
542 
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60 281 
36 132 
36 132 
2 533 
2553 
10 256 
10 256 
7 577 
980 
3 936 

2 661 

3 763 

1 O17 
452 
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754 

73 

329 
917 378 
200 529 
78 342 
122 187 
221 214 
15 705 
5 923 

9 485 

7 049 

9 320 
19 104 
6 834 
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三 门 变压器 厂 
济南 志 友 股份 有 限 公司 
青岛 变压器 〈 集 团 ) 有限 公司 
山东 现代 达 驰 集团 公司 
衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公司 
顺德 特种 变压器 厂 
云南 变压器 有 限 责任 公司 

中 一 型 企业 
天 津 市 变压器 总 厂 
太原 变压器 厂 
临 猪 县 变压器 厂 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
江西 变压器 厂 
山东 泰安 变压器 厂 
山东 省 金 曼 克 电 气 股份 有 限 公司 
柳州 特种 变压器 厂 
重庆 ABB 变压器 有 限 公司 

中 二 型 企业 
唐山 市 变压器 厂 
沧州 市 变压器 电炉 厂 
BBB HAE RE 
Py See ry ae ae 
蒂 山 变压器 有 限 公司 
营口 特种 变压器 有 限 公司 
eee ce 
沈阳 第 二 变压器 厂 有 限 公司 
大 连 互 感 器 厂 
吉林 省 通化 变压器 厂 
牡丹 江 变 压 器 厂 
勃 利 县 变压器 厂 
连云港 变压器 有 限 公 司 
江苏 华 朋 集团 有 限 公司 
扬州 三 力 电器 集团 公司 
宁波 变压器 制造 有 限 公司 
浙江 省 江山 变压器 厂 
杭州 钱 江 电气 集团 有 限 公司 
安徽 安庆 变压器 有 限 责任 公司 
江西 明达 电力 设备 股份 有 限 公 司 
江西 变 电 设备 总 厂 
山东 临 清 变压器 厂 
山东 沂蒙 实业 集团 公司 
菏泽 市 变压器 厂 
南阳 变压器 股份 有 限 公司 
湖北 变压器 有 限 责 任 公 司 
武汉 变压器 有 限 责 任 公 司 
长 沙 变压器 厂 


工业 总 产值 
《万 元 ) 
不 变价 | 当年 价 





13 865 
17 587 
46 269 
10 223 
14 854 
29 385 
15 611 
96 871 
6 700 
12 942 
3 006 
6 263 
14 348 
7 339 
23 921 
7 081 
15 271 
250 416 
2 402 
1 955 
2 980 
6 617 
787 

2 357 
230 

1 229 
2 678 
1 349 
1 429 
1 472 
5 592 
11 636 
13 382 
5 416 
3 734 
10 352 
3 607 
1 170 
3 753 
4 291 
4 451 
495 

7 962 
5 736 
5 034 
3 935 
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益阳 变压器 制造 有 限 公 司 

常德 市 变压器 三 

长 沙 顺 特 变 压 器 三 

HARE ae)” 

ABR ae) 

(5 LL Te A a 

湛江 通用 电气 集团 公司 

广州 羊城 高 压 电器 有 限 公司 

海南 金 盘 特种 变压器 厂 

OU J) "Ee Se LB Bt LE ZS al 

PU JE Hs ae 

成 都 双星 电器 有 限 责任 公司 

TEE ER as 

陕西 铜川 变压器 股份 有 限 公司 

宁夏 银川 变 压 恬 有 限 公司 

乌鲁木齐 环 月 有 限 公 司 

新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公司 
小 型 企业 

北京 调 压 器 六 

北京 华泰 变压器 有 限 公司 

天 津 市 第 二 变压器 厂 

邢台 节能 变压器 厂 

MAHERE 

保定 第 二 变压器 厂 

Ste aT 

保定 保志 电子 元 器 件 有 限 公司 

ey Rae 

大 同市 变压器 总 厂 

通辽 市 金 驼 变 压 器 有 限 责任 公司 

包头 市 飞天 变压器 股份 有 限 公司 

大 连 第 二 变压器 厂 


壬 东 输 变 电 设备 制造 集团 有 限 公司 


BH ob TE aa 
铁岭 电力 变压器 厂 
沈阳 市 第 四 变压器 厂 
辽宁 清原 变压器 厂 
KERE E 

朝阳 市 特种 电机 有 限 责 任 公 司 
iL RTT WE Ae 

Fr FT RRA 

FFT REAVER 
SAR RT 
齐齐哈尔 市 泰 来 节能 变压器 广 
哈尔滨 第 二 变压器 厂 
蛤 尔 滨 变压器 厂 分 厂 
苏州 变压器 三 




















工业 总 产值 
(万 元 ) 

1208 1244 
905| 1133 
2814| 2565 
2 650| 2712 
1804 1768 
20 666| 18599 
15 624| 16650 
3829| 3636 
5741, 7 247 
2220 2578 
1 291) 1 407) 
6 203) 6 938 
8175) 9306 
3003 2759 
2779 2740| 
1590 1695 
37 768 38717 
141 124 134 908 
581. 617] 
3045, 2439 
365. 387| 
233: 263| 
1622} 1750 
916; 1 064] 
1319} 1669] 
13 673 6 609 
499) 602 
401| 388| 
2760 2658 
2591 2702 
263) 336| 
2 928| 2 9501 
410) 470) 
571 640) 
717 638, 
519 558) 
373 379 
353) 381 
275 275 
885 912 
263 303 
900) 968) 
45 62 
457) 594 
374 486 
568. 5071 











工业 销 
售 产值 
(当年 价 ) 
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1 638) 
806! 
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913) 
628] 
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298; 
210) 
9 500i 
32 653 
61 
707! 
39 


NOON 
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wi z 
资 产 
合 计 
(万 元 ) 





3 972 1 325 
2 478 672 
3 052| 3 043 
7 918| 4 982 
9278 3522 
26210 14889 
27 835 15 748 
8 933| 7 231 
12381) 9250 
5 990 4 021 
2 658 845 
10938| 6178 
10045| 4 689 
7498| 4618 
8 760) 3 227 
14.823) 5145 
80 000| 45 000 
265 104] 148 348 
6 079 2 491 
5 649| 4 879 
2 358 673 
248 214 

2 817 1 816 
3 756 1 257 
1824 129% 
2172 1255 
1528 1085 
2515: 1 993 
4 985 2 456 
4756) 3 08% 
1 403: 806 
3 273) 1 529 
208 89 
1765) 1432 
2022 119 
1 004 | 434 
3 350} 1880 
350! 208 
3041, 283] 
314) 155 

1 088: 657 
72 72 

1 667! 798 
51L 390 
2779, 1867 
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清江 变压器 厂 

仪征 变压器 厂 

RARE RE 
南京 电力 变压器 三 

江苏 丹阳 特种 变压器 厂 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公 司 
温州 市 变压器 厂 

温州 变压器 二 厂 
宁波 市 环 氧 变 压 器 厂 
芜湖 金光 变压器 厂 
滁州 市 变压器 厂 

合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 
合肥 金 环 变压器 有 限 责任 公司 
合肥 华 德 电力 变压器 厂 

鸭 西 天 龙 变 压 器 有 限 公司 
福州 福 荣 变压器 电器 有 限 公 司 
南昌 县 电力 变压器 厂 

江西 省 丰 城 市 变压器 三 
东明 县 电器 厂 
Mateus 
RETR AE Re APRA] 
招 远 机 电 设备 总 厂 

淄博 齐鲁 电力 设备 有 限 公司 
郑州 市 电力 变压器 厂 

洛阳 变压器 厂 

新 乡 逐 庵 实业 股份 有 限 公司 
安阳 变压器 厂 

平顶山 市 变压器 三 
南阳 防爆 集团 微 特 电机 有 限 公司 
多 王 宜昌 市 变压器 厂 

HSE ABA AREA A) 
武汉 特种 变压器 厂 
湘潭 市 调 压 电 器 厂 

EK SHARE BAAR Aa) 
衡阳 市 变压器 三 厂 

会 同 恒 源 变 压 器 有 限 责 任 公司 
湘 机 变压器 厂 

衡阳 电力 特种 变压器 厂 
湖南 长 恒 变 压 器 有 限 公司 
广州 华 成 电器 企业 股份 有 限 公 司 
EF LE 
惠州 市 变压器 厂 

乐 昌 市 变压器 三 
开平 市 机 电厂 

化 州 市 变压器 有 限 公司 

阳 山 县 变压器 三 
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( 续 ) 



































工业 总 产值 | 工业 销 | y | 全 部 职 | 年末 流动 

企业 名 称 人 增加 值 | CE | 次 产 | Re 

1 《当年 从) — By KE | FA it 合 计 

不 变价 | aR | (万 元 | OP w | iD | FW 
二 | 一 一 
北海 市 电器 总 厂 228 400 316 152 158| 1 311 766 
柳州 地 区 变压器 厂 102 137 137 35) 90) 717 300 
重庆 高 压 电 器 厂 1 504 1711 1 666 578 375) 2 673| 2 249 
重庆 变压器 厂 84 84| 76 | 167| 12 074| 4 128 
安顺 变压器 厂 902 981) 777 363 185) 1527 750 
贵州 永安 工 贸 公司 228 229| 224 20 128 405 331 
贵阳 变压器 厂 3 906 3512| 3691 1 230 520 6876| 4 182 
贵阳 特种 变压器 厂 1 313 1 586) 1 203 270 154 1 474| 1 103 
遵义 节能 变压器 厂 230 254| 287 158 140 3 211 1 037 
昆明 变压器 三 1 140 1 386 1 364 — 366 528} 11 481 3 494 
楚雄 变压器 厂 320 409 377 121 121 1 224 43] 
RAE RAE 510 565 520 96 140 1 054 695 
临 洽 变压器 有 限 责 任 公司 324 420 320 218 9] 876 549 
KERER 822 1 035 799 446 153 1 235 912 
西安 电力 变压器 厂 2 432 2 523 2 641 78 266 1 180 433 
宝鸡 永 兴 变压器 有 限 责 任 公司 1 410 1514 1 245 352 306 2 562 1 535 
陕西 蒲 城 通 源 变压器 有 限 责任 公司 616 816 516 一 75 445 1734 760 
西安 恒利 变压器 有 限 责 任 公司 2 156 2 320 1 847 688) 678| 6 221 2 467 
PAR aR | 3 858 4 037 3 268 1 130 597 | 7 621 4 050 
延安 变压器 制造 股份 合作 公司 1 670 1 848 1 331| 49 154 2 959 1 882 
西安 互感 器 三 243 207 194 63 410 2173| 1377 
兰州 宏 字 变 于 器 有 限 公 司 1480 1473| 1502 554 407 3262| 2194 
天 水 长 城 变 压 器 厂 232| 283 272 128 156 713] 700 
青海 变压器 三 1 334! 1 648 1 013 — 280 514] 4 749 2 755 
电容 器 制造 业 58 756| 50736| 48603| 14285 6841! 96330) 59211 
大 二 型 企业 31 016| 25 066 24 989 8 531 2374| 48151 29 553 
锦州 电力 电容 器 有 限 责 任 公司 | 16008| 12530| 12288| 4397| 1012| 23385| 15305 
桂林 电力 电容 更 总 厂 | 15 008| 12 536 i2 701 4 134 1 362 24 766 14 248 
中 二 型 企业 l 15280) 14520) 13 670! 2 698 2171; 283831 15 903 
北京 电力 电容 器 厂 | 385) 409 496,  —209 494 5 511 3 538 
PEAR BT LA a BR Zo a] 1 623} 1 472 1 489 457 379 3 961 2 372 
南京 南华 电力 电容 器 有 限 公司 | 758) 660 523 10 380 6 001 2 032 
无 锡 市 电力 电容 器 厂 | 10987| 10 243| 9 665 1 951 418, 10 560| 6 263 
中 原 电力 电容 器 有 限 公司 1 477| 1 736 | 497 489 500 2 350 1 698 
小 型 企业 | 12.510) 11150 9 944 3 056 2296, 19796) 13755 
辽阳 市 电器 开关 厂 | 397| 3971 397 124 585| 1367 825 
辽阳 市 低压 元 件 厂 | 513 516] 517 180 340 734 582 
锦州 仪表 电容 器 厂 | | | | 12 30 132 121 
HPT a IRAR | 1 230 1 085 894| 318 218 2779 2 169 
上 上 处 市 电力 电容 器 有 限 公司 2 175 1 609| 1 584 483 156 2 130| 1 659 
新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 | 2 192) 1 672) 1 700 436 189 1 544 889 
新 会 市 电力 电容 器 广 | 1656 1381 1203 364 97 2477| 1620 
PEIRAS 1872 183 1647| 1076 313) 4037| 2842 
合 阳 电 力 电容 器 制造 有 限 责任 公司 | 2475) 2677) 1902 87 368| 4596) 3048 
整流 器 制造 业 | 18 832 15 488 15 327 3 271 4926, 52496) 31684 
大 二 型 企业 004| 1028 894| 527] 697 9 144| 3 859 
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北京 榨 树 整流 器 厂 
中 一 型 企业 
北京 整流 器 厂 
中 二 型 企业 
鞍山 市 整流 器 三 
青岛 整流 器 厂 
小 型 企业 
北京 市 威 迪 电气 工程 技术 公司 
北京 整流 器 厂 电 器 配件 分 三 
天 津 市 整流 器 厂 
保定 整流 器 厂 
大 连 可 控 硅 厂 
上 海 小 池 电 气 工程 有 限 公 司 
平顶山 市 整流 器 厂 
湘潭 市 整流 器 厂 
柳州 市 柳 整 电气 制造 有 限 责任 公司 
成 都 整流 器 厂 
开关 控制 设备 制造 业 
特大 型 企业 
西安 电力 机 械 制造 公司 
大 一 型 企业 
沈阳 高 压 开关 有 限 责 任 公司 
上 海 华 通 开关 厂 
上 海 电 器 股份 有 限 公司 
江苏 长 汪 电 器 集团 公司 
贵州 长 征 电 器 集团 有 限 责任 公司 
甘肃 长 城 电器 工业 公司 
大 二 型 企业 
北京 开关 厂 
天 津 市 电器 开关 公司 
上 海 西门 子 开关 有 限 公司 
上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公 司 


浙江 输 变 电 设 备 有 限 公 司 


TAERE RAD 股份 有 限 公司 

合肥 高 压 开关 总 厂 

平顶山 天 鹰 集团 有 限 责任 会 司 

柳州 市 开关 广 

四 川 电器 股份 有 限 公 司 
中 一 型 企业 

上 海 精益 电器 厂 

HARFA 

合肥 开关 厂 

福州 天 宇 电气 股份 有 限 公 司 

泰安 高 压 开关 集团 

河南 开 开 电 气 股份 有 限 公司 

河南 信 开 电器 有 限 责 任 公司 





工业 总 产值 流 动 
(万 元 ) 资 产 
合计 

1 004 3 859 
1 744 11 604 
1 744 11 604 
9 145 7 199 
2 203 3 248 
6 942 3 951 
3 939 9 022 
19 443 

81 631 

396 1 023 
295 1165 
17 194 

641 681 
326 662 
502 ) 619 

1 502 1 291 1 109 3 422 
160 150 175 182 

1 545 825| 1 406 323| 1 371 865 2 451 291| 1 486 975 
203 585| 179 335 499 946] 277 910 
203 585 277 910 
358 330 439 284 
65 067 60 929 
22 639 37 905 
147 106 150 981 
59 378 54 905 
30 032 72 389 
34 108 62 175 
157 390 198 610 
28 091 46 677 
2 515 5 870 
19 088 14 840 
23 555 10 105 
13 011 9 835 
28 723 23 531 
2 690 9 094 
28 094 47 621 
5 020 11 097 

6 603 19 940 
| 98780 119 790 
12 542 9 642 
17 276 11 966 
5 606 7119 
35 600 59 175 
10 580 8 580 
4 387 3775 
1 308 5 092 


统计 资料 。 301 








302。 统 计 资 料 


















































GE) 

工业 总 产值 工业 销 | T 由 | 全 部 职 ERK ÜZ 

企 业 名 称 pr eine | 和 ORT 

l CHEMO — MAM ;总 计 合计 

| 7 当年 价 opm | IP W | (万 元 | (万 元 ) 
郑州 市 电器 控制 设备 三 418 365 365| 106 264; 3280 2 825 
广州 南洋 电器 厂 11063| 12665| 11465| 4655 1060 17879| 11616 
中 二 型 企业 351 064] 275104 263.634) 81368 21199) 312522| 178047 
天 津 市 电气 控制 设备 三 2 231 2231| 1631 773| 541 7882 5 243 
山西 省 电气 控制 设备 厂 392 400| 338 251 850 4484| 2619 
包头 市 开关 厂 1 101 941 904 400 685 5878| 2556 
木兰 电器 设备 结构 三 1 386 1 32 1 215) 697 115) 2 024 716 
上 海 东 屋 电器 有 限 公司 4356| 3993) 4 312 1 359) 659 8 714 7 458 
SULA Rae 3 5421 3 968 3 736! 1 603! 558| 7 640 5 720 
苏州 通用 电器 阿尔 斯 通 开关 公司 | 13730} 12003| 12273 3 239 598, 14764| 11282 
江都 电器 开关 厂 3576, 3593) 2587) 1350 410 4971| 2786 
宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 26182| 27852 23806, 4521 480, 21 868) 15048 
三 门 县 飞 达 电器 有 限 公司 | 859 859| 896| 157| 210) 2092| 333 
宁波 兴 亚 电器 集团 有 限 公 司 | : | 200 4424| 2594 
杭州 红 申 电器 有 限 公司 | 9449| 8 187| 7725| 2080 493, 6 398 4 013 
正泰 集团 公司 | 141 594 88496) 87213, 30 911 2010| 33604; 17 628 
欧 利 机 电工 具有 限 公 司 2 445, 1 250 ] 169| 395 135| 5 224| 2 838 
长 城 电器 集团 有 限 公司 30.315) 22395) 21576| 6977 792 17181) 7828 
ie 2H oe SRA APR 2 13709| 11408| 11 308 3 109 718, 13 457 6 775 
新 华电 器 集团 有 限 公 司 33.954) 22048) 21536, 6667) 1380} 25855) 11 824 
万 家 电器 集团 有 限 公司 | 7962} 7174 719 nn 508] 14181| 7659 
E] ABB 低压 电器 设备 有 限 公 司 | 12868 15231) 15169) 4069 217| 13322| 11 653 
山东 济宁 开关 三 | 644 739 728} = 125 846) 6205) 2957 
淄博 市 博 山 电 器 开关 厂 | 689| 829 880 183 328 1 897 1124 
台 开 关 厂 | 405| 608 779 107 634| 4297| 2.773 
获 嘉 协力 电器 股份 有 限 公司 5177, 5197 5125| 1702 500| 4299} 3109 
湖北 开关 厂 7006| 7945| 8662| 2048| 1460| 21105| 9263 
武汉 武 新 电器 工业 有 限 公司 1 479 1 277| 1 301 117| 1 149 5072 3 371 
佛山 市 电器 三 有 限 公司 10 960! 9684 7 55] 3 388 670) 18573| 6267 
广东 省 番禺 市 瑞峰 机 电 总 三 4 333 4 566| 4500 1 543 367| 11873) 8896 
HATER | 282 32] 360 113 524 3898) 1 624 
梧州 市 船用 机 械 厂 | 1003| 1057 888 45] 410} 2766 1 346 
RPS RH “SRE APR 2 | 6 28) 6 499 5 711 2 084 1613) 11505 713 
昆明 开关 厂 | 2770 2544| 2447 537 689 5401 1855 
昆明 开关 一 三 / 384 480| 189| 一 103 450} 1 668 778 
小 型 企业 | 376676| 338568| 320041} 101098, 3868]! 434879| 273 334 
北京 第 二 开关 厂 4 061 6519| 5248; 1810 586 «8987, 7767 
北京 埃 尔 凯 成 套 电器 有 限 公司 218 283| 505 248 26 1220; 1050 
北京 ABB 高 压 开关 设备 有 限 公司 | 17418| 14887| 14 343 4 690 127 15966 12554 
天 津 市 电器 开关 公司 二 厂 | 823 706| 620 253 184 271 182 
天 津 市 电气 控制 设备 厂 分 厂 | 134 130) 130 39 182 191| 176 
河北 省 成 套 电器 设备 厂 | 1267 1147 4 083 192 135 1866 1537 
邯郸 市 开关 三 | 584 602 588 260] 621 3 032 2 325 
保定 开关 厂 | 793 895 850| 379 593, 2218| 1593 
张家口 开关 总 厂 | 461 491| 500 84 194 1007 798 
许 继 北戴河 电器 成 套 公司 | 214 237) 219| 188 245, 1 209 652 


秦皇岛 市 开关 厂 
唐山 市 起 重 电器 厂 
唐山 燕山 电器 有 限 公司 
张家口 市 电器 开关 厂 
河北 省 邯郸 市 自动 化 控制 设备 厂 
大 同市 整流 器 厂 
阳泉 市 电器 厂 有 限 公司 
太原 市 电器 控制 设备 厂 

长 治 市 防爆 电器 厂 

山西 电器 开关 厂 

太原 茂盛 装饰 有 限 公司 
锦州 辽西 开关 厂 

沈阳 开关 厂 

沈阳 电器 控制 设备 厂 
鞍山 市 继电器 厂 

辽阳 开关 厂 

沈阳 重型 机 械 厂 电 控 厂 
盘锦 市 兴隆 成 套 电器 制造 有 限 公司 
四 平市 开关 厂 

长 春 市 控制 设备 成 套 厂 
辽源 市 开关 厂 
吉林 市 高 压 开关 厂 
哈尔滨 电 控 设备 厂 
牡丹 江 高 压 开 关 厂 
牡丹 江 市 电器 开关 厂 

大 庆 金 运 股份 有 限 公司 

上 海 华 通 开关 厂 四 分 厂 

上 海 海通 电器 成 套 有 限 公司 
上 海 华 灵 电器 厂 

上 海 华 通 开关 厂 浦东 分 厂 
上 海 华 通 开关 厂 配 电 设备 分 厂 
上 海 华 通 开关 电器 厂 

上 海 华 通 开关 厂 一 分 厂 

上 海 华 通 开关 厂 一 分 厂 
上 海 长 城 电 器 厂 
丹阳 市 开关 厂 

常州 开关 厂 

淮阴 开关 厂 

宝应 开关 厂 
苏州 电气 控制 设备 厂 
靖江 市 开关 总 厂 

息 宁 县 第 一 开关 厂 

镇 江 电器 开关 厂 

镇 江 长 城 开关 厂 

常州 基 腾 电气 有 限 公司 
STNATLAS 泰 航 电子 有 限 公司 
杭州 中 策 电器 股份 有 限 公司 


工业 总 产值 
(万 元 ) 
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一 

工业 总 产 人 | 工业 销 ”| y| 全 部 职 | 年 来 | 流动 

会 业 名 称 人 

oyag HME | 均 人 数 | 总 计 | 合计 

不 变价 | 当年 价 | (万 元 | FP w | (万 元 ， (万 元 ) 
杭州 电气 控制 设备 上 F 3 383 380 4 017] 614) 578) 6 542 3 154 
浙江 义乌 电器 厂 | | | : | 320 2747 2 330 
宁波 耐 吉 集团 有 限 公 司 | 20010 20380 19687| 5014 542| 15752} 10484 
浙江 三 辰 电 器 有 限 公司 | 2783 2410 2410 840| 322| 4029, 2044 
杭州 电气 传动 设备 厂 | 204| 174 174| 24 29| 308 164 
杭州 控制 电器 厂 | 207 284 291 112) 133} 655 441 
嘉兴 成 套 电器 厂 | 220] 188) 290 35 52| 504 223 
浙江 省 金华 市 机 电 设备 厂 | | | | 81 617 420 
江山 市 开关 厂 | 581 681 625 257 168 996) 870 
杭州 漏电 开关 厂 | 566) 549 517) 292 204| 966) 634 
金华 电力 开关 有 限 公司 2 174 2176| 2176 652| 138 2918| 2018 
瑞安 市 万 松 电 子 电 器 有 限 责任 公司 1299 1206 1161| 402 92) 1602 1072 
温州 市 开关 三 厂 | 2126 2171 2172 536] 135 2395) 1206 
浙江 通用 低压 开关 厂 | 2000 2013 1958 691 135 4266) 1830 
AAEE RAE / 10605) 9133; 8524 204 624 4278) 2402 
德 力 西 集团 公司 111.989, 7133 68208 24156) 1818| 39554 26380 
合肥 开关 厂 一 分 厂 420) 420) 330 126 206 368! 259 
Be BRT HL SET eT | 1591 144 124| 50 369 1356; 646 
阜阳 华 丰 电 器 成 套 厂 126 141 56 30 117| 986 603 
安徽 省 宿 松 县 电器 厂 | 46 62. 57| | 50 165. 138 
安徽 省 铜陵 市 电器 厂 90| 90) 82 31 143] 541 211 
屯 溪 电器 厂 | 163 150 192 40 268] 1584) 950 
安徽 互感 器 厂 l 673 680, 675| 219| 154 1194 563 
合肥 高 压 开关 总 厂 三 分 厂 | 273| 250! 116 145| 253! 467 448 
安徽 省 明光 市 开关 厂 122 138 93 41] 234 492 289 
BIC 152 152 108 85, 40| 360| 136 
福州 盛 宝 电 器 有 限 公司 ! 70 63. 120} 34| 492| 4 636| 1 832 
福州 市 电力 器 件 厂 | 367| 314, 372| 3 242| 978| 861 
福州 电气 控制 设备 厂 | 109| 106, 164 一 | 114) 1664] 24? 
厦门 电器 控制 设备 厂 | 10522) 12001, 11783 1604 503| 23963] 13399 
漳州 市 南方 电 控 设备 厂 113 113) 113) 291 45, 106] 6] 
福州 一 开 同 益 电 气 有 限 公司 © 2802 2223 2256| 1024 79 2805 262 
福州 回 益 通用 电气 有 限 公司 | 2 102! 1 796) 1 842 532) 78| 1 290| 121] 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 37 511, 40.013, 39085) 14413 359 38714) 2650) 
三 明 化 工 机 械 厂 压力 容器 分 厂 229 229 226, 72 53, 545| 359 
福州 金星 电力 电气 有 限 公 司 1 202 1 091| 918| 368| 85. 3 268| 447 
南昌 电工 器 材 厂 82 124 133 72) 235, 737, 480 

南昌 八 - -开关 厂 1 347 1151 1 116 245| 239. | 
南昌 电力 开关 厂 1 031 919 769 298) 233. | 

济南 开关 三 685 623 624] 126] 370! 1 068) 555 
菏泽 市 开关 厂 230 254 294 80 216 192 8) 
威海 市 输 变 电 设备 集团 公司 168 168) 121 47 80 1238] 376 
新 乡 市 低压 电器 厂 | 301 329 277 83) 216 526) 432 
水 城 高 压 电 器 三 310 373| 318) 82 112: 450) 305 
age a rh BEE 166 166, 97. 139 100! 269) 206 
信阳 市 低压 开关 三 | 347| 397 359| 117 ss 905 774 
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信阳 航空 电器 设备 厂 

湖北 省 襄樊 市 低压 开关 厂 
武汉 迅 达 开关 厂 
REMERA 

邵阳 电器 设备 三 

涟 源 市 电器 开关 三 
郴州 低压 电器 开关 厂 
长 沙 继电器 厂 

广东 广 益 电气 控制 设备 有 限 公 司 
广东 省 河源 开关 厂 有 限 公司 
新 会 电器 三 

汕头 市 电 占 控制 设备 厂 
佛山 市 富 达 电力 设备 实业 公司 
顺德 开关 三 

广东 珠江 开关 三 

兴 宁 市 电器 厂 

云浮 市 星 龙 船用 电器 有 限 公 司 
汕头 市 红 卫 电器 厂 

四 会 市 互感 器 厂 

汕头 经 济 特区 自动 化 电器 设备 总 厂 
汕头 南方 开关 厂 
东莞 市 开关 厂 

汕头 利 侨 电子 设备 有 限 公 司 
汕头 南粤 开关 厂 

汕头 机 械 〈 和 集团 ) 宏达电 器 厂 
柳州 市 高 压 电 器 厂 

北海 申 达 电力 设备 联营 厂 

川 东 高 压 电 器 厂 
重庆 第 二 开关 厂 
自贡 市 开关 厂 
自贡 市 电 蜂 成 套 厂 

成 都 电气 设计 研究 所 

川 电 综 合 加 工厂 

达 县 地 区 电器 厂 

四 川 东方 电器 控制 设备 厂 
贵阳 电气 控制 设备 三 

贵阳 开关 厂 
曲靖 市 电机 电器 广 

大 理 市 开关 厂 

PATH ae 
楚雄 市 电器 成 套 设 备 厂 
西安 电 右 开关 三 
铜川 市 开关 三 

西安 光明 开关 厂 
西安 新 兴 电 器 厂 

酒泉 市 创 精 开关 有 限 责任 公司 


工业 总 产值 
(万 元 ) 
121 105 
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兰州 七 里 河 开 关 厂 | 125 62 


天 水 长 城 低 压 电 器 开关 厂 
金川 有 色 金 属 公司 电器 控制 设备 厂 
RKB ARB 
青海 开关 厂 
银川 市 电器 开关 厂 
新 疆 开关 厂 
昌吉 市 开关 三 
电器 设备 元 件 制造 业 
大 二 型 企业 
北京 敬业 电工 集团 
沈阳 低压 开关 厂 
上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 
上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
中 一 型 企业 
天 津 市 电力 电子 设备 公司 
浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公 司 
岳阳 起 重 电 磁铁 厂 
中 二 型 企业 
北京 电器 元 件 厂 
天 津 市 第 二 电器 开关 厂 
天 津 市 低压 电器 公司 
天 津 市 互感 器 厂 
瓦 房 店 防爆 电器 厂 
旅顺 船舶 电器 厂 
土 海 电瓷 三 
上 海 西 门 子 线路 保护 系统 有 限 公司 
南京 开关 厂 
苏州 电器 股份 有 限 公 司 
泰兴 市 开关 厂 
三 门 腾 龙 电器 有 限 公 司 
长 沙市 熔断 器 三 
湘潭 开关 三 
衡阳 互感 器 有 限 公司 
广州 市 电器 工业 公司 
佛山 市 开关 厂 
德阳 东 电 电器 公司 
小 型 企业 
北京 第 三 低压 电器 厂 
北京 第 一 低压 电器 三 
北京 继电器 厂 
北京 低压 电器 厂 利 群 技术 服务 公司 
天 津 市 第 二 继电器 厂 
天 津 市 第 二 电气 控制 设备 厂 
天 津 市 第 三 机 床 电器 厂 























125 

286 

219 
189 193| 
286 263! 
702 1 210 
156 861 156 241 
43 090| 41 289 
9570; 10080 
7 838 7 914 
11 138 9 521 
14544, 13774 
8172 8 040 
1 580 1 703 
6 024 5 690 
568 647) 
47994) 48 142 
308 345! 
969 1141 
4 000 3 B88 
831 768 
3 550 3 494 
846 888 
5 835 5 439 
2 398 2 201 
571 708 
1 096 1 197 
3 927 3 490| 
1 106 1 153 
272 303) 
1231 1139 
2412 2 878 
5 565 5 280 
7 523 7 663 
5 554 6 167! 
57 6051 58 770 
522 472] 
1 122 1 242 
783 869| 
460 393 
500 492 
121 136 











120) 


221 
1 106 
145 985 
34 831 
10 001 
6 524 
6 470 
11 836 
8 653 
2 008 
6 005 
640 
44 307 
389 
976 

3 753 
804 

2 980 
879 

5 571 
1 821 
522 

1 078 
3 490 
1 174 
338 
1117 
2 645 
5 074 
6 299 
5 397 
58 194 
474 

1 283 
1 038 
393 
496 
138 
135| 









































149 666 

— 1079] 354 4 568] 
一 97 407 4 271| 
197 151 913 
46 789) 48671! 392547 
11 020 5 983| 106 773 
3 035 1990! 29 686 
2 163 3136) 39 498 
1 428 527| 14885 
4 394 330} 22 704 
2 820 4 380) 30 128 
883 668 7 803 

3 227 1 282 7 664! 
一 1 290 2430| 14 659| 
15 430| 10191) 106 103 
54 485 3 233 
133 533| 4 234| 

1 184 786, 10 377| 
69 454 3 257| 

1 387 759 4 358 
423 322 2 400 

2 010 642| 10381 
— 668 234 7 785: 
207 609 2 458 
314 490) 4 507| 
728 556! 5752 
498 150 1 470 
34 354| 2 054 
410 688 3 471 
508 617! 5 662| 

1 700 662| 12145 
2 947 455) 16 184 
3 492 1395} 6 375| 
17519} 28117) 149 545 
139 202 471 
969 480 1 602 
249 534, 2 038) 
80 52 385 
187 338, 510 

一 3 427 1 091 

63 153 441 











503 

1 574 
2 043 
624 
229 473 
56 112 
15 099 
21 63] 
4 966 
14 416 
15 449 
3 520 
6 453 
5 476 
60 202 
1 789 
2 981 
4 979 
1 392 
2 850 
1 037 
6 525 
4 290 
127] 
4 222 
3.773 
891 

1 154 
2 236 
3 444 
8 358 
2 588 
3422 
97 710 
442 
1195 
1 461 
369 
392 
675 


334 
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天 津 市 第 二 电器 开关 厂 分 厂 
天 津 市 矿山 电器 厂 二 分 厂 
天 津 市 电瓷 电器 厂 分 厂 
天 津 市 机 床 电器 总 三 分 厂 
天 津 市 低压 电器 公司 一 厂 
天 津 市 天 开 高 压 元 件 开发 有 限 公 司 
石家庄 市 电器 开关 厂 
HAEA 
保定 市 电器 开关 厂 
石家庄 市 通用 电器 总 厂 
太原 市 起 重 电器 厂 

黎 城 县 电器 有 限 公 司 
呼和浩特 市 电器 开关 厂 
沈阳 市 电器 开关 三 
沈阳 市 电器 元 件 四 厂 
沈阳 市 变压器 开关 厂 
沈阳 市 按钮 开关 厂 

沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 
沈阳 低压 开关 厂 电 融 实 业 总 工 司 
沈阳 金 钟 默 勒 电器 有 限 公司 
通化 市 继电器 厂 
牡丹 江 市 低压 电器 厂 

上 海 互 感 器 三 
Hi a a 

上 海通 用 电器 三 厂 

SE RRR AES 

上 海 机 床 电器 厂 二 分 厂 
上 海龙 华 机 床 电器 厂 

上 海 互 感 希 厂 一 分 三 

上 海 互 感 器 三 三 分 厂 

上 海 大 保 避 雷 器 有 限 公 司 
ERROR BAE 

苏州 互感 器 厂 

吴江 开关 厂 

常州 机 械 冶 金 科技 发 展 公司 
苏州 继电器 厂 
苏州 烷 原 电器 厂 
泰州 市 电工 器 材 矿 

宝应 电器 厂 

江都 低压 电器 厂 

启东 电器 三 

吴江 开关 厂 一 分 厂 

. 徐州 防爆 电器 广 
苏州 起 重 电器 厂 

镇 江 市 互感 器 厂 
常州 启 龙 电表 有 限 公司 
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苏州 粉末 冶金 有 限 公 司 
宁波 开关 厂 
宁波 机 床 电器 三 
温州 市 开关 厂 

黄岩 电气 开关 厂 

宁波 四 海 电 器 电机 公司 
宁波 市 互感 器 厂 

宁波 博 海 电 器 有 限 责 任 公司 
嘉兴 继电器 三 

象山 正泰 电器 有 限 公司 
温州 船用 电 控 厂 

宁波 市 北仑 万 通 真 空 电器 有 限 公司 
湖州 兴 达 电器 三 
安徽 省 无 为 电器 总 厂 
黄山 市 美 达 电 器 公司 
安徽 省 明光 市 光明 电 右 厂 
福州 电工 合金 厂 
福州 市 第 二 电器 厂 
福州 镇 宝 电 器 有 限 公 司 
莱州 维特 机 电 有 限 责任 公司 
莱阳 电器 三 

和 夏津 电表 总 厂 

新 乡 万 通电 器 股份 有 限 公 司 
洗 昌 市 电热 元 件 厂 

江川 县 汇 玉 电 苍 有限 责 任 会 司 
长 沙 电器 控制 设备 厂 

长 沙市 热 工控 制 设备 三 
长 沙 电器 开关 总 三 

长 沙市 低压 开关 三 

长 沙市 起 重 电器 三 

长 沙市 湘南 电器 开关 三 
湘潭 市 低压 电器 有 限 公司 
湘潭 市 电器 三 

湘江 市 电气 控制 设备 三 
衡阳 高 压 电器 三 

衡 变 小 型 变 压 项 三 

湖南 西 渡 电 器 有 限 公 司 
衡阳 起 重 电器 制造 公司 
湘 机 开关 厂 

广州 建新 电器 厂 
东莞 市 电器 三 

佛山 市 广 明 人 熔断 器 有 限 公 司 
成 都 子 龙 电器 成 套 有 限 公司 
重庆 电器 配件 三 
重庆 恒 压 剧 握 厂 
自贡 市 电器 元 件 矿 
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20! 54! 107 83 
534| 360} 2891| 2108 
106) 170) 503) 370 
132! 352| 1220| 894 
335 151} 1166 781 
503 274 2 366) 1 886 
829) 280} 3863| 2997 

95 201} 1451 604 

38 45| 164] 89 
110 51, 818 447 

| 30 235) 113 

一 73 102) 2874 1139 
373 149| 3386 2215 
399 381 2034} 1093 
一 10 235 963| 564 
67 125) 541] 252 
一 91 163| 666 384 

82 255 575, 545 
663 102, 940) 898 
359 272 3: 724 1 069 

95| 57| 567 437 

56 178 1 062 698 

26! 457 2368) 1183 

31 135) 333 85 
129) 219 1 364) 652 

35, 262 198 181 
13] 75) 85 84 
264 304) 1118 959 
-55 197, 186 139 
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116 245 731! 595 
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57] 2491 730! 426 
324 255| 4.203) 1343 

1 362 238 2852| 1937 
477 102) 1447! 953 

35] 8 350) 103 

26 152| 948; 369 
113 165! 170) 156 

71 a1 456 180 

37 359 668| 462 
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自贡 市 低压 电器 三 
昆明 市 互感 器 厂 
昆明 电器 成 套 实 业 总 公司 
昆明 市 开关 四 广 
昆明 市 电器 开关 厂 
西安 市 起 重 电 器 厂 
兰州 开关 厂 
天 水 二 一 三 机 床 电器 绝缘 件 三 
天 水 二 一 三 厂 成 套 电器 厂 
天 水 二 一 三 机 床 电 器 配件 厂 
兰州 电机 厂 机 电 配 套 公司 
天 水 长 城 控 制 电器 厂 一 分 厂 
天 水 长 城 电器 三 
天 水 长 城 控制 电器 厂 二 分 厂 
天 水 长 城 低压 电器 厂 元 件 厂 
金川 特种 铸造 广 磁 钢 三 
天 水 长 城 自动 化 研究 所 
天 水 长 城 机 电 成 套 设备 厂 
天 水 长 城 低压 电器 厂 
工业 用 电炉 制造 业 

中 一 型 企业 
长 春 电炉 厂 

中 二 型 企业 
天 津 市 电炉 制造 总 厂 
天 津 市 高 频 设备 厂 
上 海 电 机 (和 集团》 公司 上 海 电 炉 厂 
江西 工业 电炉 厂 
湘 机 电炉 厂 

小 型 企业 
北京 电炉 厂 
天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公 司 
承德 市 节能 设备 总 三 
沈阳 市 电炉 厂 
辽阳 市 电炉 制造 总 厂 
长 春 市 电炉 配件 厂 
哈尔滨 龙 江 电 炉 厂 
上 海 电 机 (BED) 公司 实验 电炉 厂 
南京 电炉 厂 
湖州 兴 浩 电炉 制造 有 限 公司 
福建 省 光泽 县 兴 达 电炉 厂 
开封 工业 电炉 厂 
长 沙市 实验 电炉 厂 
佛山 市 电炉 厂 
西安 市 电炉 三 
电焊 机 制造 业 

大 二 型 企业 















工业 总 产值 
(万 元 》 


工业 销 
售 产 值 
(当年 价 ) 


200 


6 999 


31 325 
7 270 
7 270 

12 827 
1 225 
1 696 
4 980 
3 351 
1 575 

11 228 

776 
1 644 
816 
. 842 
909 
342 
877 - 
974 
910 
452 
872 
296 
187 
1 023 
508 

66 471 

7 795 








1 027 
60 
40 337 
5 156 





13 991 13 241 
748 1 351 
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上 海 电 焊 机 厂 
中 一 型 企业 
成 都 电焊 机 厂 
中 二 型 企业 
天 津 市 电焊 机 总 厂 
沈阳 电焊 机 厂 
长 春 焊 机 制造 三 
南通 三 九 焊 接 设备 有 限 公司 
株洲 市 电焊 机 乒 
广东 省 电焊 机 三 有 限 公 司 
小 型 企业 
北京 电焊 机 厂 
天 津 天 威 电焊 机 及 做 材 有 限 公司 
河北 省 电焊 机 般 份 有 限 公司 
张家口 市 电焊 机 广 
唐山 开元 企业 集团 
太原 市 电焊 机 厂 
上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公司 
南京 电焊 机 厂 
南京 颇 华 焊接 成 套 设 备 有 限 公司 
浙江 电焊 机 厂 〈 有 限 公司 ) 
舟山 凯 灵 船厂 海 工 机 械 厂 
浙江 东海 电焊 机 制造 有 限 公司 
温州 电焊 设备 总 厂 
南平 市 永 成 电焊 机 有 限 公 司 
漳州 市 电焊 机 厂 
江西 第 二 电焊 机 厂 
济南 电焊 机 厂 
济南 焊接 设备 厂 
新 乡 市 电气 控制 设备 三 
新 乡 市 电焊 机 三 
广州 市 中 华工 具 厂 
广西 机 械 工 业 学 校 附属 工厂 
万 县 市 天 子 电 器 有 限 公司 
个 旧 市 电焊 机 厂 
昆明 电焊 机 有 限 责任 公司 
云南 电焊 机 厂 
焊条 制造 业 
大 二 型 企业 
天 津 大 桥 (集团 ) ARAR 


ROAR GRAD RAP eal 


上 海 电焊 条 有 限 公司 (本部) 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 
猴 王 股份 有 限 公司 











2 056 
2 O11 
812 
25 687 
661 
186 

1 971 
53 

14 633 
122 
453 

1 148 
472 


365 
204 935 
7} 290 
7 773 

3 071 
15 823 
{7 611 
27 O12 
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109 
355 
960 
308 
206 
590 
193 
544 
372 
253 881 
87 786 
8 636 
3 939 
2} 167 
21 132 
32 912 














中 一 型 企业 589 626 710 
MKB | 589 sa 710 
































一 一 一 一 一 一 一 
5 005 748 1 351 13 195| 7 795 
1134 91 1 402 14 156 7 839 
| 134 91 1 402 14 156 7 839 
6 429 1 373 4 574 38 044 19 423 
1 631 823 463 6 336| 2 593 

362 84 638 6 808 3 553 
983 — 588 1 342 12 539 7 308 

1 600 595 558 5 668 2 303 
1 264 250 906 4 405 2 872 
589 209 667 2 288| 794 
26 258 11 779 5 914 52870) 31414 
690 183 333 1 410) 981 
159) 38 30 157 154 

1 691 508 588 4 868) 2 906 
70 —101 454 1 663 950 

15 580 8 546 770 24 909 12 621 
151 111 150 319 259 
635 54 23 924 633 

1 103 334 432 2544 2 233 
360 154 159; 580 517 

1 005 366 214 2 064 1 434 
268 123 217 641 570 
74] 233 151 1 066 587 
220 66 118| 1 456 1 221 
180 100 112 614 330 

4 一 53 201 650 485 

18 128 328 228 
562 207 327| 875 781 
121 一 122 297 1 229 654 
315 187 236 755) 509 
506 220 190 604 531 
284 141 141 868 469 
184 4 172 610 500 
579 139 56 1 125 394 
184 73 145 304 193 
233 110 124 1 692 817 
415 158 146 615 457 
246 931 55 464| 26247) 430508) 251 277 
86 810 18 271 8511| 210970 121 796 
6 868 1 340 1 018 20 670 7 067 
4 069 693 2 220 16 455 10 948 
20 751 4 391 1 479 28 202 15 351 
22 046 4 049 1575 31987, 19 209 
33 076 7 798 2219| 113 656 69 221 
—500 356 12 815 6 938 

一 500 356 12 815 6 938 
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中 二 型 企业 
天 津 金 燕 焊 接 材料 有 限 公司 
集 宁 市 卫星 焊 材 股份 有 限 公 司 
牡丹 江 电 焊条 三 
Pa 
常州 市 长 江 电 焊条 厂 
安徽 省 峰 光 焊 材 有 限 公司 
青岛 电焊 条 厂 
淄博 电焊 条 厂 
青岛 铜 材 总 厂 
郑州 市 电焊 条 厂 
株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 
桂林 市 电焊 条 厂 
四 川 大 西洋 集团 有 限 责任 公司 
兰州 长 虹 焊 接 材 料 有 限 公司 
小 型 企业 
北京 电焊 条 厂 
天 津 荡 桥 焊接 材料 有 限 公司 
保定 市 八 一 电焊 条 厂 
大 同市 电焊 器 材 厂 
沈阳 金刚 焊接 材料 有 限 责 任 公司 
锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 
锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公 司 
辽源 市 电焊 条 厂 
上 海 焊条 熔剂 有 限 公 司 
土 海 申 光 焊 接 材料 厂 
上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公司 
上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 
上 海 爆 总 科技 开发 公司 
上 海 电 焊条 总 厂 申 嘉 分 厂 
上 海 申 沪 电焊 条 厂 
徐州 电焊 条 厂 
杭州 电焊 条 厂 
黄山 市 成 达 金 属 材料 公司 
福州 电焊 条 厂 
厦门 获 光 实业 总 公司 
天 津 大 桥 和 集团 公司 上 人 饶 电焊 条 厂 
株洲 金 球 焊 材 有 限 公司 
广州 焊条 厂 
宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 总 厂 
南宁 市 电焊 条 厂 
海 昌 电 焊条 厂 
成 都 大 中 华 焊接 材料 公司 
四 川 大 西洋 集团 自贡 焊条 粉剂 厂 
万 县 市 三 峡 电焊 条 厂 
陕西 省 电焊 条 厂 











工业 总 产值 
《万 元 ) 


工业 销 
售 产值 
(当年 价 ) 
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工业 总 产值 工业 销 全 部 职 xX) 流动 
产 H 


(万 元 ) CA) | (万 元 ) | (万 元 ) 
金川 有 色 金 属 公 司 特 种 电焊 条 厂 1 472 1 3931 1 079| 279 611 6 160 3 482 


天 津 大 桥 银川 电焊 条 有 限 公 司 
新 疆 天 山 电焊 条 厂 
电线 电缆 制造 业 
大 一 型 企业 
天 津 市 电缆 总 厂 
沈阳 电缆 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电缆 厂 
上 海 电缆 厂 
上 海 阿 尔 卡特 光缆 有 限 公司 
无 锡 电缆 厂 
山东 泰山 国际 电缆 电器 有 限 公 司 
焦作 市 电缆 厂 
郑州 电缆 (集团) 股份 有 限 公司 
湖北 红旗 电缆 工程 集团 
湖南 电线 电缆 集团 公司 
佛山 电缆 厂 
成 都 三 电 役 份 有 限 公司 
大 二 型 企业 
北京 市 电线 电缆 总 厂 
天 津 市 电磁 线 厂 
西门 子 电力 电缆 (天津) 有 限 公司 
GER 
内 蒙古 电缆 厂 
上 海南 洋 电缆 厂 
上 海 联合 铜 业 有 限 公司 
上 海 瑞 侦 电缆 附件 有 限 公 司 
上 海安 凯 光 缆 有 限 公司 
江苏 省 溧阳 电缆 三 
江苏 宝 胜 集团 公司 
南通 电线 三 
合肥 绿 宝 电缆 股份 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 股份 有 限 公司 
南平 电缆 股份 有 限 公司 
山东 阳 谷 电缆 集团 公司 
郑州 电磁 线 厂 
武汉 电缆 集团 股份 有 限 公 司 
涟 源 市 电线 电缆 三 
广州 电缆 三 
广东 电工 公司 
广东 电缆 厂 
佛山 市 中 宝 电 缆 厂 
海南 电缆 三 
昆明 电缆 有 限 责 任 公 司 
车 肃 省 长 通电 缆 有 限 责 任 公司 
中 一 型 企业 











年 
(万 元 ) 售 产值 | upg TEF | 资 
(当年 价 ) | ii HAX | 总 it 
不 变价 | 当年 价 (万 元 ) 
2 007 2 628 2 627 485 205 3 845 
5387, 6314 6159) 1404 386 5 537 
2 099 431| 1921 700, 1 850 447|! 373 551! 146 948) 2 940 033 
509 640! 468 653) 462469] 82335] 43612 987 559 
45201 2 485 4 350| —1 507 3094, 67 732 
42 091) 33.392) 33 887 3 B46 3544} 72079 
32 055| 25175} 24 168 2 520 6 200| 59 346 
96 453! 84049| 832771 10678 4158| 111 886 
6326, 6 169 6169)  —830 105} 21624 
427351 38610) 386061 5997, 12451 34772 
74 447| 78744, 76817) 22717 3.720; 110 873 
20116} 16722) 16225 5016; 14771 54743 
46133| 48110) 416955; 10816 6 286| 136 648 
58 0081 53346] 73762, 13 337 2354 61 679] 
61 8631 62094) 80.094 6 866 8 731| 173 980 
13 565 9 173 7 970 2 375 407| 40041 
11 328| 10584) 10189 504 2291| 42156 
655 506! 568486) 542274} 104638! 26841] 739192 
8 170 6 180) 5 578 899 1 362| 13 031 
3972 2 889) 3.093 348 675} 15 452 
6 651 7 207 5 844 245 140| 23839 
20010! 17906 17460 3 860 1152} 23 629 
6 414 6857, 5.093 | 316 1 726| 24 471 
21430, 20768, 20 307| 635 1 357| 33 001 
32 650|  20107/ 18290 —2 070 1164) 25 034 
64372} 51617 50050} 14975) 190, 38 883 
2503; 2140) 9 2127 -411 36| 868l 
43 690 29115) 29966| 5745 711) 24046 
79946) 78875) 74.374) 12130 2 524| 69209 
10539| 6315 5873| 1553 317| 8519 
9 144 6 704 8 054| -744 1597) 14415 
29152| 24847] 23329} 7455 882 31395 
33 247) 24.462) 24522 6 898 1 378| 31 908 
36 526| 38243) 37393) 13151 1147 46 638 
5 538 3 277 3 586 486 685 8 936 
12702) 12066) 9759 3 622 1952) 51 084 
536 536 600 一 3] 468 11 734) 
13.931] 12828] 12973 3 490 668! 26710 
77 507} 57321) 56 640 3 529 586} 35421 
34 633| 33 367| 34 051] 3 384 792| 32813 
22517) 20262) 17 266 4 484 372| 13 058 
19144) 21600} 18 520 5 400 621| 52 557 
35 853l 35336) 31982 7 662 2140| 40587 
26 7291 27661) 26 444 6627) 2 199) 34141 
211 694| 203 455, 194345) 38049| 13606| 259722| 141187 





























1 615 742 
535 002 
44 315 
39 599 
42 508 
65 684 
7 461 
24 782 
63 190 
25 650 
58 415 
26 018 
90 337 
23 923 
23 120 
419 446 
T 488 
5 150 
15 372 
13 801 
14 926 
22 454 
20 391 
32 525 
4 855 
12 077 
37 100 
4 025 
7 036 
18 15] 
18 257 
26 362 
5 927 
21 478 
3 989 
13 727 
19 850 
20 924 
9 205 
23 576 
22 024 
18 776 
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天 津 市 电线 总 厂 
天 津 昭 和 电 材 有 限 公 司 
天 津 昭 和 漆包线 有 限 公 司 
邯郸 市 电磁 线 厂 
榆 次 电缆 有 限 责 任 公 司 
本 溪 电 缆 集团 
辽源 市 电缆 厂 
牡丹 江 电 线 电 缆 厂 
常州 市 电线 电缆 厂 
江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 
杭州 中 策 电缆 股份 有 限 公司 
浙江 交 联 电缆 有 限 公司 
上 侥 市 振 达 铜 材 工 业 集团 
青岛 电缆 厂 
河南 开 缆 股 份 有 限 公 司 
新 乡 市 电线 厂 
黄石 电缆 集团 有 限 公司 

中 二 型 企业 
天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公司 
大 城 沈 大 电缆 有 限 公司 
河北 瑞 洪 特种 电缆 厂 
廊坊 市 电缆 厂 
河北 省 第 二 电缆 厂 
遵 化 市 电缆 厂 
离 石 电缆 有 限 公司 
赤峰 电线 电缆 厂 
沈阳 电线 三 
营口 电缆 厂 
阜新 市 电缆 厂 
沈阳 电磁 线 广 
大 连 金 州 宝林 电缆 有 限 公司 
吉林 省 集 安 电线 厂 
吉林 市 电线 厂 
辽源 市 电线 电缆 厂 
牡丹 江 市 第 二 电线 厂 
BEAR Ha a 
上 海 电 线 五 厂 
ERBER 
ERRAR 
上 海南 洋 一 芯 仓 电缆 有 限 公司 
上 海 汉 欣 电线 电缆 有 限 公司 
江苏 恒 大 钢 业 (集团 ) 公司 
苏州 特 雷 卡 电缆 有 限 公司 
连云港 电线 电缆 总 厂 
镇 江 电 线 电缆 厂 
常熟 电缆 厂 


工业 总 产值 
(万 元 ) 












工业 销 
售 产值 
(当年 价 ) 


232 581 
2 919 
1 472 
1595 
1 026 
3 969 
1 852 
2 580 
3 098 

11 254 
1 257 
5 239 
4 036 
1 049 
1 521 
1 542 

108 
2 311 
6 235 
4 344 

10 234 

13 939 
2 146 
3 404 
1 677 
3 782 
2 433 
— 989 
1 819 


L AN 


南通 锦 益 电缆 有 限 公司 
镇 江 市 电线 厂 
ALR LERMA RREA 
马鞍 山 市 许 通 电工 有 限 责 任 会 司 
南昌 电缆 上 
江西 电缆 有 限 责任 公司 
济南 电磁 线 厂 
山东 和 鲁 南 电缆 厂 
汉 缆 集团 有 限 公司 
宜昌 市 电线 厂 
长 沙 电缆 附件 有 限 公 司 
冷水 滩 电 线 厂 
广州 电磁 线 厂 
肇庆 市 电线 厂 
广东 郁 南 银 都 电线 电缆 有 限 公司 
南宁 所 线 电 绕 厂 
桂林 国际 电线 电缆 集团 公司 
窗 州 电缆 厂 
涪陵 市 宇 达 工 业 有 限 责任 公司 
西南 电工 三 
重庆 电线 电缆 有 限 责 任 公司 
重庆 嘉 泰 漆包线 有 限 公司 
贵阳 电线 三 
红河 电线 三 
昆明 电磁 线 厂 
PRR CIE 

小 型 企业 
北京 第 二 电缆 厂 
天 津 市 漆包线 三 
天 津 市 线材 三 
天 津 市 通用 电线 厂 
天 津 市 电线 二 三 
天 津 市 电缆 总 厂 线 线 厂 
天 津 市 电线 总 厂 一 分 厂 
天 津 市 漆包线 厂 分 厂 
天 津 大 新 电 材 有 限 公司 
天 津 天 明 线材 有 限 公司 
天 津 长 虹 电 村 有 限 公司 
天 津 金山 科技 发 展 有 限 公司 
天 津 天 明 电 材 有 限 公司 
天 津 市 奇美 电磁 线 有 限 公司 
河北 省 束 强 县 建材 工业 公司 
衡水 鸿 昊 企业 有 限 责任 公司 
亚 龙 线 绕 有 限 公司 
河 间 市 华 瑞 线 缆 集 团 公司 
河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 














工业 总 产值 
(万 元 ) 
不 变价 | 当年 价 

2 602 2 877 
78 95 
14 181] 5 419 
3 916| 2 350 
3 850 4 630 
4 819 4 587 
5 292 4 473 
1 457 1 489 
40 211| 41 888 
3 089 2 776 
2 228 2 258 
859 896 
5 604 4 535 
665 704! 
3 251 3 274! 
14 879| 15 146| 
19270) 18 744| 
2 941 2 608 
701 79 
12 034 9 480 
4 519 4 766 
616 513 
1 749 1 675 
4 542 4 155 
2 748 2 623 
2 634 2 868 
430 098| 409 313 
| | 
| 
196 196 
1 538 1 752 
1 282 1 174 
1 595 1 567 
402 402 
85 93 
381 416 
240 240 
791 534 
87 89 
1 145 1 459 
541 499 
2 640 2 754 
1 273 1 068 
9 542 9 576 
9 585 





9 700 
24 170 


24 a9 o 23 643 


工业 销 
售 产值 
(当年 价 ) 
(万 元 ) 


2 897| 
105 

4 992 
1 838 
4 140 
4 667 
4551 
1 452 
41 276 
2 738 
2 032 
810 

4 526 
652 

3 055 
14 764 
18 744 
3 656 
652) 

9 480 
4 489 
604 

1 686 
4013 
2 209 
2 545 
386 235) 
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939 
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8B 373 





工 业 
增加 值 
(万 元 ) 


1 062 
32 
270 
233 
800 

1 240 
567 
549 
14 332 
417 
811 
360 
1191 
75 
730 

2 205 
3 203 
831 
266 
2 859 
437 
2] 
130 

1 047 
308| 
952 
88 970 
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1 964 
7 277 
3 672 
9 045| 

13 083| 
6 594] 
5 671 
5 182 

50 759 
3 686 
2 802 
1 602 

15 017 
3 089 
6 830 

11 852 

17 013 

12 400 
2 989 

11 287 

22 167 
2 788 

15 084 
6 594 
4 901 
7 961 

534 633 
4 725 
9 901 

709 
300 
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(BE) 

流动 
资产 
合 it 
(JITE) 

1 556 

4 398 

2 137 

2 933 

8 233 

3 671 

3 038 

1 986 

28 874 

1 460 

1 758 

1 102 

10 898 

44) 

3712 

8 620 

1] 044 

8 888 

B22 

5 690 

9 379 

1 368 

5 197 

2 730 

2 229 

2 587 

287 526 

1 702 

3 

1 604 

979 

1 596 

1515 

208 

15 

495 
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裕 桥 线 缆 有 限 公司 

河北 新 华 线 缆 集 团 公司 
河北 省 化 工 机 械 厂 
河北 北方 线 绕 有 限 公司 
河北 永 进 电缆 (集团 有 限 公司 
太原 电线 电缆 厂 

使 马 市 电线 厂 

天 立 电缆 有 限 公 司 

内 蒙古 漆包线 厂 

沈阳 电缆 厂 铁岭 电缆 分 三 
铁 法 市 电线 厂 
营口 市 线 缆 实 业 总 公司 
营口 市 示范 电缆 厂 
青冈 县 电线 电缆 有 限 公司 
安达 市 电缆 厂 

黑龙 江 省 环宇 电缆 股份 有 限 公 司 
蛤 尔 滨 电 缆 分 厂 
哈尔滨 电缆 厂 对 青 分 三 
上 海 电线 线材 厂 
ERRAR 

上 海 民 华 铝 业 有 限 公 司 
上 海 裕 通 铜 业 有 限 公司 
上 海 铜 材 厂 三 分 厂 

上 海 申 裕 导 线 公司 

上 海 塑 胶 线 厂 一 分 厂 

上 海 裕 港 电磁 线 有 限 公 司 
上 海 铝 线 厂 虹 桥 分 厂 

上 海 钢材 厂 二 分 厂 

上 海中 电 漆 包 线 有 限 公 司 
兴 化 邮电 电线 厂 
常州 市 长 江 电 绕 厂 

射 阳 县 电线 厂 

泰兴 市 电缆 有 限 责 任 公司 
吴江 电线 厂 

MAE 

昆山 电线 电缆 厂 
泰兴 市 电工 三 

淮安 招商 电缆 有 限 公司 
扬州 光明 电缆 厂 
淮阴 市 电机 配件 厂 
温州 市 电线 厂 

浙江 临安 天 目 电 线 有 限 责 任 公 司 
舟山 市 电缆 厂 

浙江 佳 磁 线 缆 集 团 公司 
湖州 久 立 耐 火电 缆 有 限 公司 
ALIH RAA] 





工业 总 产值 
〈 万 元 ) 
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工业 总 产值 “| 工业 销 | y| 全 部 职 | 年末， 流动 

企业 名 称 Fire) ” 售 产 值 | 增加 值 | 工 年 平 资产 资产 

~o Ta CFD] Grey | 均 人 数 总 计 & at 

不 变价 | 当年 价 | 《万 元 | FP | (人 ) On FAW 
一 -一 一 一 人 一 一 上 一 一 一 一 
安庆 电费 厂 653 735 560| 75 227 1720| 1349 
安徽 省 砚 山 县 讯 达 线 缆 有 限 公司 | 1017 774| 722 234 134 915 647 
无 为 县 电线 三 2 148 2 235 2 29]! 218 164| 1 345 978 
安徽 潜 山 电缆 三 743 673 569) 104| 78| 596 449 
安徽 省 桐城 市 电缆 厂 316| 319 284| 80 197 339) 240 
望 江 县 电线 电线 厂 | 87 107 86| 36 135, 80 80 
马鞍 山 力 新 电缆 厂 | 92) 80| 7| 8 96| 911 172 
铜陵 电工 材料 厂 | 6060 504 5002| 200 97| 2100| 1479 
安徽 欣 意 电 缆 有 限 公司 10049| 10866 11355) 2 181 347! 26694, 13791 
安庆 电线 厂 | 394] 286 277|  —183 72 1 811 358 
安徽 电缆 三 15150 14980| 14382 7 653 520| 15051 11251 
福州 第 二 电线 厂 | 678) 710, 794 173 133| 1 020 759 
江西 瑞金 电线 厂 | 1675 1508| 1508 397 306| 1858| 1081 
九江 电线 电线 厂 | 818 660) 655! 96 148 1 235 882 
江西 华 座 铜 业 有 限 公司 IT 7600| 7695, 335 247 3128 1733 
山东 电车 线 厂 | 117, 124 160. 10 426) 2266] 667 
淄博 电线 厂 | 480 484 451 76 187 1 301 974 
莱州 锅 旺 线 线 有 限 南 任 公司 | 187. 213 247 1 285 1 088 834 
单 县 电磁 线 厂 | 2347| 897} 1824 386 128| 5273| 3988 
出 东欧 亚 电缆 有 限 公司 | 5683| 5683| 5612 2 202 102 8 975 5 309 
郑州 市 电线 厂 | 546] 695] 702 242] 196 648 451 
新 乡 市 电磁 线 总 厂 | 900 998 956 61 147 940 711 
商丘 金 炬 电线 电缆 有 限 公司 | 121 150 97| 33 112 1216! 712 
开封 市 金属 线材 厂 | 1 733 2357} 2 821) 575 263 1 971 1 428 
洛阳 市 电磁 线 厂 | 981) 1031 981 426 240| 1064 617 
卫 辉 市 电磁 线 总 厂 | 2329| 1980 2 034 675 145 1 691 1 220 
BB NPSL Ee ABS a] | 4 018) 4 319 4 092 125 348 825! 438 
河南 金 博 特 种 电缆 有 限 公司 | 1 146 1 392) | 335 718 141 3 032] 1 241 
湖北 塑料 电线 厂 | 669 745) 69) 314 420| «5 B71) 218 
荆州 市 电缆 总 三 | 194] 205| 287 60] 328 3 385 2 844 
湖北 江川 电缆 厂 | 2 203 2 277| 2 277 101 220 1 076] 677 
湖北 省 天 门市 电缆 厂 | 792 789) 576 170 55 1 124 934 
湖北 省 丹 江 电 线 电 缆 股份 有 限 公司 479 753) 765 218 189] 929 723 
湖北 化 工 电缆 厂 | 9 229 6 025) 5 822| | 687 200) 7172| 5 223 
湖南 电工 器 材 总 厂 | 25 25 22 109 503} 3540| 2109 
衡阳 电工 器 材 厂 | 152, 206) 206| 26] 293) 825 305 
麻 阳 苗 族 自治 县 电机 厂 | | ! | 62 278 155 
湖南 漆包线 厂 | | | 143| 1320 656 
邵阳 市 雪 巍 电线 电缆 有 限 责 任 公司 | 115 139 147, 27 338 670 622 
吉首 市 电缆 厂 | 159) 177) 139| 260 240 1 609 620 
株洲 特种 电磁 线 厂 758 3955 3968 956 350 597] 2 776 
娄底 东风 机 电 汽 配股 份 有 限 公司 | 520 462 518 169 75 455 183 
长 沙 华 泰 电缆 有 限 公 司 | 6 430| 6 430) 6 356| 780 148 2 691) 1 028 
台山 市 电缆 厂 © 15162) 11429, 1027 1654 287, 8133| 4262 
中 出 市 电线 电缆 有 限 公 司 © 9000) 10227 900| 4986 439 74581 3609 
深圳 新 华电 线 电 缆 联 合 公司 542 4490, 4643| 777, 175 3 760) 2 199 
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工业 总 产值 
































企 业 名 称 Dm 

东莞 市 太平 电缆 厂 172 158 

信 宜 市 漆包线 厂 406 405 

广东 电线 附 件 厂 2 428 2 075 

佛山 市 欧 亚 电缆 有 限 公司 10 172 7 282 

汕头 市 汕 沪 电 缆 厂 2 671 2 743 

梧州 市 电磁 线 厂 107 119 

海南 电线 电线 厂 18 19 

重庆 塑料 电线 二 厂 66 58 

自贡 东方 线 缆 有 限 公 司 530 441 

西南 电工 厂 工 贸 公司 372 286 

西南 天 华电 工 有 限 公司 5 615 3 868 

四 咱 宣 汉 电 磁 线 厂 142 142 

涪陵 长 江 博 华电 绕 有 限 公 司 7 321 6 779 

昆明 市 电线 厂 1 071 1 152 

西安 莹 光电 磁 线 厂 1 636 1 636 

宝鸡 电缆 厂 289 311 

西安 通讯 电缆 厂 162 162 

铜川 市 工 器 材 厂 562 558 

常州 市 东方 电缆 宝鸡 厂 5 001 3 450 

兰州 电线 总 厂 693 629 

金川 有 色 金 属 公司 电线 电缆 厂 10 675 11 800 

青海 电线 电缆 厂 568 677 一 36 

宁夏 银川 电线 厂 2 098 2 410 430 

工业 陶瓷 制造 业 105 024| 101 376 34 234 
大 一 型 企业 57 950 54 379 18 057 

大 连 电瓷 厂 14 640 16 059 4 946 

抚顺 电瓷 厂 20 558 20 469 7 155 

南京 电气 (集团) 有限 责任 公司 22 752| 17851 5 956 
大 二 型 企业 18 055| 17 207 5 434 

苏州 电瓷 厂 11 888| 10 762 3 667 

FSG 8 lb Se A BR 2S] 6 167 6 445 1 767 
中 一 型 企业 6 450 5 685 2 951 

唐山 市 高 压 电 次 三 6 450 5 685 2 951 
中 二 型 企业 12 213 12 684 3 344 

阳泉 高 压 电瓷 有 限 责 任 公司 1 201 1 072 500 

牡丹 江 电 次 厂 34 38 一 220 

浙江 省 临安 膨润土 矿 1 198 1 733 458 

Ei A RR KN 1 503 1551 584 

福建 恒通 电瓷 有 限 公司 5 973 5 731 

个 旧 市 高 于 电瓷 三 1 602 1 902 704 

甘肃 省 安 口 电瓷 三 702 657 210 
小 型 企业 10 356 11 421 

天 津 市 电 次 电器 厂 826 794 218 

石家庄 市 电瓷 厂 800 1 067 360 

唐山 市 电瓷 厂 440 469 202 

kA Tae KSN 606 518 273 
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Ame 1 103l 1 020! 845 


抚顺 市 电瓷 电器 公司 
抚顺 市 东风 电瓷 厂 
辽源 市 电瓷 三 
AK a RE ZS) 
SA Ta ts LIST 
EREK 
长 沙 具 电 次 三 
冷水 江 市 陶瓷 工具 广 
衡阳 电瓷 电器 三 
揭 西 县 电瓷 厂 
佛山 市 广 石 电 次 有 限 公司 
重庆 电瓷 厂 
电工 用 碳 率 制品 业 
大 二 型 企业 
ERRER 
东 新 电 碳 股份 有 限 公司 
中 二 型 企业 
上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 
小 型 企业 
早 新 市 电 碳 厂 
哈尔滨 市 电 碳 工业 公司 
人 台 市 力 达 电 碳 制品 有 限 公 司 
PROT DES 
平江 县 电工 材料 厂 
东 新 电 碳 四 三 
自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 
铜川 市 电瓷 电机 总 三 
绝缘 制品 业 
大 一 型 企业 
东方 绝缘 材料 股份 有 限 公司 
大 二 型 企业 
险 尔 滨 绝 缘 材 料 厂 
泰州 绝缘 材料 总 厂 
景德镇 电瓷 电器 工业 公司 
中 一 型 企业 
天 津 市 绝缘 材料 总 厂 
包头 市 长 江 工 贸 公司 
BRAT RLS 
许昌 市 绝缘 材料 总 厂 
中 二 型 企业 
北京 绝缘 材料 厂 


上 海 电 机 《集团 ) 公司 绝缘 材料 厂 


上 海 石棉 制品 三 
津 乡 高 压 绝缘子 有 限 公司 
山东 省 诸城 四 达 公 司 
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463 
657 

16 

543 

2 816 
38 286 
28 784 
12 049 
16 735 
4 101 
410] 
5 401 
197 


293 
767 

2 415 
113 649 
21 196 
21 196 
29 238 
7 574 
16 566 
5 098 
12 002 
2 732 
474 

6 670 
2 126 
20 90] 
7 658 
2 287 
1 385 


工业 总 产值 工业 销 工 业 全 部 职 ; 年 R 

| (万 元 ) 售 产值 增加 什 工 年 平 | 资 产 | 
一 一 一 一 (年 价 ) | A | 总计 | 
不 变价 | 当年 价 | (万 元 | FP] w | (万 元 | 
459 430 6 507 
1 376 1213| 1191 445 2 087 8 623 
gal 992) 786 715 346) 3112 
492 553) 555 174 633 4 185 
206 234 209 87 160 529 
115 112 122 33 151 508! 
131 139 53 31 117 608| 
135 162| 185 50 178 1 101 
693 726 514 122 192 918| 
351 385 315 163 330 1 779 
37 40 37 11 173 319 
679 895 750 712 127 543 
1 565 2 102 1 668 393 590 7 163 
19537| 17610 15639 6 214 7 600| 76 558 
12.063; 10431 8 686 3 558 4930) 54 885 
4001 4461) 3291 348| 2308} 25975 
8062| 5970 5 395 3 210 26221 28 910 
4683) 4068 4036, 1677 376| 11551 
4 683| 4 068 4 036 1 677 376| 11551 
2791 31n) 2917 979| 2294| 10 122 
42) 42 37 -13 251 482 
290! 290 284 128 541 854 
233] 204 198 47 76 340 
769] 906 878 378 2281 1400] 
15| 25 40 — 28 118 327 
270) 267 306 147 95 402 
542 678 526 331 70 987 
630] 699 648 —11 915| 5330 
109 668 87074, 88376! 21524| 19630 243 758 
26 820| 19471 20870 3 745 1 818| 50 358| 
26 820) 19471 20870 3 745 1818! 50 358 
21129 17232| 17 868 6 076 4845| 61 545 
3321) 4023 3 823 251 2 629| 13272 
15 777| 11123| 12092 5 198 1041) 36 502 
2 031 2 086 1 953 627 1175) H77 
13 589 9 414 9 690 1 486 2 279| 30 726 
2 256 1 656 1 709 223 802| 11299 
672 672 660 198 101 497 
10 151 6 616! 6 653 1194 801| 14488 
510 470 668 —129 575 4 442 
23503| 17991 17562} 3601| 3638| 45654 
165 125] 47| 343 634 13103 
5 074 4549) 4 505 501 320 8 239 
1 193 | 138) 1 149 707 219 4 566 

2 630 2699) 2597 312 1238! 10183 5 172 

| 13028 7 992 7 900| 2235 432 3 5 1 794 


衡阳 绝缘 材料 总 厂 
小 型 企业 
太原 绝缘 材料 实业 有 限 公司 
包头 市 鹿 鸿 积 层 板 有 限 公 司 
沈阳 绝缘 材料 厂 
双鸭山 市 电瓷 电器 有 限 责任 公司 
哈尔滨 绝缘 材料 制品 厂 
寺 海 电机 云母 绝缘 材料 有 限 公司 
上 海 电 机 公司 电机 玻璃 纤维 厂 
上 海 杨 江 电 绕 材料 厂 
上 海 沪 缆 电 缆 材 料 厂 
上 海 双 宝 电缆 塑料 有 限 公司 
常州 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 
吴江 三 联 复合 材料 有 限 公司 
嘉兴 绝缘 材料 厂 
温州 市 绝缘 材料 三 
东海 绝缘 材料 有 限 公司 
建 阳 绝 缘 材 料 厂 
江西 省 余 干 县 电瓷 厂 
萍乡 市 第 二 电瓷 厂 
萍乡 市 风帆 电瓷 三 
山东 博 山 电 次 厂 
许昌 和 殉 中 化 工 有 限 公司 
衡阳 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 
广州 绝缘 材料 厂 
广州 越秀 绝缘 材料 有 限 公司 
贵州 省 镇 远 电瓷 厂 
蔷 电 池 制 造 业 
大 一 型 企业 
保定 风帆 蓄电池 有 限 公 司 
上 海江 森 蓄 电池 有 限 公 司 
大 二 型 企业 
沈阳 东北 蓄电池 股份 有 限 公 司 
绍兴 灯塔 蓄电池 股份 公司 
广州 蓄电池 企业 有 限 公司 
北海 市 蓄电池 厂 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公 司 
中 一 型 企业 
天 津 市 蓄电池 厂 
华北 蓄电池 集团 公司 
EAE 
E BES 
中 二 型 企业 
内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公司 
AEA Serb) 
BabA Esl Ek a TT A a a aW 





















工业 总 产值 
(万 元 ) 


126 573 
ol 015 
20 500 
26 781 
6 836 
21 441 
33 302 
8 699 
9 363 
7 306 
7 934 
32 907 
498 
3 879 
2 364 
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2 605 
30 312 
840 

1 284 
6 078 
1 028 
1 011 
1 999 
1 673 
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淮南 金宇 鞭 电 池 有 限 公司 
江南 蓄电池 厂 
Bas Bis 
小 型 企业 
天 津 汤 浅 车 电池 有 限 公司 
SSA Sa) 
KRUTE EHE 
RRE L E EES 
山西 秦 华 蓄电池 厂 有 限 责 任 公司 
TALE Se th at 
OPS ae A A a EO] 
沈阳 蓄电池 厂 二 分 厂 
沈阳 松下 苏 电 池 有 限 公司 
哈尔滨 光宇 电源 厂 
淮南 市 蓄电池 二 厂 
LRE RAE BW 
淮北 启明 著 电 池 制 造 有 限 责 任 公司 
颖 上 县 电机 修配 厂 
宜春 蓄电池 有 限 公 司 
LARA ERN 
BED BES 
湖北 骆驼 蓄电池 股份 有 限 公司 
长 沙 蓄电池 厂 
湘潭 市 蓄电池 三 
衡阳 龙 日 蓄电池 有 限 公 司 
涟 源 市 蓄电池 厂 
怀 集 县 蓄电池 三 
AS AE 
南充 市 鹏 程 电源 有 限 公司 
遵义 雄 狮 著 电池 有 限 责任 公司 
洗衣 机 制造 业 
中 -一 型 企业 
广州 凤凰 电器 工业 公司 
中 一 型 企业 
上 海 日 立 上 尧 电化 机 器 有 限 公司 
云南 省 洗衣 机 厂 
小 型 企业 
BEARER HZ ET 
电 冰 箱 制造 业 
大 - -型 企业 
上 莱 电 器 股份 有 限 公 司 
中 国 扬子 集团 有 限 公 司 
广东 科 龙 (容声 ) 集团 有 限 公 司 
大 二 型 企业 
景德镇 华 意 电 右 总 公司 
中 一 型 企业 
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工业 总 产值 工业 销 | | 全 部 职 | 年 来 流动 
| FÐ Oi | upg | 工 年 平 | 资产 | 资产 
(当年 价 ) -- 均 人 数 ， 总 计 & it 
不 变价 | 当年 价 | (万 元 ) | FV) w | (万 元 (万 元 ) 
pO O S O 
| 920 864) 872 121 436| 1526 768 
1277| 1 050] 997 315 636, 12406; 8425 
CO 521 4407, 4318| 1260 1059 12234 6522 
81436) 79201) 77052, 28312) 7211| 108462) 47676 
1891| 2585| 2 623 912| 126! 83871 2358 
| 60 60 57| 37 65 158| 72 
| : | | 184 260) 152 
2659, 1989) 2 285] 39) 496} 2495, 1 938 
7 70) 59] 16 41 510) 138 
402 420 431 169| 95| 308| 98 
278 278| 278| 79 338, 649| 568 
189| 189 189 63 173 125) 123 
27 546| 27546 26161 9 266 965, 47902) 18 050 
22 004| 22004 21989) 9119 658) 19373 10512 
119 101 91| 15| 84! 50| 40 
2003] 1391 1316 539| 172 1117 740 
1 267 582 502] 271 149| 2478| 602 
740 892| 892 238 158) 1 398 859 
1178 808. 886 113 172| 2018| 1285 
2 105 1917 1 850 629 315 2 494 972 
800 939 965 323| 374 2108} 1373 
12870) 12615 12233] 5236] 631, 7035|} 4225 
317 385) 329 50 387| 1543| 737 
1020 1110 965 484| 563 972| 875 
| | | | 132! 877| 465 
320 320) 203) 72 77 142] 100 
2570) 2180) 1812 690 240! 3 683| 681 
534 419) 424 126 325 782| 366 
244 246] 245 67| 124 595| 178 
24] 155| 267| 3 167 1 003| 165 
28389 2381| 23747] 1632 1393 52866) 27291 
111] 105 227) —585] 290 6234| 4924 
111) 105 227| —585 290) 6234| 4934 
27078) 22506) 22635 1807 773| 44907] 21065 
| 27041) 22474 22542| 1791 394] 40640) 19257 
| 37 32 93] 16) 379! 4 267 1 808 
1 200) 1200 885] 410 330) 1725| 1292 
| 1200} 1200 885! 410 330 1725) 1282 
| 907 237| 893407) 859811} 261.892,  24772| 1.452.655 720 583 
789 528| 774769) 735787) 251 246) 16856! 1 072 709| 570 640 
| 41606 35648) 37202 = 509} 2168, 244558! 109602 
| 75559,  61802| 758703 18539 5921 160918. 58447 
672 363 677319] 839882) 233 216| 8767) 667 233, 402 59] 
| 56738! 54520) 53 698| 13679 1831! 179645) 63960 
| 56738) 54520} 53698! 13679 1831| 179645) 63 960 
| - aro! rte = 940] 
| 5052 4515| 5242| 373| 1839| 30068| 20240 


fo 


浙江 新 一 训 电 器 集团 有 限 公司 
Fr Et OK AB 
攀枝花 市 机 械 厂 

中 二 型 企业 
ER ESAS UK FARE ZA] 
ERR RUE APR Fl 
ESR RIK APE a) 
ESR RKAR PRPS BET 
漳州 通用 电器 总 厂 

小 型 企业 
天 津 海河 制冷 有 限 公司 
安徽 博 西 扬 制 冷 有 限 公 司 
电 风 扇 制 造 业 

大 二 型 企业 
吴县 防爆 电机 三 
滁州 电扇 总 厂 
台山 市 电热 句 具 厂 

中 二 型 企业 
绍兴 电器 三 
PN He Xs 
Mae AR Lg S 
番 马 明珠 电器 有 限 责 任 会 司 
广东 省 三 水 市 机 电厂 
新 会 电机 厂 
新 会 市 机 电厂 

小 型 企业 
FERIU 电器 分 三 
上 海 华 丰 电扇 厂 
丽水 家 用 电器 厂 
安徽 天 长 市 盛 和 电器 有 限 责 任 公 司 
永安 市 电机 三 
广州 第 三 电器 厂 
广州 新 华 通 风 设 备 厂 
广州 航海 仪器 厂 
空调 器 制造 业 

大 一 型 企业 
三 凌 电 机 上 凌空 调 机 电器 有 限 公 司 
上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公司 

大 二 型 企业 
上 海 豪 申 开 利空 调 设 备 有 限 公 司 
上 海 家 用 空调 器 总 厂 
EASA AE 
广东 省 吉 荣 空调 设备 公司 









工业 总 产值 
(万 元 ) 


801 
251 
2 020 
4 025 
381 
263 158 
185 960 










196 633 
107 154 
51 878 
55 276 
68 459 
5 654 
26 840 
6 890 

8 870 
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顺德 华南 空调 制冷 实业 有 限 公司 
中 一 型 企业 
家 用 空调 器 厂 嘉 定 联 营 厂 
中 二 型 企业 
浙江 吉 佳 机 电 设备 有 限 公 司 
中 山 市 空调 设备 厂 
小 型 企业 
江苏 省 溧阳 净化 空调 设备 有 限 公司 
杭州 东 宝 电 器 公司 车 用 空调 分 公司 
吸尘器 制造 业 
大 二 型 企业 
上 海 吸尘器 厂 
其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 
大 一 型 企业 
许 继 集团 有 限 公 司 
大 二 型 企业 
阿 城 继电器 厂 
上 海 红心 器 具有 限 公司 
上 海 赛 博 电 器 有 限 公司 
南京 耐 特 机 电 (集团 ) 公司 
南京 高 速 齿 轮 箱 三 
佛山 通宝 股份 有 限 公司 
中 一 型 企业 
沈阳 互感 器 厂 
哈尔滨 蓄电池 三 
上 海 继电器 厂 
通用 电气 EAD 传动 系统 有 限 公司 
=a be RRP Bea Ra 
青岛 电站 阀门 三 
滕州 市 电 暖 器 厂 
新 乡 中 州 股份 有 限 公司 
三 门 峡 新 源 热 工 装备 集团 公司 
陆丰 市 农业 机 械 修理 制造 厂 
自贡 萨 法 姆 铸铁 有 限 公司 
北京 互感 器 厂 
天 津 市 水 电 控 制 设备 厂 
天 津 市 矿山 电器 厂 
息 新 封闭 母线 有 限 责任 公司 
东北 输 变 电 集 团 鞍 山 冷却 器 公司 
KERE 
大 连 第 一 互感 器 厂 
鸡西 电缆 桥架 厂 









































工业 总 产值 。 | 工业 销 | 全 部 职 | 年末， 流动 
(万 元 ) 售 产值 | amg | 工 年 平 | 资产 资产 
, {当年 价 ) — 均 人 人数 | 总 it & tt 
不 变价 | 当年 价 | (万 元 ) | Fo] ww | orm | Crm 
-| | 
13 949| 132311 13 864 1 745 438| 32526) 20 205 
3859 3859| 3804) 1233 254| 3583| 2232 
3 859 3 859! 3804 1 233 254| 35831 2232 
11 563| 12555! 11410 3 243 538| 31352. 16910 
11480) 12479! 1079] 3 398 380) 11197 5381 
83 76! 619 — 155] 158) 20155, 11529 
701 661! 503 231 278| 3087 1 878 
701 661) 503 231 218 1 7291 813 
| | 60| 1358} 1065 
7749) 6203) 5711| 2065 587 11284) 6141 
7749) 6203 571l 2 065 587| 11284) 614l 
7 749 6 203) 45711 2 065 587| 11284) 6141 
510 472| 488 496) 474186) 149646! 62802) 963 123| 578 404 
74132| 87760, 85 086| 37737 4257) 182717) 112 220 
74132} 87 760, 85 086) 37737 4257, 182717) 112 220 
139 239/ 119581; 120779, 40809) 12262) 2523731 148 495 
23.950, 29274, 28856) 10539 5972 589681 41407 
5703; 5117, 4584, 2 160 470| 24901) 12086 
16712) 16239 17037| 2690 871 21714) 14893 
14414) 12603) 12962 3 719 2060 25864) 14 636 
18 880! 13335! 13517 4 821 1229! 28 314 7 878 
59 580| 430131 43.823) 16 880 1660] 92612) 47 595 
32727, 30619) 3069| 5023] 7382) 105770) 55758 
2690 2617) 2808 350} 1161} 8070) 3685 
4762 4.448 3 641 844 888 10335} 4626 
9737, 10793) 11301) 3943 1333} 16041} 10107 
438) 374 374,  —208 30) 4756] 710 
60721 3 845 4257| 一 1 508| 135| 203441 12388 
2201, 2545) 2470 622 1474| = «19 724} 1190] 
90) 63 58 13 330| 4266. 3014 
300 30] 300 69 902 5 828) 2 829 
1 1441 937 808 185 535) 6106) 2938 
1186) 1186| 1150] 159 350) 3232| 1168 
4107 3510) 3524 554 244 7068) 2392 
100 463/92 4121 s8004, 23621) 12515) 1202121 72655 
253 274 290 17 441 3 153 1 625 
985 ] 154 1 278 614 503 3 126 1 092 
583 3 299) 1 640 
2707, 23691 245] 670 773 7 B82, 4 TT 
3066, 3079) 2933 736, 1110) 5499, 1831 
1914 2 594 > 562 一 182 1 124 3 153 1 091 
5 380 5 633 5 437 2 503 335| 15145) 10985 
2009| 1714| 1800 625 578 5 452| 3012 
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工业 总 产值 
企业 名 称 (万 元 ) 


鸡西 电抗 器 制造 有 限 公 司 
牡丹 江 市 互感 器 三 
上 海 电 机 GRAD 公司 电机 器 材 厂 
上 海松 下 电工 目 动 化 控制 有 限 公司 
上 海 惠 家 电器 制造 有 限 公 司 
AA SU fe A a 
南京 华 洋 电 气 控制 设备 有 限 公司 
苏州 合金 材料 厂 
温州 南 详 电器 有 限 公司 
TRS Hae) 
山东 临沂 电力 金具 股份 有 限 公司 
江门 机 床 厂 有 限 公司 
佛山 汇 星 阪 田 电 子 有 限 公司 
目 贡 川 感 电 次 有 限 公 司 

小 型 企业 
北京 电热 器 厂 
北京 北 低 长 城 成 套 设 备 经 营 部 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 
天 津 市 水 电 控制 设备 分 三 
FE BR a LAR A PR ZS 
西门 子 电气 传动 有 限 公司 
天 津 科 尔 摩根 工业 驱动 有 限 公 司 
北京 第 二 机 床 厂 六 分 厂 
REAL 
KEBI 
沈阳 市 充电 机 三 
FART Stas) 
大 连 第 二 灯具 厂 
大 连 电瓷 配件 厂 
锦州 市 高 压 互 感 器 三 
大 连 电瓷 厂 工业 综合 公司 
沈阳 市 正 缩 机 电器 电 控 厂 
吉林 市 次 石 避雷 人 船厂 
辽源 市 线路 器 材 厂 
TPE a A 
牡丹 江 电 站 辅 机 总 厂 
牡丹 江 汽 轮机 辅 机 厂 
FLAW LT E eRe 
雍州 县 动力 工业 有 限 责任 公司 
哈尔滨 电力 实业 开发 公司 
哈尔滨 蓄电池 厂 配 件 分 厂 
哈尔滨 市 恒 益 电梯 三 
阿 城 继电器 厂 继 电 分 厂 





158 124 
245 





302 051 
1 691 


189 276 
1 527 
79 
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一 一 
ee 值 ai row | 全 部 职 | 2 m z 
els — A 增加 值 | ga | 总计 全 

不 变价 | 当年 价 | (万 元 | FP oo | 
牡丹 江 市 互感 器 一 厂 4 000 4 000; 3 859 1 245| 440) 
上 海 气 焊 机 厂 722| 1008 1015 380 1521 
上 海 焊 割 喷涂 机 械 厂 1 808 1828, 1777 745| 327 
上 海 伊 萨 汉 考 克 有 限 公司 2653| 2600) 2 600 546| 91 
上 海 伊利 诺 继电器 有 限 公司 489 675| 686 273| 40 
上 海 万 荣 继 电器 厂 155 141| 155 33) 66 
上 海 金 达 机 械 制 造 厂 68 68| 68| 9 46 
上 海 环球 日 用 电器 实业 公司 193 378 363 15] 303] 
上 海 三 江 电器 厂 2 000 710 1686 716| 196 
上 海草 心 电器 三 436 436| 436 56| 65 
BRAA J RAKAN 3829 4206 2155, 2641 258] 
上 海 竖 河 电器 厂 1237| 1636 1 148 118 320; 
扬中 市 飞 林 机 器 厂 1352) 1591| 1591 542 268 
镇 江 电 磁 设 备 厂 2 001 1 539| 1 390) 548 276 
仪征 电瓷 电器 厂 2592 2403| 2497 813 344| 
泰州 市 环 太 电 器 厂 1 544 1544 1429 391 393; 
泰兴 市 亚 龙 电器 成 套 设备 有 限 公司 709 s26) gg] 212| 
南通 信 达 电器 有 限 公 司 265 224 244| 95 256 
兴 化 市 电工 机 械 厂 | | | | | 282| 
德州 仪器 中国) 公司 7146 4855) 4897| 2573 209| 
嘉兴 市 八 一 电工 陶瓷 厂 238 213) 226) 58 211) 
杭州 电梯 厂 1 932 2626| 2 504| 865] 343 
宁波 市 前 卫 电 机 厂 334| 384i 504 27 334! 
青田 县 电器 三 154 137 84| -12 162 
钱 江 家 用 电器 厂 2051) 2417, 1761) 1094 687 
foce ey 543| 488 393| 182 184| 
浙江 电瓷 厂 320] 466 408) 28 533 
宁波 神 乐 电子 器 材 总 公司 | aae aaa ao] 432 476 
西子 电梯 集团 公司 49 834 44038) 46 773| 9 727, 1 092 
合肥 电缆 盘 具 厂 | 110| 114 144 16 82, 
漳 平 市 电工 机 械 厂 29 32 40 5| 108| 
漳州 市 火星 电焊 机 总 三 12 20 19| = 29 56 
福建 准 见 电工 设备 有 限 公 司 513| 513 485| 189 88 
南昌 人 民 电 器 厂 | 165) 14] 210) 50) 336. 
山东 济宁 市 电器 控制 设备 厂 | 32 40) 57| 25 170 
Re Be eR | 422 596 440 257 358) 
青岛 开关 厂 | 306 330 330 104 334) 
青岛 东 启 工业 工 司 | 87 97 68 49 3941 
淄博 市 博 山 防 爆 电器 厂 | 349. 400) 417| 158 377| 
淄博 市 博 山 低压 电器 厂 | 475 551 439) 207 380| 
山东 乐 陵 电 器 厂 | 148) 148 205; 64 297 
德州 市 恒 立 空调 机 械 制造 厂 | 340. 340 275 | 45| 104 
ie LAE HLA | 55 43 8 9173) 
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工业 总 产值 
企业 名 称 (万 元 ) 





青岛 琴 鞭 制冷 电器 有 限 公司 
威海 西 比 控制 器 有 限 公 司 
巩义 市 电瓷 厂 
漯河 市 电工 器 材 厂 

新 乡 市 控制 仪器 厂 

许昌 丽 光 灯 具有 限 公司 
仙桃 市 机 械 二 三 

湖北 省 随州 避雷 器 股份 有 限 公 司 
湖北 省 汉 川 电镀 阳极 材料 厂 
长 虹 数 控 (集团 ) 公司 谷 城 机 箱 厂 
湖北 省 汉 川 电工 器 材 厂 
东安 金鸡 焊 材 有 限 公 司 
广州 市 图 强 电器 厂 
广州 市 电 威 电 器 厂 
普宁 市 电器 厂 

广州 通用 电器 企业 有 限 公 司 
佛山 市 科 声 电子 有 限 公司 
广州 远 华 日 用 电器 厂 

佛山 市 永恒 电器 有 限 公司 
视 头 电器 仪表 成 套 厂 
佛山 际 和 机 电 有 限 公司 
佛山 富士 高 电器 有 限 公司 
POONA HACER 
深圳 市 金 贝 丽 电器 有 限 公司 
佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
马华 特殊 金属 有 限 公司 

郁 南 县 机 电厂 

花 都 市 机 械 厂 

新 会 市 电气 控制 设备 厂 

蒙 山 县 电机 厂 
AERAN 
贵阳 乐 港 压 铸 电 器 厂 

新 天 胶木 电器 厂 

云南 思茅 鸿 丰 包装 工业 有 限 公司 
通海 电器 厂 
西安 机 电 控制 设备 厂 
西安 调 压 器 厂 

宝鸡 电工 机 械 厂 

西安 控制 电器 厂 
西安 市 胶木 电器 厂 
宝鸡 电力 线路 工具 厂 

天 水 长 城 控 制 电器 厂 三 分 厂 
天 水 长 城 开关 电 咒 工业 公司 
天 水 长 城 金 属 材料 厂 
兰州 电机 实业 公司 
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电工 行业 企业 主要 经 济 指标 
(各 分 行业 按 工业 经 济 效益 综合 指数 排序 ) 






























































工业 经 济 | 工业 | 1 E| Ik] 工业 成 | ree | om A 
序 企业 名 称 效益 综合 | 产 品 | 资 金 | 增加 值 | 本 费用 ， 员 劳动 | of 产 
5] 指 数 | 销售 率 | 利税 率 率 利润 率 | 生产 率 | 周转 率 
(%) wW | A (%) (%) | (元 /人 ) | GR 
电工 电器 工业 行业 76.22| 97.12 3.98| 26.28! 1.57 | 22 023 | 0. 83 
锅炉 制造 业 61.63 | 96.64 2.87, 25.77) 一 0.03 18006 0. 63 
1 | 双鸭山 市 锅炉 总 厂 296.151 100.00 23.45| 62. 96 36.48 | 104 294 0. 83 
2 | 湖北 - 戴 蒙 德 机 械 有 限 公司 248. 85 98. 44 28. 33 41.91 15.39] 91 213 1.12 
3 | 四 川 锅炉 七 分 厂 229. 90 | 119. 73 45.54 | 41.23 10.34) 21 500 3. 04 
4 | 上 海 锅炉 厂 松江 分 厂 | 177.89| 100.00| 14.19| 14.33] 3.42| 25 633 5. 23 
5 | 勃 利 县 锅炉 厂 | 174.43， 85.20 15.52) 30. 26 48.03} 15 593 0. 42 
6 | 上 海 锅 炉 附 件 厂 168.73 | 97.40 13.63| 39.97 1.56| 60124 2.07 
7 | 无 锡 锅 炉 厂 | 156.65) 107.45 10.38} 33.38 14.69. 57 698 0. 54 
8 | 杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公司 144.78 | 100. 00 8.87| 40. 62 4.77! 58797; 0, 98 
9 | 广州 劲 马 贵 诺 节能 设备 有 限 公 司 | 141.15, 90.38) 18.59} 22.94 3.08| 36 667 1. 69 
10 | 山东 济宁 工矿 设备 厂 | 140.78 100.00 14.37 | 48. 40 14.19 30 250 0. 83 
11 | 广东 省 佛山 锅炉 厂 130.18 | 100.00 3.38| 42.30| —4. 29 38 889 3. 19 
12 | 上 海 汇 华 锅炉 附件 厂 126.12 100.00] 12.80| 26.28 1.31| 20 202 2.75 
13 济南 锅炉 集团 有 限 公司 120.45, 80.44 7.51| 46.77 8.64 40635 0. 62 
14 | 上 海 锅炉 厂 有 限 公司 116.68| 99.07| 450| 20.17| 108 55 697 0. 94 
15 湖北 武昌 锅炉 容器 三 4 7435| .42| 47.74 6.79| 26 956 0.79 
16 | 江西 锅炉 厂 | 108.84) 98.40 5.65] 26.25) 10.32] 29135) 1.05 
17 | 苏州 航 星 锅炉 有 限 公司 :108.78 | 123.77 10. 59 26. 69 6.55| 18916, 1. 30 
18 | 上 海 锅 炉 厂 春 申 分 厂 | 105.71) 100.00 9. 80 45. 29 8.90] 15 370 | 1. 05 
19 张家口 三 北 . 拉 法 克 锅 炉 有 限 公司 | 105.54) 95.49] 691] 55.27) 2.81| 29625) 0.94 
20 | 福州 锅炉 厂 105.52 | 89.95 6.10| 42.93 0.76| 38610 0.94 
21 | 七 台 河 市 锅炉 厂 105.51 66.67; 15.46) 29.63) 13.16| 4267 1.23 
22 | 湖州 电站 锅炉 部 件 厂 104.61) 91.39 3.92) 19.48 0.39} 49342} 0,92 
23 | 青岛 电力 设备 三 99.14 98.02 7.72} 36.88 5.14| 20580) 1.19 
24 | 温州 金 欧 集 团 有 限 责 任 公司 92.38 95.55 6.26| 35.99 2.99) 14535) = 1.67 
25 | 张家口 市 锅炉 厂 9220 87.33 3.52| 57.17 1.90) 31679| 0,58 
26 | 青岛 三 联 金 属 结构 集团 公司 | 9154 102.36 4.35| 26.45 1.57| 15039| 212 
27 | 北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 | 90.511 100.00) 2.95] 25.70 0.36} 39 837 0. 68 
28 | 湘潭 金峰 锅炉 有 限 公司 | 83.54) 98.37 | 3. 42 48. 97 26584| 0.72 
29 | 山东 聊城 鲁 西化 工 集团 公司 锅炉 厂 | 82.22) 105.91] 07] 53.59| 141| 24502, 0.52 
30 | 南京 锅炉 厂 | 81.16| 88.22| 6.29) 44.26 2.40| 20122| 0.58 
31 | 广州 劲 马 锅炉 实业 有 限 公司 80.37| 99.28 0.52, 36.27) 一 519| 35716; 1.10 
32 | 四 川 锅炉 厂 | 78.11) 109.24] 431| 45, 06 0.15) 21 536 0.61 
33 | 延吉 市 锅炉 厂 7742| 95.04 | 6.00, 53.58 15 560 | 0.74 
34 | 江苏 江 星 锅炉 集团 公司 | 76.84]; 112.65 6.47 16. 46 | 1.86} 15 754 1.01 
35 | 新 乡 市 锅炉 总 厂 76.21 98.40) 2.16 38.66 1.28} 24453| 067 
36 | 油 头 市 锅炉 厂 | 75.60) 92.26| 5.92] 31.27 1.97] 16927) 0.80 
37 | 昆明 市 锅炉 三 71.11 93. 92 1. 14 42. 40 7. 33 6 559 0. 66 
38 | 芜湖 锅炉 厂 | 70.98 92. 24 3.12 38. 47 3.66 | 19 505 | 0. 38 
39 | 盐城 市 锅炉 厂 70.75; 90.29! 4.64| 36.43| 040| 15958] 0.84 
40 | 上海 工 业 锅 炉 广 | 69. 4 99. 90 0. 46 51.49} 8.33} 37.032 0.52 
41 | EAS Par eee 69.20] 94. 38 O17, 37.24] 一 7.28| 38 696 0.5 
42 | 哈尔滨 锅炉 有 限 责任 公司 | 568.59| 101.67| 207| 18.81| 071| 25806 0. 57 
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45 
46 
47 
48 
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 


企业 名 称 


武义 锅炉 厂 
柳州 市 锅炉 总 厂 

四 川 东 方 锅 炉 实 业 公司 
济南 东风 锅炉 厂 

沈阳 锅炉 厂 
乌鲁木齐 锅炉 总 厂 

太原 锅炉 集团 有 限 公司 
保山 锅炉 厂 

锦州 锅炉 厂 

出 东 临 沂 锅炉 股份 有 限 公司 
包头 锅炉 厂 
江西 省 万 安县 锅炉 厂 

山东 济宁 锅炉 三 

沈阳 锅炉 总 厂 
三 州 锅炉 厂 

南通 万 达 锅 炉 股 份 有 限 公 司 
鞍山 锅炉 集团 有 限 公司 
临沂 锅炉 三 

郑州 锅炉 厂 
哈尔滨 锅炉 厂 工业 锅炉 公司 
长 春 市 第 二 锅炉 厂 

武汉 锅炉 厂 

开封 锅炉 厂 

长 沙锅 炉 厂 

盘锦 节能 设备 三 

汕头 锅炉 辅 机 厂 

青岛 电站 辅 机 厂 

西安 工业 锅炉 厂 


酒泉 大 方 锅炉 制造 有 限 责任 公司 


栖 候 锅炉 三 

东方 锅炉 厂 
海拉尔 市 锅炉 三 
秘 源 锅炉 三 

新 乡 工业 锅炉 厂 

通 榆 县 锅炉 厂 

广西 梧州 锅炉 股份 有 限 公 司 
吉林 市 锅炉 三 

RIS REAP Aas A RA a] 
记 阳 锅炉 厂 

湖北 锅炉 辅 机 三 
石家庄 市 红旗 锅炉 厂 
呼和浩特 锅炉 制造 厂 
ATRI 

大 理工 业 锅炉 广 

Ra REEL a 
长 春 锅炉 厂 
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工业 经 济 | 工 业 L 
序 企业 名 称 效益 综合 | 产 品 si 金 
导 指 数 | 销售 率 | 利税 率 

(%) (34) (%) 

89 | 新 乡 锅炉 厂 33,08 | 100. 75 | -0, 23 
90 | 朔 州 锅 炉 厂 32. 59 72. 42 0. 99 
91 | 辽源 五 一 锅炉 厂 31.53; 134.06) -0.21 
92 | 乌兰浩特 锅炉 制造 有 限 责任 公司 31.47 85. 33 | 1. 28 
93 | 大 同市 锅炉 厂 26. 21 84. 30 | 0. 89 
94 | 宣化 锅炉 厂 25. 88 88. 97 一 2.01 
95 | 通辽 市 锅炉 有 限 责任 公司 22. 48 89.74 1.52 
96 | 青岛 热能 设备 有 限 责任 公司 锅炉 厂 21.45| 122.54 0. 02 
97 | 乌鲁木齐 工业 锅炉 厂 20. 32 88. 61 3.49 | 
98 | 锅 州 市 锅炉 辅 机 三 15.16, 115.68 | 
99 | 安阳 第 一 锅炉 厂 12.87| 77.01 0.44| 
100| 青 岛 富 吉 机 电 设 备 制造 集团 公司 12. 81 98. 29 2.56 
101| 牡 丹 江 双 锅 锅 炉 有 限 公 司 12.32} 100.00 | 2.12 | 
102| 贵 州 锅炉 厂 8.58| 105.98, 0.94) 
103| 营口 锅炉 总 厂 7. 54 70. 32 1.76 
1041 锦 州 市 锅炉 燃烧 设备 厂 2.78 | 100. 00 9. 48 
105 | 天 水 锅炉 厂 | 2.70 96. 47 -1.34 
106| 西 安 消 声 除 全 设 备 厂 —2,40, 60.00 2,42 | 
107 | RHP RAE | 6.277 100.00 -5.76 
108| EBRE TTRI T —8.27) 112.22 1.92 
109| 上 海 克 莱 德 机 械 有 限 公司 一 10.14 97.54} ~ 18.21 
110| Aa 14.17) 70.38) 23.70] 
111 | 德州 锅炉 三 —19. 63 ， 115.70 | 2, 66 
112| 武 昌 锅炉 容器 厂 汉 口 分 厂 21.88) 90.08) 9.40 
113 Xa PT 一 23.07 88. 96 “4, 94 
114 | 黑龙 江 省 伊 春 锅炉 厂 - 28.51; 83.65| ~- 2.91 
115 | 济南 红旗 锅炉 厂 -29.46 54.78) 7.70] 
116| 广州 锅炉 厂 一 29.90， 92.39] 3, 32 
117| 大 连 锅炉 厂 一 30.26| 97.20) 1452| 
118| 石 家 庄市 锅炉 三 —36.33| 73.29] -6.1 
119| 宜昌 市 锅炉 六 一 49.86， 95.93 | 5, 85 
120| 西安 锅炉 总 厂 一 50.60 102.73) -11.52 
121 | 双 辽 市 锅炉 厂 -53.31| 13.16, 5.33 
122 武汉 市 工业 锅炉 总 厂 | 一 65.68| 113.75) 7.46 
123| 新 疆 天 山 锅炉 厂 “68.20| 109.92 | 12.34 | 
124 开 原 锅炉 厂 —78.90] 94.66) -14.03| 
125 | 成 都 锅炉 总 三 一 86.33 | 148.73 | 8. 26 
126| 佳 木 斯 锅炉 制造 有 限 公司 -94.39| 63.03| 5.30 
127| 武 汉 锅 炉 辅 机 厂 -97,11 49.29] 8.99 
128 | PRAGA ARAA] 一 111.39| 127.21] 37 
129 邵阳 市 锅炉 制造 厂 一 112.82 | 100. 00 | 4. 87 
130 衡阳 锅炉 厂 | 一 114.77 49. 10 | 30.88 
131 重庆 锅炉 总 厂 —123. 84 91.57) 14.2] | 
132| 天 津 市 锅炉 总 厂 — 125.69 32.25 5.88 
133 JAAR) 一 153. 84 78.95} - 16.64 
134| 承 德 市 锅炉 三 一 169. 64 | 100. 00 6.65| 
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增加 值 | 本 费用 ， 员 劳动 a 产 
， 周转 率 
40. 67 | 2 954 0. 10 
27.56| 一 6.86| 10294! 06.15 
32.67 | —5.19 5 731 0. 43 
17. 36 1 355 0. 21 
27.47 5 749 0, 02 
23.74} —10. 08 2 034 | 1. 20 
1.52 | 156 | 0. 10 
22,07 | —7.59; 8320 0. 66 
一 2.41 | 一 7.77 一 141 0. 76 
14.96| 一 7.14 1 783 0. 48 
24.76 | 一 11.81 9 504 0. 34 
47.47 | —15.56| 7 895 | 0. 31 
24.79] 一 12.92 | 4312 0, 30 
21.63; —10. 97 7 044 0, 32 
40.85 | —18.10 3 005 | 1.45 
24.58 | 一 14,73 3 025 | 0. 39 
41.67| ~14.29) 1786) 0,25 
14.81 | 一 12.31 | ] 399 | 0. 44 
48.15) 一 23.36| 3933 | 0. 10 
20.41) 22.33} 29265) 0.89 
21.95; 18.94 4526) 6,35 
20.08 24.79, 4965 0.15 
31.30] —21.83| 3280) 0.68 
41.72) 一 27.82| 6608) 027 
32.94) —28.21 4125) 0.13 
31.44 | 一 23.51， 3716 0. 49 
13.49] 一 24.78| 3197. 0. 10 
7.06} 一 22.91 1256 | 0. 24 
16.87} —25.07| 3.033, 0. 23 
-4.98 | —28.57)  —464 0,27 
7.81) —30.61) 1952 0.70 
22.37 | —37. 04 | 7691 0.15 
10.00} 一 38. 33 313! 0.12 
13.07 | 一 39. 05 3 774 0.41 
—0.35| -37.75| -—4l 0, 53 
4.23 | —50. 82 282} 0. 20 
7.14! 一 52.2] 536 0. 26 
7.18| -65.27| 4737, 6.19 
一 76. 19 | 一 25.43| 43077; 0.18 
13.00 | 一 61.82 714 | 0. 18 
33.22 | —53.99| 14 883 1. 09 
7.69| 一 56.71| 一 1 185 0. 28 
-2.90 | 一 62.04 一 169| 0.06 
—19.30| —65. 45 —370! 0.10 
| 一 90 OOF | on 


























































ai “Ht 
















































汽轮机 制造 业 
上 海 益 达 机 械 厂 

上 海 汽 轮机 附件 厂 

上 海 动力 设备 有 限 公 司 
杭州 汽 轮 动力 集团 公司 
上 海 汽 轮机 有 限 公司 


上 海 电 站 辅 机 附件 三 


O O å Ns O N A ww D he 


宜兴 市 电炉 耐火 材料 厂 
东方 汽轮机 厂 

青岛 汽轮机 配件 厂 

青岛 捷 能 动力 集团 公司 
无 锡 叶片 三 

东方 汽轮机 厂 工业 公司 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责任 公司 
哈尔滨 透 平 集团 公司 
哈尔滨 汽轮机 辅 机 公司 

中 州 汽轮机 厂 


辽宁 汽轮机 有 限 公 司 

水 轮机 制造 业 

浙江 金 轮机 电 实 业 有 限 公 司 
宜宾 富源 发 电 设 备 有 限 公司 
地 方 国营 乐清 机 械 厂 

新 宁县 水 电 设 备 制造 厂 

罗 定 市 水 轮机 厂 

政和 水 轮机 制造 有 限 公司 
大 博 县 水 轮机 厂 
临海 机 械 厂 
重庆 调 速 器 厂 


mPa AK SCHL 
洪 雅 县 机 械 厂 


永春 水 电 设备 厂 


LPG RK APR BE ZS a] 
ADR AL 
永定 水 轮机 厂 
江西 奉 新 机 械 厂 


上 海 电站 辅 机 厂 压 力 容器 分 厂 
南京 汽 轮 电 机 (集团 ) 有 限 责任 公司 


上 海 电 站 辅 机 三 川 沙 冷凝 需 分 厂 


广州 斯 科 达 - 劲 马 汽轮机 有 限 公司 
广州 劲 马 动 力 设备 企业 集团 公司 


四 川 省 金堂 水 电 设备 制造 股份 公司 


甘孜 州 沪 定 机 械 有 限 责任 公 司 
四 川 龙 采 水 电 设备 有 限 公司 


重庆 水 轮机 厂 有 限 责任 公司 
重庆 发 电 设备 制造 有 限 公司 
江西 上 饶 上 动 水 电 设备 有 限 公 司 








工业 | 工业 | 工业 成 | 工业 全 | 流动 
资 金 | 增加 值 | 本 费用 | 员 劳 动 | 资 产 
周转 率 

(次 ) 
0.61 
209 886 2. 60 





35 547 
79 560 
47 909 
62 932 
50 709 
32 765 
43 968 
41 542 
11 567 
29 825 
17 004 
22 018 
30 456 
10 479 
21 831 
17 164 
4 374 
790 
3 258 
5 137 
— 841 
11 264 
26 598 
19 487 
16 748 
18 433 
24 397 
10 128 
17 841 
20 967 
13 400 
10 231 
14 946 
10 115 
7 714 
7 008 
4 984 
12 417 
10 524 
7 710 
6 522 
5 064 
2515 
4 944 
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了 工业 成 | 工业 全 
序 企业 名 丈 效益 综合 | 产 品 | 资 金 | 增加 值 | 本 费用 ， 员 劳动 | 资 产 
号 指 数 | 销售 率 | 利税 率 率 利润 率 ， 生产 率 | 周转 率 
OH) | (9 wy | & | &% | GYM) ae 

23 | 重庆 市 忠 州 水 轮机 厂 | 012| 73.57| 0.81| 34.38| 12.99) 5933 0. 37 
24 | 龙 川 县 水 轮机 三 8. 55 85.67 | 一 2.17 37.00] —16.16| 3208 0. 83 
25 | 青龙 满族 自治 县 水 轮机 厂 10.56) 95.95) -2.01| 44.59) 22.22) 2773 0.15 
26 | 化 州 双龙 水 电 设备 有 限 公司 -49.501 119.46, -4.69| 13.05| —35.52| 1514 0. 26 
27 | 邵阳 水 电 设备 总 厂 ~ 59.96) 58.50 --9, 00 33.291 一 35.98 2 664 0, 26 
28 | 青龙 满族 自治 县 电机 厂 一 67.31 136.13| 17.48 17.65 | 一 34. 98 1 765 0, 48 

其 他 锅炉 及 原 动 机 制造 业 40.93 82.11 2.61, 28.89| —4.26 8 968 0. 58 
1 1 兴隆 县 机 械 锅 炉 有 限 公司 365.85 127.03! 172.97 2.70} —25. 64 51 | 0. 82 
2 | 深圳 奥 林 假 亚 实 业 有 限 公司 | 127,08) 84.79 9.64| 44.79 2.30) 45429| LH 
3 | 广州 广 威 燃 烧 机 有 限 公司 100.88 | 90. 03 10. 36 23. 08 1.37] 33 750 | 0.79 
4 | 河北 省 香河 县 锅炉 厂 | 89.37 | 95. 02 5.43} 29.18 5.04] 27986, 0.57 
5 | 衡阳 锅炉 压力 容 需 三 | 75. 40 : 67. 46 6. 58 25. 44 0. 45 18 606 | 1.10 
6 | 鸡西 锅炉 厂 | 59.49 68.49 191) 60.59 1.01} 13 855 | ). 32 
7 | 始 兴 县 锅炉 厂 | 17.63| 10206} 297] 21.76] 一 12.95 3854) 1.22 
8 | 哈尔滨 锅炉 辅 机 厂 86| 5495 3.21| 356.55} 一 13.58 1716| 0.40 
9 | 乐山 刍 为 县 通用 机 械 厂 —16.64, 72.38 1.67) 25.24) 一 20.69 2023; 0.28 
10 | 湘潭 生活 锅炉 厂 一 34.74 | 90.74 9, 59 19.26 | —24. 54 4 031 | 0. 43 
11 | 秦皇岛 市 安装 公司 山海 关 锅炉 三 | 一 38.28| 53.65 4.46| 一 9.85| 一 18.55| 一 2673 0.29 
12 | 唐山 市 锅炉 容器 厂 | 46.31} 100,00] 9.84| 24.00| 一 29.60 1630| 0.34 

发 电机 制造 业 | 65.44) 99.53 2. 33 29. 65 1.39| 20210 0. 47 
1 | 陕西 省 平 利 电机 制造 有 限 公司 | 352.16| 80.67| 17.09 47. 33 2.26| 33810) 14.12 
2 1 阅 东 本 田 发 电机 组 有 限 公司 | 293, 98 96. 23 | 1.83, 28.47] 一 3.22| 157 767 | 4. 88 
3 [上海 汽 轮 发 电机 有 限 公 司 ; 198.65 | 100.00 1.42 18. 37 9.72 | 124 851, 0. 39 
4 | 上 海马 拉 松 ， 革 新 电气 有 限 公司 | 156.28} 91.19 2. 67 34. 29 | 1. 24 84 512 | 1. 26 
5 | 临海 电机 厂 121.35] 105.57 9. 55 44. 13 | 5,38] 32 640 | 1. 16 
6 | 武汉 汽 轮 发 电机 厂 119.94 97. 27 4. 36 30.96; 12.55| 46217| 0. 34 
7 恩施 市 水 电 设备 厂 | 97.88) 98.02 2.99) 38.80) ~0.48) 20979) 227 
8 | 昆明 电机 有 限 责任 公司 97.74 92. 89 | 5.70 41.19 | 3.66] 24424 | 1. 08 
9 | 潮州 市 电机 厂 709| 101.67, 8. 75 32.43 | 3.46 | 22580) 1.03 
10 | 兴 宁 电机 三 有 限 公司 .93.83 78. 89 | 8. 65 44. 40 | 5.9] | 18 986 | 0. 79 
11 | 常州 牵引 电机 厂 | 90.42 98. 86 | 41.69 36. 42 | 1.88) 29151 | 0, 82 
12 东方 电机 厂 | 84.34] 108.45, 4. 25 31.72 | 4.32; 27 283 | 0, 39 
13 | 江西 吉安 电机 制造 有 限 责 任 公司 84.15 96.00 8.79] 32.38| 3.69) 6738 1. 27 
14 | 玉溪 水 电 设备 厂 | 8078| 58.82 3.70] 49.52 0.14| 27160| 0.72 
15 | 江西 欧州 电机 厂 | 9.43| 96.65| 30.03| 30.66 1.16| 23907| 0.97 
16 | 北京 重型 电视 厂 | 78.99] 100.43] 2.921 44.38 0.71] 28 275| 0. 40 
17 | 东安 水 电 设备 有 限 公 司 | 77.12 90. 10 | 8.57 | 40.97 0.85| 11 989| 0. 84 
18 ,新疆 发 电 设备 厂 LO 75.88] 91.07| 3.78] 59.37 2,74] 142401 0.70 
19 | 中 留 县 发 电 设备 厂 | 75.28] 85.84 3. 85 52. 02 10.05} 11392| 6.18 
20 | 南宁 发 电 设备 总 厂 | 77417 | 109.1 5.391 40.31 0.14) 13124, 092 
21 | 大 埔 县 电机 厂 65.66 89. 77 | 1.99 40.92 3.67] 10690 | 0.41 
22 | ETRE EIL | 65.19 85. 62 | 1.97 | -34.41 1.72| 10 782 | 0.77 
23 GES RAR APR AR] | 63.53| 110.54 | 4.94 29, 96 0.30} 12731) 0. 69 
24 | 贺州 地 区 八 步 第 二 机 械 厂 | 63.16) 112.60| 485 28. 87 0.86| 4215 1. 09 
25 | 福建 省 福 发 股份 有 限 公司 | GLUT) 98.71| 87) 30.44| 3.25] 16762| 0.31 
26 | 西 峡 县 水 电 设备 三 60.94) 102.42| 309| 35.06, | 14007| 0.56 
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企业 名 称 
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东风 电机 三 
哈尔滨 电机 厂 机 电 公司 
杭州 杭 发 集团 公司 
安江 水 电 设备 厂 

广东 康 立 通用 电气 集团 公司 
河北 新 河 机 电 设备 有 限 公 司 
柳州 市 水 轮机 厂 
潍坊 市 电机 一 厂 
哈尔滨 电机 责任 有 限 公司 
绥化 电机 集团 有 限 公司 
汕头 电机 厂 
嘉禾 县 水 电 设备 厂 

天 津 发 电 设备 总 厂 

安徽 省 黄山 发 电 设备 厂 
沈阳 直流 电机 厂 

平 通 工矿 电机 车 三 
郑州 电气 装备 总 厂 
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零 陵 发 电 设 备 有 限 公 司 
腾冲 水 电 设备 厂 
石家庄 金星 电机 有 限 公司 


A e e e 
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KREMA BHU 
揭阳 市 电机 三 
泰安 电机 厂 
舟山 市 发 电 设备 厂 
遵义 电机 三 

西峰 电机 厂 


wn oon «A A an on 
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湖北 发 电机 厂 
电动 机 制造 业 


aA 
cm 


AR AE LA BRS 
浙江 卧龙 集团 公司 

福建 万 达 电 宙 有 限 公 司 
浙江 百 官 机 电 集 团 公司 


上 海 东 浩 电机 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
东莞 电机 厂 
扬州 飞 达 电机 仪表 公司 
大 厂 回族 自治 县 电机 三 
杭州 直流 电机 厂 
EREI REII 
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麦 格 乃 泰克 (福州 ) 发 电机 有 限 公 司 


天 津 阿 尔 斯 通 水 电 设备 有 限 公司 


山东 ( 汶 上 ) 明 远 机 电 设 备 有 限 公 司 


福安 市 太平 洋 电机 有 限 公司 


福安 市 阁 东 安 波 电器 有 限 公司 


山东 诸城 市 开元 电机 股份 有 限 公 司 
上 海 电 机 (集团 ) 公 司 日 用 电机 三 
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13 744 0. 62 

7 062 0. 88 
15 011 0. 43 
11 239 0. 85 
22 727 —0, 41 





16 781. 
12 494 
11 377 
16 634 
11 559 
5 966 
5 336 
23 094 
11 241 
4 780 
3 133 
3 490 
55 429 
11 552 
2 819 
10 446 
15 943 
2 239 
—1 423 
2 279 
4 444 
48] 
2 448 
4 628 
—4 376 
14 455 
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30: 125 810 12. 16 
57 | 158 405 8. 47 
14 94 703 4, 32 
21 65 866 6. 57 
63 | 136 000 3. 69 
85 71 667 5. 10 
89 94 551 1. 38 
64 61 228 1. 62 
79 60 887 1, 29 
36 37 565 3. 97 
11 65 924 1. 98 
21 50 000 1. 25 
69 38 134 1. 06 
64 31 707 1. 70 

46 283 0. 96 
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16 
17 
18 
19 


2 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
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37 
38 
39 
40 
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42 
43 
44 
45 
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48 
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企业 名 称 








安徽 南华 电机 集团 公司 
| 江门 电机 股份 有 限 公司 
沈阳 市 实业 节能 电机 厂 
广东 省 顺德 市 电机 集团 有 限 公 司 


东平 市 电机 三 

上 海 电 机 (和 集团) 公司 起 重 电机 三 
无 锡 华 达 电 机 有 限 公司 

昆明 电工 有 限 责任 公司 

南阳 防爆 集团 有 限 公司 

上 海 电 机 (集团 ?公司 南洋 电机 厂 


太仓 特种 电机 三 





清远 市 华南 直流 电机 厂 


| 上海 电 机 (集团 ) 公 司 先锋 电机 厂 


沈阳 市 电机 有 色 铸 造 

清江 电机 股份 有 限 公司 

兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 
广州 市 建国 电机 厂 

seo daa Sake 

屯 河 电机 电器 制造 有 限 公 司 

上 海 电机 (集团 ) 公 司 劲 力 制 动 电机 

烟台 电机 广 

温州 电机 总 三 

湖北 咸宁 市 起 重 电机 有 限 责 任 公司 

福州 市 特种 电机 厂 

浙江 特种 电机 厂 

上 海 电 机 厂 有 限 公司 

仪征 电机 厂 

上 海 申 富 电机 有 限 公司 

常州 电站 辅 机 总 三 

沈阳 市 电机 配件 厂 

上 海 电 机 (和 集团) 公司 人 民 电 机 三 

大 连 金 州 洪 成 电机 有 限 公司 

衡水 电机 股份 有 限 公 司 

临潼 电力 机 械 制 造 有 限 责任 公司 

嘉兴 华 年 电机 有 限 公 司 


?| 浙 江 金 龙 电机 股份 有 限 公司 


金华 市 电机 实业 有 限 公司 
桐乡 市 机 械 广 

长 沙 电 机 厂 

常州 常 银 电机 电器 有 限 公司 
宝应 直流 电机 厂 

青岛 红旗 电机 厂 

北京 市 电机 总 广 

| 江西 特种 电机 股份 有 限 公司 








61 ;上海 新 中 电机 三 





湖北 省 天 门 发 电 设备 制造 有 限 公司 








工业 经 济 | 工 业 | 
效益 综合 | 产品 | 
指 数 | 销售 率 
| C%) C%) 
131. 52 98. 34 | 
| 123.71 87. 12 
123.11} 52.00 
120.37] 93.7 
120.37] 97.58 | 
118. 45 91. 60 | 
117.72! 116.81 
116.35} 102.02 
113.53; 95. 36 
113.20] 100. 04 
111.06! 98.20 
109.18! 97.50 
| 108.81, 94.40 
| 107.85 101. 36 | 
i06.22 106.51 
103.03, 97.05 
100.68} 103. 04 
| 99.33| 95.57 
98.10 94.07 
| 96.05 | 101.06 
E 92.21, 91.40 
| 91.68, 94.70 
| 90.93 119.45 
| 88. 32 | 76.75 | 
| 88.00， 97.6] 
| 87.76 99.62 
087.34! 99.88 
| 86.77 87.13 
| 86.55) 118.54 
| 85.80| 94.29 
84.97! 73.38 
| 83.76] 101.52 
82.85, 96.64 
© 8240| 94.43 
O 81.58, 105.28, 
| 80.44) 99.8] 
| 80.35| 95.50 
79.81; 115.11 
79.81 101.08 | 
| 79,52) 100.19 
| 79.29, 103.1] 
7772) 72.08 
76.41) 95.89 
7622| 97.61 | 
| 76. 08 | 98. 08 | 
| 74.31) 97.14 
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row T wk | 工业 成 | 工业 全 | 流动 
Z 金 | 增加 值 | 本 费用 BRAD | 资 产 
利税 率 | RO ”| 利润 率 | 生产 率 MAR 
(%) (%) (4) “(元 /人 ) ; (次 ) 

5.23) 33.51| 3.10| 56 894 1.15 
13. 03 34. 46 1.241 26 426 2,10 
7.25) 32.00; 45.45 | 444 0. 08 
4. 63 38.00} 2.54) 51166 0. 99 
13.05! 22.01 6.55) 25316) 1.55 
8.91 16.02 37. 90 3 320 | 0. 20 
9.84) 33.55 | 4.56 | 30 590 1. 26 
6.73) 43.13) 5.49) 41212) 0.67 
7.84) 38.35) 479| 34131 1. 09 
7.03 51. 46 6.91] 32513 0.75 
9.35} 26.03 4.54 37 458 0.77 
6.09] 52.02 2.19} 31 189 1.26 
8.29} 69. 33 1.25, 23 636 1.27 
3.92} 40. 24 1.53. 42545 0. 95 
12.44) 45.12 1.32, 14058; 1.62 
6.24! 26. 98 2.61! 27 506 1.66 
6.60; 29.06) 21.31] 9886 0.47 
915 34. 64 1.02} 25533 1. 18 
8.50} 49.36 2.03} 22815) 6.99 
6.19| 29.31 9.32) 22523, 0.72 
11.95! 28.50 0.54} 12 609 1.52 
9. 66 24. 99 1.75] 18914 1.25 
5. 69 | 29, 98 21.70 2 609 | 0. 32 
7.28 44.11 3.941 15 496 1.13 
6. 54 32.00] 一 2.04| 22 661 1.43 
7.71 | 12.82 2.81 | 15 540| 1. 59 
7.55| 20.15 3.40 | 23 661 0, 81 
5.08] 23.50 1.40] 23 429 1. 38 
8. 37 20. 76 0.62| 21 635 0. 92 
6. 78 36. 92 0.04] 16 143 1.42 
9. 00 53. 24 0.65} 14 650 0. 99 
5.774 10.79 5. 86 23 138 0.76 
8.2] 43.20! 0.25] 13 706 1.07 
5. 56 32. 09 1.81 | 22 267 0. 86 
3.74 39. 26 0.78) 11555) 1. 02 
3.19 42.10) —1.57| 26024 0. 91 
4.271 18.87 0.27} 23 321 1.25 
5. 54 34. 82 | 3. 02 10 447 1. 03 
5.571 39.70 0. 82 13 050 1. 24 
3. 99 43. 00 3.60| 19606) 0.66 
2. 31 35.69] 0,93] 24 228 0. 90 
5.64) 19. 80 0.89} 12294, 1.82 
4.70 26.00) 0,88 | 13457 | 1. 44 
3.71| 25.45 2.51 18 324 | 1. 03 
3.46 46. 53 0.29] 20674, 0.71 
366; 55. 31 | 20 376 | 0. 47 





序 
号 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 


企业 和 名称 


北京 市 潜水 电 泵 厂 
浙江 齿轮 减速 电机 厂 

PPA BAL 

上 海 电机 (集团 ) 公 司 新 亚 电机 厂 
ERREA TEHLU 

湘 漂 电 机 集团 有 限 公司 

德州 恒 力 电机 有 限 责任 公司 
浙江 调 速 电机 厂 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 

重庆 合 众 电 气 工业 有 限 公司 
湖北 电机 厂 附属 工厂 

合肥 三 益 电 机 电大 股份 有 限 公司 
上 海 电 机 (和 集团) 公司 五 一 电机 厂 
山东 申 机 股份 有 限 公司 

大 连 第 二 电机 厂 

佳木斯 电机 厂 

江西 电机 厂 

天 津 市 起 重 电机 广 
苏州 黑 猫 电机 厂 
厦门 电机 实业 总 公司 

洗 阳 环节 实业 总 公司 

湖北 电机 厂 

河南 省 电机 厂 

天 津 大 明 电 机 股份 有 限 公司 
连云港 电机 厂 

西安 电机 厂 

四 川 力 达 电 机 有 限 公 司 
通化 市 电机 广 

丹东 防爆 电机 厂 

六 安江 淮 电机 总 厂 
杭州 电机 电器 有 限 公司 

HBS PUTA FE A} Ag BE ZA a] 

江西 省 峡 江 赛 特 机 电 制 造 有 限 公司 
辽阳 电机 厂 

章 丘 海尔 电机 有 限 公司 

宜昌 机 床 集团 电机 总 厂 

DAE Ba rsh HE HL BA 
襄樊 力 特 电机 总 公司 


100| 淮 南 防 爆 电机 厂 

101| 宁 夏 电 机 有 限 责任 公司 

1021 启 东 三 上 电机 有 限 公 司 
103| 山 西 电 机 厂 

104| 沈 阳 市 电机 配件 综合 厂 

1051 地 方 国营 东台 电讯 电机 厂 

106| 广西 北海 市 金 贝 电机 有 限 责 任 公 司 
107| 晋 中 精 达 电机 有 限 公司 
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108 | 沈阳 防 爆 电 机 总 厂 
1091 乐 山 电 机 厂 

110| 大 连 电 机 厂 

111 | 罗 定 电 机 三 

112| 泰 皇 岛 市 电机 总 帮 
113| 後 东 电 机 厂 
1141 重 庆 电 机 三 

1151 昆 明 市 电机 制造 三 
116 | 内 蒙古 电机 厂 

117 广东 蛋 达 电机 有 限 公 司 
118| 沈 阳 实 业 电 机 厂 
119| 商 丘 电 机 三 

1201 湖 北 省 云 梦 县 电机 厂 
121 1 滨海 县 电机 厂 

122 | 鸡西 电机 三 


123| 南 京 控 达 电机 制造 有 限 公 司 


124| 东明 电机 厂 
125| 吾 首 电 机 厂 


1261 扬 州 市 高 发 机 电 制 造 公司 


127 | 包头 市 电机 三 
128| 黑 河 市 电机 三 
129| 四 川 宣 汉 电机 厂 
130) KES = BAL 
131 | 甘肃 省 酒泉 电机 厂 
132| 长 垣 县 电机 厂 
1331 浙 江 防 爆 电 机 厂 


1341 广 州 德 利 电机 制造 有 限 公 司 


1351 铀 就 电机 厂 
136) PON ARAL 
1371 沈 阳 微 分 电机 三 


138| 醴陵 市 电机 制造 有 限 公司 


1391 宁 波长 江 电 机 浅 
140] 祁阳 电机 厂 


1411 博 山 电 机 厂 集团 股份 有 限 公司 


142| 长 洒 县 电机 厂 

143| 夏 县 电机 三 
1441 衡 责 县 电机 厂 

1451 集 紧 龙 泉 实 业 有 限 公司 
146) 7 AG A A ae 

147 | 抚州 电机 有 限 公 司 
148) 广州 电机 三 

149 安徽 省 皖 北 电机 广 


150| 岳阳 中 国 特种 电机 有 限 公司 


5 
151| 南通 电机 制造 有 限 公司 
152| 威海 市 电视 总 三 

153| 辽 次 市 电机 三 





























- 工 业 
效益 综合 | 产 m | 资 金 | 增加 值 
指数 | 销售 率 | 利税 率 | 率 
2 | 0 | 00 | 0 
42.66| 93.49| 0.95| 43.95 
41.80! 93.431 1.93| 20.72 
40.87| 97.12) 0.04| 22.38 
40.45 | 102.34 | 0. 83 23. 21 
40.33| 97.94| 0.31| 30.86 
40.30, 64.53, 0.49| 28.93 
39.97, 109.20, 0.42 30. 02 
39.77) 91.31) 204] 15.83 
39.17 | 83.70| 0.84| 27.83 
38.66, 106.37; 一 2.18| 53.10 
37.90) 69.93 0.361 50.88 
37.76] 91.53, 0.44) 26.10 
37.72 | 89.14 | 1.24] 29.25 
36. 44 100, 00 | O. 74 | 
35, 18 50, 78 | 1. 30 28.11 
33.39; 75.31} -3.19) 40.48 
32.91} 99.04 26. 82 
32.53, 135.33; 1.09!) 26.99 
32.25! 115.23 0.44 34. 08 
30.61) 104, 67 0.32) 52. 48 
30.42; 100. 00 | 8.82 
30.22! 65. 23 0.90} 29.11 
| 29.42, 73.60| 277| 18.40 
| 29.30, 97.82, .1.18| 38.08 
| 28.75| 95.8| 0.25 | 29.30 
| 2B.49 84.26 1.34) 25.23 
| 27.18) 93.45] - 10.27) 27.47 
| 26.85 100, 00 BIT} 27.59 
| 95.70) 10h54] 9.71 31. 50 
| 25.50) 86.96; 09.39) 26.96 
| 25.13) 100.00 74.19 
| 24.98} 106.90] 1.42] 一 0.18 
21.82| 31.20 ).67| 14.49 
19.15} 100.02| 1.38| 28.00 
| 48.89] 112.41, AT] 42.34 
| 17.31} 79.06) L&L 24.78 
16.04| 100.90| -0.57| 20.00 
| 45.40) 77.33 173] 41.33 
| 12.48) 82.94| 35.36| 19.43 
NBA) 98.76} -0.10| 27.66 
| 1142} 78.61) .55| 1.00 
/ 9.86) 85.00] 9.63) 15.00 
| 827] 85.18| -1.65| 24.6] 
| 6.40) 104.33| 1.89| 18.43 
| 293) 729] .45| 一 0.27 
| 288) 98.94) -157| 5.62 




















本 费用 | 员 劳动 | 资 产 
利润 率 | 生产 率 | 周转 率 
(%) | (元 /人 ) GR 
6364| 0.20 
0. 06 4915; 0.59 
0.08] 9167) 041 
-3.44| 10051) 0.55 
| 7488 0.29 
10952) 6.37 
—5,90| 10189; 0.64 
1.94) 5 805 0.73 
—3.19} 8868} 0.60 
一 13.16 | 22 452 0.41 
6 073 0. 09 
5696| 0. 40 
0. 33 4167| 0.33 
| | LB 
0.74! 72291 6.28 
一 10.96 20517 0. 66 
6667 0. 03 
一 8. 05 3 158 0. 69 
一 6.99| 7086 0. 39 
一 6.19| 3797 0.17 
| 4286 40 
—2.79 4 887 45 
— 2, 82 3 442 40 
—5. 88 5068 0.52 
一 2.53| 1775, 0.35 
—9.43) 13878) 0.65 
~21.27) 47556) 0.55 
602 0. 05 
—9. 84 6 471 0. 68 
1 062 0. 04 
一 11. 43 1 554 0. 23 
0. 16 一 69 0. 30 
2 147 0.47 
~10. 5] 6 069 0.57 
— 12.02 5 743 0, 32 
一 9. 95 7 636 0. 58 
—8. 14 3 296 0. 37 
~10.77 7 561 0. 26 
—8. 33 7 069 0. 45 
— 9.59 1 749 0. 18 
一 3. 05 — 385 0. 4] 
-6. 94 1 875 0. 23 
-11. 93 3 162 0. 53 
-13.16/ 4111 0. 48 
— 4. 88 一 40 0.13 
| 8.09 | 661 | 0.26 
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工业 经 济 
效益 综合 
指 KL 
(%) 


企业 名 称 


155 


159| 国 营 宝鸡 电机 厂 
160| FEAR LAL 
161| 梧 州 电机 制造 有 限 公司 

162 | 吉林 省 柳河 电机 厂 

163 | 桂林 市 第 一 电机 三 

164| 河 北 防 爆 电 机 广 

165| 保 定 市 电机 厂 

166| 邵 阳 市 电机 厂 

167 | 贵州 永安 电机 总 厂 

168| 上 海 电 机 (和 集团) 公司 革新 电机 厂 
169| 和 丹阳 煤矿 电机 广 

170| 西 安 电 机 总 厂 三 分 厂 

171| 山 东 防 爆 电 机 厂 

172| 重 庆 川 东 电 机 有 限 公司 
173| 怀 化 市 电机 三 

174| 柳 州 佳 力 电机 公司 

175| 大 连 第 四 电机 厂 

176 | 开封 博 达 (集团 ) 股 份 有 限 公 司 
177 | 南宁 市 电机 三 

178| 石家庄 电机 股份 有 限 公司 

179| 安 徽 省 太湖 电机 有 限 责任 会 司 
180| 郴州 防爆 电机 厂 

181 | 长沙 第 二 电机 三 

182 | 百色 电机 厂 
183| 重 庆 长 城 电 机 厂 

184 | 湖北 省 荆门 市 电机 厂 

185 | 贵阳 市 小 河 电 工厂 


186 | 湘 漂 调 速 电机 厂 16 
187 | 四川 电机 厂 19 
188| 益 阳 电 机 厂 17 


189| 平 远 县 金 窟 机 电厂 
190| 安 阳 煤 矿 电 机 三 
191| 湖 口 县 电机 厂 
192| 镇 江 电 机 厂 

193| 重 庆 特 种 电机 厂 
194 哈尔滨 第 二 电机 广 
195 | 山西 防 爆 电 机 厂 
196| 吴 江 电 机 厂 

197 | 合肥 电机 厂 一 分 厂 
198| 张 家 口 市 电机 厂 
199| 江 酌 防 爆 电 机 厂 


o o 2 
coco oo oO ol 0909292020220222 00020A ODO OC OC OCC DOCUCOCD OOP oO SP fT Ss Ss PF PF PF EF FEF FFs g 
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工业 经 济 | Tow] 工 业 | 工业 全 | Wt 2 
iF 企业 名 称 效益 综合 | 产 品 | E 金 | 增加 值 | 本 费用 | 员 劳 动 A 产 
号 指 ” 数 | 销售 率 | 利税 率 | K | 利润 率 | 生产 率 | 周转 率 
(%) (%) | W (%) (%) | (元 人) | GR 

安徽 无 为 大 江 电 机 有 限 公司 i1023| 94.12] 17.90] 8.091 —49. 80 | mo o3 
201) 上 海 电 机 (集团 ) 公 司 路 进 电 机 厂 | 一 111.31 102.65| -9%.34| 一 91.98| 一 28.70 | 一 19 529 0. 16 
202| 连 州 市 电机 厂 —121.95| 109.12 719.12| —16.11| —51.57| 一 2677| 0.57 
203} IRIRE HL 一 135. 92 76. 66 | 44. 06 37.35 | 一 46. 65 5 947 | 1.03 
204 | 天 津 斯 波 泰 克 电 机 有 限 公 司 一 139.40| 90.82 -7.54| 一 41.78| 一 62.62| 一 7663| 0.31 
205 | 大 安 稀土 永 磁 电 机 厂 -141.36| 257.14 -2.39| —378.57 | —23.91] 一 2 409 0. 15 
206| 四 川 东 方 数字 驱动 有 限 公司 -144.08| 72.66) 120| 一 2.16| —65.88| 一 333| 011 
207 | HE Se Fe LT — 148.73 | 100.00] 16,05 | 9.86 | 一 71. 24 481 0.13 
208| 重 庆 东 方 起 重 电机 三 一 155.52| 171.43| ~25.00| 一 84.42| 一 53.77| 一 2 390| 0. 39 
209| 承 德 市 电机 总 三 |- 169.76; 64.42| -78.84| 一 28.22| 一 79.21| —994| 0.05 
210 REMI IB RRA AA] | —227. 07 56.08 ! --24. 06 一 50.70| —78. 84 | —15 491 0.15 
211| 防 爆 电 机 工业 公司 第 四 电机 三 一 320. 21 78.66| 79.87, 一 22.11| 一 79.79| 一 1814| 0.24 

微型 电机 制造 业 60.98 | 94.25 2.46 | 29.30 0.24 14528| 0.77 
1 | 本 溪 市 微分 电机 厂 608.38| 100.00| 40.00] 一 5.00| 一 8.89| 一 1250| 41.00 
2 | 杭州 空气 压缩 机 厂 465. 62 85. 10 51.72; 12.98) 162.42) 11979 0.71 
3 | 浙江 佳 雪 微 特 电 机 有 限 公 司 377. 86 88.57! 26.90} 38.95 43.15 | 160724 1. 08 
4 | 全 游 电 机 总 厂 322.79| 98.98) 28.80 7. 38 3.06) 19376] 12.25 
5 1 三 水 市 三 明 电 器 有 限 公 司 246.94 | 112.76 21.55 52. 82 20.06 | 89 000 1.17 
6 FRB BL BA ABB A a 227.77| 88.03! 23.14) 36.94; 15.80) 74013! 1.96 
7 | 中 出 市 电机 电器 有 限 公 司 196.80 | 79.56 7.36 | 54. 65 1.62, 100071} 1.60 
8 | 天 津 市 成 城 电机 厂 166.80 | 122.58 26, 09 38. 7] 14.71 | 12 000 2.05 
9 连 南 县 微型 电机 厂 149.58| 103.53| 17.15] 45.51 7.35| 22540) 2.31 
10 ,天津 微 电机 公司 电机 研制 维修 三 120. 85 91. 89 21. 95 37. 84 3.08) 11200 1.54 
11 | 天 津 市 永久 控制 微 电 机 厂 i11.54 | 100.00 15.00| 4375 | 250 | 7000) 205 
12 uA | 111. 22 | 1y2. 40 | 5. 20 28. 97 0.19} 46 976 | 1.04 
13 | 安徽 省 朝阳 微 电 机 三 102.69| 95.02| 12-11} 18.89 12.20| 11 737 1. 04 
14 | SC RL 97.991 91.90; 42.32 33.10 | 4.26} 16 000 1. 07 
15 | 天津 安全 电机 有 限 公司 90. 55 93. 04 955; 56.53; 1.79| 15794| 079 
16 Ak LT 80,25 98.27 5.45] 60.01 | 0.57; 18 027 | 1,18 
17 | 北京 博 迪 低压 电器 厂 72.50] 107.02 10. 05 7.76 | | 3.000 | 1. 62 
18 | PARSER PLS BRAS | 70.88} 102. 62 5.88 | 17.26 0.03| 16448) 0.97 
19 | 广州 微型 电机 厂 70.30) 82.93) 0.84| 38.30) —7.58| 28474| 156 
20 | 四 会 市 电机 有 限 公 司 | 65.14 / 95. 98 2.86| 26.63 0.15| 18113 0,76 
21 | 乐山 乐 久 电器 厂 64.06 104, 80 2.96 | 26.89 0.41 11746) 1. 02 
22 | 上 海 日 用 - 友 捷 汽车 电气 有 限 公司 62.26) 109.16 0.39] 24.03} -一 0.75 21 878 6, 68 
23 | 丹东 市 微型 电机 厂 61. 20 | 108, 29 6.21; 29.14) 1.98) 4250 1. 14 
24 | 湘 机 劳动 服务 公司 57.33 | 92.20 1.911 33.79| —1.64 13109 0. 86 
25 | 北京 市 微 电 机 总 厂 劳动 服务 公司 50.29 75.60| 1. 55 23. 81 | | 11429 0. 79 
26 | 温岭 微型 电机 总 三 | 49.77| 89.19| 0.55 15. 66 1.49} 14059 0. 58 
27 | 天 津 市 天 明 微 电机 厂 | 47.94) 100.00 12.50 | m4} 1,60 
28 | 许昌 市 微型 电机 有 限 公司 | 47.85| 90.55 0.56} 20.78 0.54, 8795) 0.82 
29 | 海门 县 微型 电机 厂 | 45.37 | 108. 86 2.49} 21. 36 | 6372] 0.52 
30 | 石家庄 中 威 电 机 厂 | 40.22) 78.17 0.82) 26. 96 0.12) 6 859 | 0.5] 
31 | 柳州 市 微 电 机 总 厂 | 30,43) 101. 49 1.36] 30. 89 一 8.05 ， 9 555 0. 64 
32 | 沈阳 邦 杰 分 马力 电机 制造 有 限 公司 | 28.90 103.13| 035| 29.96| —2.37 4 439 0.16 
33 | 天 津 市 仪表 电机 厂 10.05; 86.36| 1.03| 16.67| 一 6.45| 2391 0. 15 
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企业 名 称 





国营 红旗 机 制 三 
奉化 微型 电机 厂 
湖北 微型 电机 厂 
天 津 市 微 电 机 公司 
江西 微分 电机 三 


芜湖 电机 厂 
唐山 电影 机 械 厂 


武汉 微型 电机 厂 
长 沙市 微型 电机 三 


青海 微 电 机 厂 
和 龙 市 微 电 机 厂 
电动 工具 制造 业 


成 都 电动 工具 附件 厂 
河北 五 洲 集团 有 限 公司 
扬州 电动 工具 厂 

吴县 太湖 电动 工具 集团 
金华 市 电动 工具 总 厂 
浙江 摩 兴 电 器 有 限 公 司 
阁 日 电动 工具 有 限 公 司 


宁波 环球 电机 有 限 公司 


宁波 市 电动 工具 开关 厂 
淮阴 电动 工具 有 限 公司 


湖北 省 荆州 电动 工具 三 
有 限 公 司 


呼和浩特 电动 工具 厂 
广东 电动 工具 三 

沈阳 电动 工具 厂 

邹平 电动 工具 三 
湘潭 市 电动 工具 厂 

长 春 市 第 四 电动 工具 厂 
上 海 市 锋利 电动 工具 厂 


南京 南华 大 方 电机 有 限 公 司 
金华 市 威 达 机 电 实 业 有 限 公司 
天 津 市 第 二 微 电 机 厂 综 合 加 工厂 


奉化 市 家 用 电机 有 限 公 司 


泰州 海天 电机 电器 有 限 公 司 
安徽 省 池州 池 力 机 电 制 造 有 限 公 司 


大津 市 微 电 机 公司 第 三 微 电 机 厂 


上 海 日 立 电动 工具 有 限 公 司 


盐城 苏 达 电动 工具 制造 有 限 公 司 
浙江 省 武义 县 恒 友 机 电 有 限 公司 
成 都 欧 亚 电动 工具 有 限 公司 
浙江 恒 丰 电器 集团 有 限 公 司 
阿 特 拉 斯 。 科普 柯 长 春 电动 工具 


张家口 市 宣化 电动 工具 三 


长 沙市 电动 工具 热 工 仪 表 厂 
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企业 名 称 





长 春 电 动工 具 厂 

河南 电动 工具 调 速 电机 厂 
湖南 电动 工具 厂 

湖南 建筑 装修 机 具 总 厂 
黑龙 江 电 动工 具 厂 
石家庄 市 电动 工具 厂 

青海 电动 工具 厂 
电工 专用 设备 制造 业 

1 | 上 海 奥 凯 光 电缆 公司 

2 | 上 海 万 方 焊 材 设备 厂 

3 | 东 工 集团 公司 

4 | 阳泉 电工 机 械 有 限 责任 公司 
5 | 河北 电工 机 械 厂 

6 | 江西 电站 车 辆 有 限 公司 

?7 | 沈阳 电工 专用 设备 制造 厂 

8 | 江西 电热 设备 厂 

9 | 芜湖 电工 机 械 厂 

沈阳 电工 机 械 有 限 责任 公司 
浙江 平湖 机 床 厂 

湘潭 电工 机 械 厂 

上 上海 电工 机 械 厂 

变压器 制造 业 

顺德 特种 变压器 三 
海南 金 盘 特种 变压器 厂 

山东 省 金 曼 克 电 气 股份 有 限 公司 
福州 福 荣 变压器 电器 有 限 公司 
新 疆 特 变 电 工 股份 有 限 公 司 
杭州 钱 江 电 气 集团 有 限 公 司 
保定 保志 电子 元 嚣 件 有 限 公司 
合肥 ABB 变压器 有 限 公 司 
常州 华 迪 特种 变压器 有 限 公司 
广州 羊城 高 压 电 器 有 限 公司 
江苏 华 朋 集 团 有 限 公司 

上 海 ABB 变压器 有 限 公 司 
昆明 变压器 厂 

青岛 变压器 (集团 ) 有 限 公司 
南通 市 友邦 变 压 峰 有 限 公司 
三 门 变 压 器 三 

云南 变压器 有 限 责任 公司 
成 都 双星 电器 有 限 责任 公司 
佛山 市 变压器 厂 

通海 变压器 厂 

北京 华泰 变压器 有 限 公司 
HBR THEE Ae ae 

山东 现代 达 驰 集团 公司 

大 连 互感 器 厂 
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工业 全 | 流 动 
RIA | 资 产 
生产 率 | 周转 率 
(元 /人 ) | GR) 
1 858 0. 20 
315 0. 08 
— 636 0. 07 
170 0. 11 
—4 046 0.19 
一 22 0. 06 
—3 615 0.12 
3 540 0. 44 
106 835 1.25 
13 153 0. 74 
6 453 6.53 
7 495 0.76 
4 318 0.19 
3 902 0. 66 
3 878 0. 70 
一 2 357 0. 22 
4 055 0. 22 
797 0. 63 
1 968 0. 69 
651 0. 14 
— 8 092 0.14 
23 583 0. 88 
386 935 1. 84 
126 000 | 1. 2] 
106 704 0. 95 
75 600 2. 96 
97 536 0. 95 
86 142 2.43 
4,79 
103 644 1. 32 
73 913 1. 24 
6 080 0. 65 
50 517 1. 64 
83 068 1.53 
—6 932 4, 33 
76 507 1. 04 
48 199 2. 20 
74 057 1.10 
50 817 0. 89 
64 590 1. 02 
74 649 1.15 
38 477 2.27 
64 273 0. 56 
28 323 0. 93 
46 485 l. 
]. 
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企业 和 名称 


E HS 





or at 






















aN THE eas) 


26 | 平顶山 市 变压器 厂 06 
27 | 济南 志 友 股份 有 限 公司 70 


宁波 市 环 氧 变压器 厂 
宁波 变 压 顺 制 远 有 限 公 司 
大 理 变压器 厂 


31 | 保定 天 威 集团 有 限 公 司 97 
32 | 湖南 长 恒 变 压 器 有 限 公 司 55 


国 西天 龙 变压器 有 限 公 司 
辽阳 易 发 式 电气 设备 有 限 公司 
吴县 安泰 变压器 厂 
保定 第 二 变压器 厂 

新 乡 逐 鹿 实 业 股份 有 限 公司 
FETA ICR He a8 

临 沧 变 压 器 有 限 责任 会 司 
丹东 输 变 电 设 备 制 造 集 团 有 限 公司 
ENE Aas 

ATH CARER ARAA 
江西 变 电 设备 总 厂 

长 沙 顺 特 变压器 厂 
齐齐哈尔 市 特种 变压器 厂 
沈阳 变压器 有 限 责 任 公司 
宜昌 昌 泡 电器 有 限 责 任 公司 
AEEA 

南阳 变 压 铝 股份 有 限 公司 
江西 变压器 厂 
浙江 省 江山 变压器 厂 

哈尔滨 变压器 三 

贵阳 特种 变压器 三 

益阳 变 压 融 制造 有 限 公 司 
重庆 高 压 电 器 厂 

PY JAR Aaa 

Lae) 

清江 变 压 带 三 
温州 市 变压器 厂 

化 州 市 变压器 有 限 公 司 

湛江 通用 电气 集团 公司 
齐齐哈尔 市 泰 来 节能 变压器 厂 







































站 






63 | 柳州 特种 变 压 妖 厂 —10. 34 
64 | 宝鸡 永 兴 变压器 有 限 责 任 公司 81 


连云港 变 压 妖 有 限 公司 
OF AR a 

淄博 齐鲁 电力 设备 有 限 公 司 
衡阳 现代 电气 设备 集团 有 限 公司 
TPR eae) 

猴 王 宜昌 市 变压器 厂 


PP 
oo 
qa 
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( 续 ) 









































































工业 全 | M 动 
序 企业 名 称 员 劳 动 | 资 产 
号 | 生产 率 | 周转 率 

(元 /人 ) QR) 
71 | 鞍山 变压器 有 限 公司 10 906 1. 32 
72 | 通辽 市 金 驼 变 压 器 有 限 责任 会 司 65.12 | 95.97 2. 65 17. 53 6. 55 9 066 0. 89 
73 SINR E Ra APRS A] 64.60} 101.97 3. 65 37. 61 13 612 0. 68 
74 | 太原 变压器 三 61.13| 91.41 1. 62 36. 38 0. 12 19 990 0. 40 
75 | 会 同 醒 源 变压器 有 限 责 任 会 司 60.74 78.57 6.12} 30.95 1. 23 7 358 0.79 
76 | 江苏 丹阳 特种 变压器 厂 66.62| 74. 62 0.65| 39.69] 一 7.85| 25 889 1. 22 
77 | 邢台 市 变压器 三 59.32 | 104.17 3. 69 32.86| 一 4.48| 12029 1. 05 
78 | 临 狂 县 变压器 广 58.63; 80.01 2. 14 26. 57 1.80} 15477 0. 62 
79 | 四 川 宜宾 电机 有 限 责任 公司 58.05| 90.54 3.01| 31.26 1.55| 12613 0. 51 
80 | REA HAE ak) 58.04] 127.52 3.19 14. 47 10 753 0. 79 
81 | Ase eae 57.96 | 110.11 1. 45 24.32 | —1.04 11 904 1.01 
82 1 山东 沂蒙 实业 集团 公司 57.43 | 88.24 3. 08 41.05} —1.76| 13485 0. 60 
83 | 唐山 市 变压器 厂 56.00 | 99.80 3.19| 25.42 0. 53 8113| 0.83 
84 | 天 水 长 城 变 压 峰 三 55. 55 96. 11 3. 89 45. 23 8 205 0. 40 
85 | 苏州 变压器 厂 55.47} 114. 40 2.24 33. 93 3. 23 8 190 0. 31 
86 | 韶关 变压器 厂 55.19 139.27 1. 88 25.18| 一 4.57| 14 688 0.71 
87 | BE Pa Ha Jas As HEAR A BR Ze A] 55.161 115.98 0.16 21. 96 3. 69 10 134 0. 60 
88 | 大 连 避 雷 器 厂 53,41 | 100. 00 2. 37 29. 02 1. 08 6 587 0. 76 
89 | 东明 县 电器 三 53. 36 97. 13 2. 40 31. 33 2. 19 9 160 0. 42 
90 | 楚雄 变压器 三 53.07 | 92.18 2. 50 29.58] 一 0.49 10 000 0.71 
91 | 南阳 防爆 集团 微 特 电 机 有 限 公司 52. 96 96, 86 1.16 38. 84 1.27 11 953 0. 32 
92 | 营口 特种 变压器 有 限 公司 52.69] 75.13 | 4.18 20. 04 0. 04 4 716 1.13 
93 | 哈尔滨 第 二 变压器 厂 52.47| 88.72 | 0. 89 34. 68 2, 38 6 149 0. 76 
94 | SEAR AE RSET 52. 26 43. 39 2.05 30. 06 11 502 1. 00 
95 | 仪征 变压器 厂 52. 13 60.58 | --0.78 27.18 | 一 5.82 16 407 1. 56 
96 | RA WHEE eae) 52. 00 97. 34 4, 28 22. 81 8 571 0. 56 
97 | 西安 恒利 变压器 有 限 责 任 公司 51. 55 79. 61 1. 96 29. 66 0. 22 10 147 0. 72 
98 | 阳 山 县 变压器 三 51.53 94, 2] 0.78 21. 38 —6. 78 18 320 1.11 
99 | ARR Ie ae) 50. 07 60. 60 | 0. 60 43, 01 —0. 78 12 017 0. 69 
100 | BRD ep PPAR FE aT 49. 70 57. 28 3.13] —1.94 1. 86 ~-315 1. 84 
101 | SEAT Ae ee AER 2] 48.26 | 103.80 2.16 21.55 0. 54 4 304 0. 81 
102 高 平 变压器 厂 47. 86 67. 94 | 2.51 42. 69 0. 26 8 538 0. 38 
103 | 江西 省 丰 城 市 变压器 厂 47. 67 98. 09 2. 32 20. 17 7 250 0. 69 
104| 郑州 市 电力 变压器 三 46. 23 97.47 2,03 35.11 6 579 0. 40 
105 保山 变压器 厂 45. 03 92. 04 2,09 16. 99 0. 23 6 857 0. 69 
106| RRETHE ot 44. 92 64. 81 3. 07 26.54] 一 4.83 9 149 1.01 
107| 辽 源 市 变压器 厂 44.35 | 141.82 5. 16 78.18 | 一 12.08 | 13 608 0. 80 
108| PHA Hee) 42. 81 77.55 1.9] 4 663 0. 89 
109} URR aE EA 42. 54 97,97 1. 04 0. 6 949 0. 41 
110 | 常州 变压器 厂 41.74| 119.76 | 2. 48 0. 4 715 0. 56 
111| 大 同市 变压器 总 厂 41.26 | 129.12 | 1. 03 . 4 854 0. 26 
112| 广 州 华 成 电器 企业 股份 有 限 公司 40. 17 97. 69 | 2, 25 . 一 2.8 4 578 1. 09 
113| 淄 博 市 博 山 调 压 器 广 39. 92 95.74 | -0.72 . , 10 783 0. 34 
114| 开 平市 机 电厂 39. 68 92.49 | —11.14 .49 | 16 485 2. 05 
115| 柳 州 地 区 变压器 厂 38.50 | 100. 00 | 0. 95 i 3 889 0. 44 
116| 武 汉 变压器 有 限 责任 公司 : 0. 10 . 5. 1: 8 514 0. 83 
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工业 | 工业 | 工业 | 工业 成 


企业 名称 


















































1171 扬 州 三 力 电器 集团 公司 
118| 沈 阳 市 第 四 变压器 厂 
119| 铁 岭 电 力 变压器 厂 
120| 乌 鲁 木 齐 环 有 能 有 限 公司 
121| 招 远 机 电 设备 总 厂 

122 | 宁夏 银川 变压器 有 限 公司 
123| 湖 北 变压器 有 限 责 任 公司 
124| 湘 机 变压器 三 
125| 乐 昌 市 变压器 厂 

126 | IER aA ae) 

127| 衡 阳 电 力 特 种 变压器 厂 
128| 锦 州 凯特 股份 有 限 公司 


129| 牡 丹 江 变压器 厂 48 
130| 福建 天 宇 湘 阴 天 乓 电气 有 限 公司 92 
131 | 江西 明达 电力 设备 股份 有 限 公司 26 


132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 


合肥 金 环 变压器 有 限 责 任 公 司 
重庆 变压器 厂 
贵州 永安 工 贸 公 司 

沈阳 第 二 变压器 广 有 限 公司 
齐齐哈尔 市 变压器 厂 

大 连 第 二 变压器 厂 
五 华 变压器 厂 

山东 泰安 变压器 厂 

延安 变压器 制造 股份 合作 公司 
北京 变压器 厂 

142| 温 州 变 压 囊 二 三 

143| 衡 阳 市 变压器 三 厂 

144| 遵义 节能 变压器 厂 

145| 安徽 安庆 变压器 有 限 责 任 公司 
146| 西安 电力 变压器 厂 
147| 盘 锦 变 压 器 厂 

148| 沧 州 市 变压器 电炉 厂 

149| 天 津 市 变压器 总 厂 
150| 西 安 互 感 器 厂 

151 | 北海 市 电器 总 三 

152| 常 德 市 变压器 厂 

153| PEE RABE 

154| 天 津 市 第 二 变压器 玫 

155| 陕 西 蒲 城 通 源 变 压 器 有 限 责 任 公司 
156| 朝 阳 市 特种 电机 有 限 责任 会 司 
157| 戎 芦 岛 市 变压器 广 
158| 长 春 变压器 股份 有 限 公司 
159| 湘 潭 市 调 压 电 履 厂 

160| 潍 州 市 变压器 厂 

161| 重 庆 ABB Ba BRA 
162 | 洛阳 变压器 厂 
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工业 成 ， 工业 全 | 流 动 

序 企业 名 称 本 费用 RS 资 产 
号 利润 率 | 生产 率 ， 周转 率 

(%) (元 /人 ) (次 ) 

163| 菏 泽 市 变压器 三 一 37. 72 5 455 1. 81 
164| 吉 林 省 通化 变压器 厂 —51. 51 | 0. 25 
165 | 青海 变压器 厂 一 47,. 计 | 一 5447 0. 31 
166| KILER 一 92.21 | —5 371 0, 06 
电容 器 制造 业 0.93| 20881 | 0. 86 

1 ;锦州 电力 电容 器 有 限 责任 公司 . 13.09] 43 449 0. 90 
2 | 无 锡 市 电力 电容 器 三 9, 1. 63 46 675 1.5] 
3 | eee BT ， 9. 7.71 34 377 0. 52 
4 | 新 安江 电力 电容 器 有 限 公司 108.55; 101.67 8. 43 26. 08 2,27 | 23 069 1. 96 
5 | 桂林 电力 电容 器 总 厂 96.70} 101.32 5. 82 32. 98 2. 56 30 352 0. 93 
6 | 上虞 市 电力 电容 器 有 限 公司 86. 89 98. 45 4. 88 30. 02 0.64 | 30 962 0. 73 
7 | 辽阳 市 低压 元 件 厂 64.06 | 100.19 3. 63 34. 88 0. 88 5 294 1. 21 
8 | 牡丹 江 电 力 电容 器 厂 60. 92 91.61 4, 48 29. 31 14 587 0.55 
9 | 新 会 市 电力 电容 器 厂 60. 59 87.11] 一 0.31 26.36} 一 8.07 37 526 0. 55 
10 | 丹东 电力 电容 器 有 限 公 司 58.79 | 101.15 2. 77 31. 05 0. 20 12 058 0. 68 
11 合 阳 电 力 电容 器 制造 有 限 责任 公司 | 20. 91 71.05| ~2.02 3.25| 一 3.86 2 364 1. 04 
12 | 辽阳 市 电器 开关 厂 9,94] 100.00| —1.81 31.23 | 一 12.04 2 120 0. 47 
13 | 中 原 电 力 电容 器 有 限 公司 一 26. 60 86. 23 9, 33 28.17, 一 25. 66 9 780 0. 46 
14 | 南京 南华 电力 电容 器 有 限 公司 | 一 94.01 79.24| ~14.92 1.52! 一 42. 23 263 0. 34 
15 | 北京 电力 电容 器 厂 一 137.20| 121.27| -13.50| 一 51.10| 一 55.90 | 一 4231 0. 14 
整流 器 制造 业 —0. 34 98. 96 4. 12 21.12; —15.53 6 640 0. 45 

1 | 青岛 整流 器 厂 113. 47 99. 84 12. 15 26. 02 2. 00 21 466 1. 93 
2 | 上 海 小 池 电 气 工程 有 限 公司 110. 79 98. 18 5. 08 32. 85 50 000 0. 80 
3 dt ee 62. 09 86. 96 2. 07 51. 26 7. 48 7 561 0.19 
4 | 湘潭 市 整流 器 三 43. 78 99.60} 0.24 66. 27 | 一 10.00 12 416 0. 60 
5 | 北京 整流 器 厂 电器 配件 分 厂 35. 08 88. 89 0. 91 35. 80 4 394 0. 11 
6 | 天 津 市 整流 器 三 17.80} 111.14 一 1. 15 22.98 | 一 9.46 4764 0. 44 
7 | 柳州 市 柳 整 电气 制造 有 限 责 任 会 司 j 一 15. 09 85.90| 一 4.44 13.48 | 一 18. 15 3 867 0. 38 
8 | 北京 市 威 迪 电气 工程 技术 公司 一 36.69 | 100.001 一 2.59 26.32 | 一 37.50| 12500 0, 04 
9 | tee eat 一 45.33 | 100.00} .7.49 37.34 | 一 34, 28 3 722 0. 20 
10 | 北京 整流 器 三 一 49.55 | 115.94 ~5.48} 一 20.81 | 一 24.83 | 一 3 946 0. 21 
11 | 平顶山 市 整流 器 三 一 63.78 77.91 | --13.14 37.12 | 一 37. 66 4 130 0. 40 
12 | BLU aE — 136. 18 96. 01 -7.34 21.37 | 一 81. 60 10 064 | 0. 03 
13 | 大 连 可 控 硅 厂 一 270.74 | 100,00} …60.20 29.41 | 一 88. 82 2 381 0. 09 
14 | 成 都 整流 器 厂 一 507.68 116.67 | —131.25 | 一 138.00 |} 一 101.6 | 一 5718 0. 55 
开关 控制 设备 制造 业 100.75 | 97.55 7. 82 28. 54 5.42/ 26210 1.01 

1 | 上 海 海通 电器 成 套 有 限 公司 1 100.75 100.00 9. 83 93. 64 2.16! 824000| 2.67 
2 | 上 海 施耐德 配 电 电器 有 限 公司 1 062. 36 100. 00 41.78 27. 48 711 209 2.75 
3 | 厦门 ABB 开关 有 限 公 司 685. 29 97. 68 40, 24 36. 02 401 476 1. 64 
4 | 东莞 市 开关 三 570.73 83. 07 12.91 72.17 381 719 2.56 
5 | 北京 ABB 高 压 开 关 设备 有 限 公司 510. 76 96. 35 5.72 369 291 1. 26 
6 | 正泰 集团 公司 416, 19 98. 55 48. 57 153 786 4, 81 
7 | 上海 西门 子 开关 有 限 公司 388.16 | 100. 00 26. 79 195 389 1. 41 
8 | 德 力 西 集团 公司 374. 86 95. 62 46. 79 132 871 3. 88 
9 | 宁波 天 安 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司 351. 18 95. 52 28. 17 154 079 1. 41 
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汕头 南方 开关 厂 
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i 企业 和 名称 

11 | 厦门 ABB 低压 电 铝 设备 有 限 公司 187 512 37 
12 | 福州 一 开 辣 益 电气 有 限 公 司 129 620 95 
13 | 汕头 市 电器 控制 设备 厂 155 172 49 
14 | 宁波 耐 志 集 团 有 限 公司 92 509 39 
15 | 汕头 南粤 开关 厂 123 565 46 
16 | 长 城 电 器 集团 有 限 公 司 88 093 96 
17 | 福州 同 益 通 用 电气 有 限 公司 68 205 16 
18 | 昆明 开关 一 厂 —2 289 91 
19 | 常熟 开关 厂 51 938 30 
20 | 江苏 长 江 电 器 集团 公司 83 418 21 
21 | 北京 埃 尔 凯 成 套 电器 有 限 公司 95 385 48 
22 | 宁波 华 通电 器 集团 股份 有 限 公司 94 188 76 
23 | 顺德 开关 厂 102 500 93 
24 | 汕头 经 济 特区 自动 化 电器 设备 总 厂 67 021 26 






25 
26 
27 


苏州 通用 电器 阿尔 斯 通 开 关公 司 
浙江 三 展 电 器 有 限 公 司 
光华 电 融 集团 有 限 公 司 


54 164 
26 087 
43 301 










28 | 汕头 机 械 ( 集 团 ) 宏 达 电 器 厂 36 379 52 
29 | 新 华电 器 集团 有 限 公司 48 312 95 
30 | 厦门 电器 控制 设备 厂 31 889 99 








湖州 低压 电器 厂 
惠阳 市 开关 厂 


31 
32 


32 708 
49 358 













33 | 新 会 电器 厂 42 847 68 
34 | 福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 42 252 
35 | 温州 市 开关 三 三 39 704 65 






广东 珠江 开关 厂 
瑞安 市 万 松 电 子 电 器 有 限 责任 公司 


36 
37 


68 747 
43 696 
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38 | 木兰 电器 设备 结构 厂 60 609 63 
39 | 泰安 高 压 开关 集团 40 871 55 
40 | 四 川 电器 股份 有 限 公司 18 228 43 
41 | 汕头 市 红 卫 电器 厂 50 577 79 
42 | 上 海 精 益 电器 厂 65 936 96 
43 | 天津 市 电器 开关 公司 二 厂 13 750 37 
44 | 荷 泽 市 开关 厂 3 704 50 
45 | 金华 电力 开关 有 限 公 司 1. 47 246 24 
46 | 常州 基 腾 电气 有 限 公司 0.47 | 63 226 82 
47 | 广州 南洋 电器 厂 1.75| 43915 12 
48 | 佛山 市 电器 厂 有 限 公司 3.47| 50 567 10 
49 | 贵阳 开关 厂 3. 13 9 000 91 
50 | 杭州 红 申 电器 有 限 公司 3. 41 42 191 37 
51 | 浙江 通用 低压 开关 厂 0.16| 51185 27 
52 | 佛山 市 富 达 电力 设备 实业 公司 2.00| 58 456 55 
53 | 上 海 华 通 开 关 厂 一 分 厂 1.11 23 523 68 
54 | 上 海 长 城 电器 厂 0. 26 42 833 76 
55 | 广东 省 番 遇 市 瑞峰 机 电 总 厂 8.09| 42044 42 
56 | 福州 金星 电力 电气 有 限 公司 一 3. 43 294 34 
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企业 和 名称 


昌吉 市 开关 厂 
北京 开关 三 
四 会 市 互感 器 厂 
上 海 华 灵 电 器 厂 


TATA a HBA TT a Bh eel eee 


镇 江 市 亚 东 高 压 电 器 三 
北海 申 达 电力 设备 联营 三 
河北 省 成 套 电器 设备 厂 
上 海 华 通 开 关 厂 二 分 厂 
常州 开关 厂 
北京 第 二 开关 厂 

四 川 东方 电器 控制 设备 三 
沈阳 高 压 开 关 有 限 责任 公司 
获 嘉 协力 电器 股份 有 限 公司 
西安 新 兴 电 器 厂 

万 家 电器 集团 有 限 公司 

上 海 华 通 开关 电器 厂 
秦皇岛 市 开关 厂 

杭州 漏电 开关 厂 

江都 电器 开关 厂 

河南 开 开 电气 股份 有 限 公司 
浙江 输 变 电 设备 有 限 公司 
辽阳 开关 三 

长 沙 继电器 三 

上 海 华 通 开 关 厂 四 分 三 
嘉兴 成 套 电器 厂 


平顶山 天 认 集 团 有 限 责 任 公司 


江山 市 开关 三 

安徽 互感 器 厂 

汕头 利 侨 电 子 设备 有 限 公司 
甘肃 长 城 电器 工业 公司 


广东 广 益 电 气 控制 设备 有 限 公 司 
云浮 市 电 龙 船用 电器 有 限 公 司 


吾 林 市 高 压 开关 厂 


STN ATLAS 泰 航 电子 有 限 公司 


Wer Re LE I 

上 海 电 器 股份 有 限 公司 
湖北 开关 三 

欧 利 机 电工 具有 限 公司 
天 水 电气 传动 装置 三 
昆明 开关 三 

宝应 开关 三 
漳州 市 南方 电 控 设备 厂 


100| 上 海 东 屋 电 器 有 限 公 司 
101| 四 平市 开关 厂 
1021 永 城 高 压 电 器 厂 


—— - 








150. 


104. 


100. 


101. 


154. 


107. 


100. 


106. 
100. 
109. 


114. 


100, 
107. 
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工业 全 
RAD 
生产 率 
(元 /人 ) 
13 046 
38 315 
26 056 
22 130 
8 298 
28 728 
36 667 
14 222 
13 237 
31 095 
30 887 
13 378 
22 558 
34 040 
27 389 
23 051 
18 222 
10 732 
14 314 
32 927 
17 731 
24 932 
14 451 
12 119 
23 871 
6 731 
19 573 
15 298 
14 221 
18 500 
17 289 
11 151 
12 530 
10 981 
22 500 
13 796 
19 202 
14 027 
29 259 
13 333 
7 794 
18 339 
6 444 
20 622 
7 358 


7 321 
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106 | 福州 电气 控制 设备 三 
太原 市 电器 控制 设备 厂 
济南 开关 厂 

川 电 综合 加 工厂 

贵阳 电气 控制 设备 广 
淄博 市 博 山 电器 开关 厂 
合肥 开关 厂 

沈阳 重型 机 械 厂 电 控 厂 
合肥 开关 厂 一 分 厂 
苏州 电气 控制 设备 三 
个 旧 市 电器 广 

锦州 辽西 开关 厂 

118| 兰 州 七 里 河 开 关 厂 
119| 唐山 市 起 重 电器 三 
1201 杭 州 电 气 传动 设备 厂 
121 | 信阳 市 低压 开关 厂 
122| 上海 华 通 开 关 厂 
123| 福 州 市 电力 器 件 厂 


108 
109 


114 


124| 贵 州长 征 电器 集团 有 限 责 任 公司 


125| 唐 山 燕 山 电 器 有 限 公 司 
126 | 太原 并 盛装 饰 有 限 公司 
127| 上 海 华 通 开 关 厂 浦东 分 三 
128| 湖 北 省 襄 攀 市 低压 开关 厂 
129| 鞍 山 市 继电器 厂 

130| 淮 阴 开 关 厂 

131 | 天津 市 电器 开关 公司 
132| 镇 江 电 器 开关 厂 
133| 镇 江 长 城 开 关 厂 

134| 长 治 市 防爆 电器 厂 
135| 涟 源 市 电器 开关 厂 
136| 张 家 日 开关 总 厂 

137| HRB ARAR 
138| 天 津 市 电气 控制 设备 厂 
139| 大 同市 整流 器 厂 
140| 沈 阳 开 关 厂 
141| 大 理 市 开关 厂 


142 | 威海 市 输 变 电 设 备 集 团 公 司 
1431 河 南 信 开 电 器 有 限 责任 公司 


144| XT EAF 
145 | 柳州 市 开关 厂 
146| 川 东 高 压 电 器 厂 
147| 邯 郸 市 开关 厂 
148| 山西 电器 开关 厂 


三 明 化 工 机 械 厂 压力 容器 分 厂 
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号 业 名 称 

149| 新 乡 市 低压 电器 厂 . 
150| 沈 阳 电 器 控制 设备 厂 0. 
151| 许 继 北戴河 电器 成 套 公 司 0. 
152| 阜 阳 天 工 开关 厂 0. 
153 | SEN Tit ee As a 0. 
154 | SPA TH Ear) 0. 
155 | 重庆 博 森 电气 集团 有 限 公司 0. 
156| 包 头 市 开关 厂 0. 
157 | HT AL a 12.43} 100.00) —2. 66 22.79; 一 12. 35 2 053 | 0. 94 
158| 杭 州 中 策 电 器 股份 有 限 公司 11. 68 130. 11 一 3. 28 22.91] 一 14.14 6 485 0. 58 
159| 5 HM ERRES 11. 04 93.58] —8. 24 65.24 | —19. 43 14 699 0. 68 
1601 信 阳 航 空 电器 设备 厂 9.721 100.00) 一 3.27 47.62 | 一 14.41 7 143 | 0, 23 
161 | 西安 光明 开关 三 6. 29 89.27; —3.89 11.30} —7.24 826 0. 58 
162| 上 海 华 通 开关 厂 配 电 设备 分 厂 3.93! 167.68 8,64 | 一 38.88 2.22 | 一 39 836 0. 92 
163| Pe AREER 2.19} 100.00] --14,62 48.84! 一 23. 12 6 269 2. 25 
164; 出 西 省 电气 控制 设备 三 一 1. 30 84.50 | 一 2.00 62.75 | 一 19. 62 2 953 0. 13 
165| ARPA asi -一 3.94 | 113.29 一 4. 69 33, 54 | 一 18.58 4015 | 0. 46 
166| 合 肥 高 讨 开 关 总 三 一 9. 26 94, 9 —1.43 | 一 11.75| 一 9.55| —2 033 0. 23 
167| 南 昌 电 工 器 材 厂 一 14.90 | 107. 26 一 6. 02 58. 06 | 一 25. 77 3 064 0, 41 
168| 广东 省 河源 开关 三 有 限 公 司 —16. 31 56.49] —4.08 29.55] —21.72 5 871 0. 47 
169| 保 定 开关 厂 一 17.62| 94.97) —8, 03 42.35 | 一 22. 96 6 391 0. 39 
170| 大 庆 金 运 股份 有 限 公 司 一 19. 33 74.97 一 3, 48 20.00 | 一 21. 29 4 454 0. 29 
1711 天 津 市 电气 控制 设备 三 分 三 一 20. 05 | 100. 00 14. 79 30.00 | 一 16. 87 2 143 | 0. 94 
172| 靖江 市 开关 总 厂 — 20. 07 50, 00 3. 00 38.35 | 一 20. 97 2 663 0.13 
173| 酒 泉 市 创 精 开关 有 限 责 任 公司 一 25. 35 73.20! --2.25 14.711 一 21.98 2 344 0. 12 
174 张家口 市 电器 开关 厂 一 26. 52 | 100.00 一 2. 67 | 31.25 | 一 26. 09 806 0. 10 
175 安徽 省 和 宿 松 县 电器 三 一 27. 00 91.94; -7.89 一 16. 30 0. 41 
176| SUN ee rll HS 一 30.74 | 102.46] 一 8.15 39.44 | 一 29. 92 8 421 0. 26 
177| 目 贡 市 开关 三 一 32.46| 117.15} -8.92 21.80! 一 27. 69 4 545 0. 51 
178| 武 汉 迅 达 开 关 厂 一 32.63 | 104.65] 一 1.10 25.58} —30. 00 833 0. 04 
179| 牡 丹 江 高 压 开 关 厂 一 34. 31 90. 62 4.55} —4.83} —20. 85 — 496 0. 20 
180| =[] 8 (KBAR — 35. 26 104.31 | --10. 68 | 18.28 | —27.7] 7 476 0. 55 
181| 郴 州 低压 电器 开关 厂 一 36. 23 95,58 | ~-6.00 15.04 | —26. 09 2 833 | 0. 18 
182 1 和 丹阳 市 开关 三 一 37.94 | 118.62; --9.01 57.45 | —34. 96 3 737 0. 33 
183| 柳州 市 电器 厂 一 41.04| 112. 15 -4. 34 35. 20 | 一 35. 60 2 156 0. 23 
184! 重 庆 第 二 开关 厂 一 46. 56 | 101.36} --10, 43 17.01) —30. 63 | 1121 0. 68 
185| 达 县 地 区 电器 厂 -46.67 | 134.15} -12.73 41.46 | 一 33. 87 3 696 | 0. 36 
186| 武 汉 武 新 电器 工业 有 限 公司 一 49.88 | 101.88| 一 8.66 9.16 | 一 29.88 1 018 | 0. 33 
187 | IF —50. 89 79.51}; ~~ 10.76 23.52| 一 33. 44 7 985 0. 37 
188 | 长 春 市 控制 设备 成 套 厂 一 56. 17 68. 89 | 40. 00 26.67, 一 15. 58 3 000 2.21 
189| 郑 州 市 电器 控制 设备 厂 一 59.96 | 100.00| ~3.90 29. 40 | —43.55 | 4 015 0. 06 
190 FATA A LR 一 64.41 84.01] -13.63 0. 66 
191| 安庆 市 电器 开关 厂 | 0. 32 
192| 合 肥 高 压 开关 总 厂 三 分 三 0. 28 
1931 烟 台 开 关 厂 0. 33 
194| 金 川 有 色 金 属 公司 电器 控制 设备 厂 0. 
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企业 名 称 


195 | 铜川 市 开关 厂 
196| ERREA 
197| REAREA 

198| 天 水 长 城 低 压 电 器 开关 厂 

199) ARTI 

200| 旱 阳 华 丰 电 器 成 套 厂 

201 | 安徽 省 明光 市 开关 厂 

202| 成 都 电气 设计 研究 所 

2031 特 丹 江 市 电器 开关 厂 

204 | 盘锦 市 兴隆 成 套 电器 制造 有 限 公 司 
205| 阜 宁县 第 一 开关 厂 
206| 新 疆 开 关 厂 

207 | 福州 盛 宝 电器 有 限 公 司 
208| 辽 源 市 开关 三 

209| 银 川 市 电器 开关 三 
电器 设备 元 件 制造 业 

旅顺 船舶 电器 厂 

上 海 MWB 互感 器 有 限 公司 
福州 镇 宝 电 器 有 限 公司 

三 门 腾龙 电器 有 限 公 司 
通化 市 继电器 厂 

广州 建新 电器 厂 

佛山 市 开关 厂 

浙江 嘉 控 电气 股份 有 限 公司 

天 水 长 城 自动 化 研究 所 

重庆 电器 配件 厂 

上 海 大 保 避 雷 器 有 限 公 司 
德阳 东 电 电器 公司 

兰州 电机 厂 机 电 配 套 公司 

天 水 长 城 机 电 成 套 设 备 厂 

上 海 互 感 器 厂 一 分 厂 
东莞 市 电器 三 

上 海 电 瓷 厂 

菜 阳 电器 厂 

黄岩 电气 开关 厂 
宁波 市 互感 器 厂 

瓦 房 店 防爆 电器 三 

天 津 市 天 开 高 压 元 件 开 发 有 限 公 司 
象山 正泰 电器 有 限 公 司 

天 津 市 低压 电器 公司 一 厂 

宁波 四 海 电器 电机 公司 
衡阳 互感 器 有 限 公司 

天 水 长 城 控制 电器 厂 一 分 厂 

天 水 二 一 三 机 床 电 器 配件 三 

上 海 互 感 器 厂 
苏州 继电器 厂 
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工业 1 工业， 工业 成 | 工业 全 |， 流动 
序 企业 名 称 资 金 | 增加 值 j 本 费用 资 产 
号 周转 率 
QKR) 
31 | 天 水 长 城 控制 电器 厂 二 分 厂 78.16 | 100.00 5.44 38. 17 0. 47 12 245 1. 30 
32 | 北京 低压 电器 厂 利 群 技术 服务 公司 | 。 77. 85 | 100.00 | 5. 35 20. 36 0.401 15 385 1.44 
33 | 广州 市 电器 工业 公司 77. 56 96. 10 4,07 32. 20 0.57 25 680 0. 65 
34 | 湖州 兴 达 电器 广 75.36] 107.11 3. 09 31. 93 0.48 | 25 034 0. 60 
35 |b AR 73.19 | 103.30 1.54 78.02! —7.09] 20188 0. 96 
36 | 黎 城 县 电器 有 限 公 司 73. 08 98.59 5,85 35. 92 2.42 8 793 1. 03 
37 | 北京 敬业 电工 集团 73. 06 99, 22 3. 07 30. 11 2. 65 15 251 1. 02 
38 | 沈阳 市 变压器 开关 厂 71.57 | 121.75 6. 67 52. 60 8 571 | 0. 58 
39 | 上海 互 感 器 厂 三 分 厂 71.17 88.06 | —0.13| 71.64) 一 0.68| 26 667 0. 16 
40 | 宁波 开关 厂 70.77 | 107.40 4.76 43, 88 0. 08 14 833 0. 63 
41 | 天 津 市 第 二 继电器 厂 69. 01 100. 81 9, 34 38. 01 一 3. 67 5 533 1. 18 
42 | 重庆 恒 压 刷 握 三 68. 44 | 103.13 4, 20 44. 38 1.18 7 802 0.96 
43 | 长 沙 电 器 开关 总 厂 67.79] 111.06 6. 22 41. 71 1. 73 8 684 0. 53 
44 | 天 水 二 一 三 机 床 电器 绝缘 件 厂 66. 25 81. 01 3. 38 31. 97 10 992 1. 30 
45 | 徐州 防爆 电器 厂 66.11 98. 23 | 7.12 36. 91 7 452 0. 80 
46 | 上 海 机 床 电器 厂 二 分 厂 65.65| 110.96| 7.21 39.73 | ”一 2. 35 9 063 0.74 
47 | 药 州 维特 机 电 有 限 责任 会 司 64. 61 94. 84 0. 81 63. 88 13 199 0. 62 
48 | 沈阳 市 按钮 开关 厂 62. 29 85. 05 | 3.73 73. 83 9518 0. 25 
49 | 泰兴 市 开关 上 厂 61.39 | 100.00 4. 28 20. 86 0. 18 13 094 0. 79 
50 | 北京 第 三 低压 电器 厂 61.10! 100.42 4. 90 29, 45 6 881 0, 97 
51 | 天 津 市 低压 电器 公司 60. 94 96. 53 2. 62 30. 45 0. 24 15 064 0. 67 
52 | 昆明 电器 成 套 实 业 总 公司 60.76 | 134.94 1. 92 30, 12 0. 75 8 065 0. 84 
53 | 北京 继电器 三 60.55! 119.45 5. 39 28. 65 4 663 0. 87 
54 | 镇 江 市 互感 器 厂 60. 37 81. 82 5. 98 20. 73 0. 48 7 808 1.01 
55 | 石家庄 市 电器 开关 厂 58.64 | 100.37 4. 92 32. 38 | 7 365 0. 73 
56 | 泰州 市 电工 器 材 厂 58. 26 93. 71 4. 39 35. 80 9 848 0. 59 
57 | PINAR ss) 58. 04 87. 32 4.11 36. 37 0. 10 12 171 0. 49 
58 | 常州 启 龙 电 器 有 限 公司 57. 64 99. 04 2. 22 34. 62 166 364 0. 36 
59 | 天 津 市 矿山 电器 厂 二 分 广 57. 17 91. 46 0. 62 59. 76 2 197 1. 08 
60 | 安徽 省 明光 市 光明 电器 厂 56. 57 88. 89 3. 90 22. 56 1.57 5 360 1. 00 
61 ! 常 州 机 械 冶金 科技 发 展 公 司 54.70| 112.61 2. 67 30.28! 一 2.10| 11093| 0.69 
62 | 成 都 子 龙 电器 成 套 有 限 公 司 52, 34 93. 96 4. 44 7.85 1. 10 1711 | 1. 24 
63 } 沈 阳 低 压 开关 厂 电 器 实业 总 公司 49, 66 58. 04 4, 20 38. 67 2. 62 5 658 0. 38 
64 | HORS ra ze 47.73 | 125.04 1.05 45.78 5 120 0.25 
65 | 上 海通 用 电器 三 厂 47.70 | 100.00 -0.19] 100.00; ~1.85 763 0. 05 
66 | 苏州 互感 器 厂 47.48 100.17 1.30| 38.27 8487! 035 
67 | 安徽 省 无 为 电器 总 厂 46.76 | 89.93 0.76| 40.18! 一 2.42| 10472 0. 
68 | 江川 县 汇 玉 电器 有 限 责任 公司 .46,. 21 | 92. 49 1. 29 25. 49 0, 20 5 890 | 0. 
69 | 温州 市 开关 三 45.37 | 96.82 | 1. 80 | 46. 64 0. 27 3 750 0. 
70 | ELAR WFP | 44. 62 67. 25 2. 90 30. 99 0.77 4775 0. 
71 | 沈阳 市 第 一 防爆 电器 厂 | 42.81 | 100.00 0. 88 33. 61 8 701 0. 
72 | Rita a) 42.57 | 110,94 1.19 43. 75 3 146 0. 
73 | 上海 龙华 桥 床 电器 厂 41.27 | 100.00 5. 38 0. 
74 | 沈阳 低压 开关 厂 39. 86 82. 44 1. 86 27. 33 0. 04 6 897 0. 
75 | 福州 市 第 二 电器 厂 38,34 | 121. 08 2. 18 3 216 0. 
宝应 电器 三 1. 45 3 501 0. 
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湘 机 开关 厂 
江都 低压 电器 广 
沈阳 市 电 浠 元件 四 三 

上 海通 乐 热 保 护 器 厂 

天 津 市 电力 电子 设备 公司 
天 津 市 机 床 电 器 总 厂 分 厂 
昆明 市 电器 开关 厂 

天 津 市 互感 器 厂 

嘉兴 继电器 厂 

长 沙市 低压 开关 厂 
保定 市 电器 开关 厂 

金川 特种 铸造 厂 磁 钢 厂 
石家庄 市 通用 电器 总 厂 
衡阳 高 压 电 品 三 
苏州 电器 股份 有 限 公司 

天 水 二 一 三 厂 成 套 电 器 厂 
苏州 起 重 电器 厂 

天 水 长 城 电 器 厂 

天 津 市 电瓷 电器 厂 分 厂 

新 乡 万 通电 器 股份 有 限 公司 
上 海 求 精 电器 厂 

衡阳 起 重 电器 制造 公司 

99 | 长 沙 电器 控制 设备 厂 
100| 昆 明 市 互感 器 厂 

1011 兰 州 开关 厂 

102| 天 津 市 第 二 电器 开关 厂 
103| 呼 和 浩特 市 电器 开关 厂 
104| 宁 波 博 海 电器 有 限 责任 公司 


77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 


105| 上 海 施耐德 工业 控制 有 限 公司 


106| 天 津 市 第 三 机 床 电器 厂 
107| 沈 阳 市 电器 开关 广 
108| 衡 变 小 型 变压器 厂 
1091 天 津 市 第 三 电 髓 开关 厂 分 厂 
1101 许 昌 市 电热 元 件 广 

111 | 自贡 市 电器 元 件 广 
112| 南 京 开关 厂 

113| 沈 阳 金 钟 默 勒 电器 有 限 公司 
114| 太 原市 起 重 电器 三 

115| 湖南 西 渡 电 器 有 限 公司 
116| 长 沙市 熔断 器 三 
117| 吴 江 开 关 厂 

118 | WEAK 

119| 长 沙市 湘南 电器 开关 厂 
120| 上 海通 用 电器 总 厂 

121 | 黄山 市 美 达 电器 公司 

122| 天 水 长 城 低 于 电器 厂 元 件 厂 
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1231 宁 波 市 北 仓 万 通 真 空 电器 有 限 公 司 








124| 启 东 电 器 厂 一 89， 
125| 吴江 开关 厂 一 分 三 一 89. 
126| 天 津 市 第 二 电气 控制 设备 厂 一 96， 
127| 西 安 市 起 重 电器 厂 一 99. 
128| 长 沙市 起 重 电器 厂 —101. 
129| 北 京 电 器 元 件 厂 —101. 
130| 苏 州 粉 末 冶 金 有 限 公司 一 102. 
131 | 湘 漂 市 电器 厂 一 126， 
1321 自 贡 市 低压 电器 三 一 133. 
133| 上 海 西 门 子 线路 保护 系统 有 限 公 司 | 一 157. 
134| 福州 电工 合金 厂 —157. 
135 | 天 水 长 城 低 压 电 器 厂 一 202. 
136| 佛 出 市 广 明 熔 断 器 有 限 公司 一 205. 
137| 岳阳 起 重 电磁 铁 厂 — 206. 
138| 长 沙市 热 工控 制 设备 厂 —210. 

工业 用 电炉 制造 业 —3. 
1 1 天 津 市 高 频 设备 厂 136. 
2 | 长 沙市 实验 电炉 三 78, 
3 | 承德 市 节能 设备 总 厂 76. 
4 | 天 津 市 金 能 电力 电子 有 限 公司 67. 
5 | 上海 电 机 (集团 ) 公 司 实 验 电炉 厂 41, 
6 | 上海 电 机 (集团 ) 公 司 上 海 电炉 三 37. 
7 | 佛山 市 电炉 厂 35. 
8 | 江西 工业 电炉 厂 35. 
9 | 沈阳 市 电炉 厂 30. 
10 | 北京 电炉 厂 15. 
11 ASL 一 1， 
12 | 辽阳 市 电炉 制造 总 厂 一 16. 
13 | 长 春 市 电炉 配件 厂 一 59. 
14 | 福建 省 光泽 县 兴 达 电炉 厂 一 65. 
15 | 南京 电炉 三 一 74， 
16 | 开封 工业 电炉 厂 一 77. 
17 | 长 春 电炉 厂 — 82. 
18 | 天 津 市 电炉 制造 总 三 一 92， 
19 ERRELE 一 127. 
20 | 西安 市 电炉 三 — 128. 

电焊 机 制造 业 38. 
1 | 南平 市 永 成 电焊 机 有 限 公司 313. 
2 | 唐山 开元 企业 集团 256. 
3 | 上 海 梅 达 焊 接 设备 有 限 公 司 148. 
4 | 万 县 市 天 子 电器 有 限 公 司 93. 
5 AMLA PAE PL aa ARAR] 86. 
6 | 浙江 电焊 机 厂 ( 有 限 公司 ) 71. 
7 | 天 津 市 电焊 机 总 厂 70. 
8 | 云南 电焊 机 三 68. 
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业 

序 金 

g 企业 名 称 税率 

%) 
9 | 天津 天 威 电焊 机 有 器 材 有 限 公司 3. 12 667 1. 03 
10 | 个 旧 市 电焊 机 厂 4. 62 5 034 0. 99 
11 | 新 乡 市 电气 控制 设备 厂 4.70 7 924 0.71 
12 | 济南 电焊 机 三 4. 73 6 330 0. 68 
13 | 南京 鼎 华 焊接 成 套 设备 有 限 公司 3. 64 9 686 0. 67 
14 | 南京 电焊 机 厂 3. 59 7 731 0. 54 
15 | 河北 省 电焊 机 股份 有 限 公 司 2. 30 8 639 0. 60 
16 | 北京 电焊 机 三 4.01 5 496 0. 70 
17 | 沈阳 电焊 机 厂 0. 1 317 0. 04 
18 | 温州 电焊 设备 总 厂 5 593 0. 18 
19 | 新 乡 市 电焊 机 厂 11 579 0. 69 
20 | 舟山 凯 灵 船厂 海 工 机 械 厂 5 668 0. 48 
21 | 株洲 市 电焊 机 厂 2 759 0. 48 
22 | 太原 市 电焊 机 三 7 400 0. 57 
23 | 南通 三 九 焊 接 设 备 有 限 公司 10 663 0.71 
24 | 广州 市 中 华工 具 厂 10 000 0. 59 
25 | 昆明 电焊 机 有 限 责任 公司 8 871 0. 28 
26 | 成 都 电焊 机 三 649 0.13 
27 | 上 海 电 焊 机 厂 5 537 0. 39 
28 | 广东 省 电焊 机 厂 有 限 公 司 3 133 0. 81 
29 | 广西 机 械 工 业 学 校 附 属 工厂 233 0. 69 
30 | 长 春 焊 机 制造 厂 一 4 382 0.15 
31 | 济南 焊接 设备 厂 —4 108 0.15 
32 | 张家口 市 电焊 机 厂 一 2 225 0. 04 
33 | 济州 市 电焊 机 厂 一 2 637 0. 01 
焊条 制造 业 21 132 1.03 
1 | 天 津 燕 桥 焊接 材料 有 限 公 司 96 777 2.71 
2 | 宝钢 集团 深圳 大 西洋 电焊 条 总 厂 125 545 2. 25 
3 | 天 津 金 燕 焊接 材料 有 限 公 司 81 697 2. 43 
4 | 上 海 斯 米 克 焊 材 有 限 公 司 122 324 1. 59 
5 | 上 海 焊 总 科技 开发 公司 98 776 1. 94 
6 | 四 川 大 西洋 集 男 自贡 焊条 粉剂 厂 9 574 3. 90 
7 | 四 川 大 西洋 集团 有 限 责 任 会 司 42 109 1. 99 
8 | 锦州 锦 威 焊 材 工业 有 限 公 司 56 319 2. 75 
9 | 上 海 焊条 熔剂 有 限 公司 43 636 3. 24 
10 | 猴 王 股份 有 限 公司 35 142 0. 52 
11 | 新 疆 天 山 电焊 条 厂 36 373 2. 02 
12 | 株洲 金 球 焊 材 有 限 公司 , 7 831 2.95 
13 | BITRE Ba] 8. 55 31 474 2. 06 
14 | 锦州 锦 泰 金属 工业 有 限 公司 1. 42 62 977 0. 96 
15 | Fe RR 9, 92 20 117 2. 60 
16 | 上 海 电 焊条 总 厂 申 嘉 分 厂 1. 82 21 333 3. 32 
17 | 杭州 电焊 条 厂 7. 70 26 618 1. 42 
18 | 上 海 电 焊条 有 限 公 司 ( 本 部 ) 6. 58 29 689 1. 28 
19 | 常州 市 长 江 电 焊条 厂 5.09 18 953 1.55 
20 | 江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 4. 25 708 1. 31 
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企业 和 名称 

上 海 申 沪 电焊 条 厂 

上 海 申 光 焊 接 材 料 厂 84, 
株洲 电焊 条 股份 有 限 公司 83. 
REA 80, 
郑州 市 电焊 条 三 79. 
天 津 大 桥 集团 公司 上 饶 电 焊条 厂 79. 
天 津 大 桥 银 川 电焊 条 有 限 公 司 78. 
海 训 电焊 条 厂 74, 
青岛 钢材 总 厂 65. 
成 都 大 中 华 焊 接 材料 公司 62. 
南京 电焊 条 厂 58. 
南宁 市 电焊 条 三 57. 
天 津 大桥 ( 和 集团 ) 有 限 公司 44. 
北京 电焊 条 厂 43, 
兰州 长 虹 焊 接 材 料 有 限 公司 38, 
集 宁 市 卫星 焊 材 股份 有 限 公司 36. 
青 品 电焊 条 厂 33. 
保定 市 八 一 电焊 条 厂 30. 
AF TH SE at 21. 
辽源 市 电焊 条 三 13. 
安徽 省 峰 光 焊 材 有 限 公司 11. 
桂林 市 电焊 条 六 9. 
牡丹 江 电 焊条 厂 5, 
$F) RS RT (SREB Rt PR ZS] 2. 
金川 有 色 金 属 公司 特种 电焊 条 三 — 3, 
徐州 电焊 条 厂 一 4. 
沈阳 金刚 焊接 材料 有 限 责任 公司 —4. 
广州 焊条 三 一 6， 
黄山 市 成 达 金 属 材料 公司 一 74. 
万 县 市 三 评 电 焊条 三 一 89 
韶关 电焊 条 三 一 168 
上 上 海中 钢 焊 材 有 限 公 司 一 213 
陕西 省 电焊 条 六 一 219 
电线 电缆 制造 业 77. 
上 海 瑞 侃 电缆 附件 有 限 公司 1 083 
上 海 铜 材 厂 三 分 厂 794, 
河北 北方 线 缆 有 限 公司 438. 
涪陵 长 江 博 华电 缆 有 限 公司 335. 
山东 欧 亚 电线 有 限 公司 330. 
西南 天 华电 工 有 限 公 司 308. 
汕头 市 汕 沪 电缆 厂 290. 
河北 永 进 电 缆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 247. 
安徽 电线 厂 238. 
汉 缆 集团 有 限 公 司 231. 
遵 化 市 电缆 厂 229, 
出 东阳 谷 电缆 集团 公司 227. 
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21 815 
13 649 
27 021 
23 659 
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21 338 
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7 296 
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13 163 
16 014 
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2 433 

5 916 
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25 421 
788 158 

17 708 
148 167 
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90 353 
104 559 
147 173 
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114 656 
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企业 名 称 

13 | 中卫 市 电线 电缆 有 限 公司 113 576 .01 
14 | 长 沙 华泰 电缆 有 限 公司 52 703 5. 84 
15 | 佛山 市 中 宝 电缆 三 120 538 1. 87 
16 | 海南 电缆 厂 86 957 0. 81 
17 | 上海 塑 胶 线 厂 96 039 1. 49 
18 | 常州 市 东方 电缆 宝鸡 厂 133 088 1. 31 
19 | 福州 大 通 机 电 股份 有 限 公 司 84 524 1. 34 
20 | 浙江 佳 磁 线 缆 集 团 公 司 81 868 3. 57 
21 | 湖州 久 立 耐 火电 缆 有 限 公司 87 920 1. 30 
22 | 浙江 万 马 集团 公司 65 197 2.01 
23 | 上 海 裕 港 电磁 线 有 限 公 司 40 507 3. 03 
24 | 上海 汉 欣 电 线 电缆 有 限 公司 1. 57 
25 | 山东 泰山 国际 电缆 电器 有 限 公司 61 067 1. 08 
26 | 江苏 新 远东 电线 有 限 公 司 75 925 2. 05 
27 | 上 海南 洋 - 茧 仓 电线 有 限 公司 99 000 1. 89 
28 | 常熟 电线 三 76 332 2. 41 
29 | 江苏 省 溧阳 电缆 三 80 802 2.71 
30 | 天 津 昭和 漆包线 有 限 公司 99 362 1. 91 
31 | 广东 电缆 附件 厂 86 818 1. 41 
32 | 上 海 电 线 五 厂 57 216 2. 47 
33 | 上 饶 市 振 达 铜 材 工 业 集 团 44 759 2. 79 
34 | 湖北 化 工 电 缆 厂 84 350 0. 91 
35 | 湖北 红旗 电线 工程 集团 56 657 2. 63 
36 | 上 海 电 缆 盘 厂 13 958 2. 68 
37 | 舟山 市 电缆 厂 53 333 1.77 
38 | 苏州 特 雷 卡 电 绕 有 限 公 司 66 471 1. 95 
39 | 河北 宝 丰 线 缆 有 限 公司 57 923 1. 16 
40 | 佛山 市 欧 亚 电缆 有 限 公司 85 135 0. 76 
41 | 河 间 市 华 瑞 线 缆 集 团 公 司 54 852 1. 22 
42 | 南平 电缆 股份 有 限 公司 50 058 1. 43 
43 | 台山 市 电线 厂 57 631 2. 13 
44 | 开封 市 金属 线材 厂 21 863 2. 05 
45 | 河北 瑞 港 特种 电线 厂 45 476 1.17 
46 | 深圳 新 华电 线 电缆 联合 公司 44 400 2. 05 
47 | 南通 锦 益 电 缆 有 限 公司 27 442 1. 31 
48 | 四 川 宜 汉 电磁 线 厂 10 370 5. 04 
49 | 天 津 市 电线 总 厂 48 154 1.52 
50 | 安徽 欣 意 电 线 有 限 公司 62 853 0. 94 
51 | 昆明 电线 有 限 责 任 会 司 35 804 1. 52 
52 | 南通 电线 广 48 991 1. 51 
53 | 江苏 宝 胜 集团 公司 48 059 1. 67 
54 | 河南 金 博 特种 电 绕 有 限 公司 50 922 1.18 
55 | 河北 新 华 线 线 集团 公司 41 450 1. 09 
56 | ARBER 48 169 1.76 
57 | 大 城 沈 大 电缆 有 限 公司 30 025 1. 46 
58 | 衡水 鸿 昊 企业 有 限 责任 公司 22 353 1. 32 


统计 资料 。353 


序 
号 


59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 


企业 名 称 


天 津 天 明 线 材 有 限 公 司 
广东 电缆 三 

亚 龙 线 线 有 限 公司 

广东 电工 公司 

西南 电工 厂 

本 溪 电 线 集 团 

广州 电缆 厂 

天 津 市 奇美 电磁 线 有 限 公司 
河北 省 第 二 电缆 厂 
铜川 市 工 器 材 厂 
温州 市 电线 厂 

昆山 电线 电缆 厂 
郑州 市 电线 厂 

仪征 电线 三 

天 津 天 明 电 材 有 限 公 司 
淮阴 市 电机 配件 厂 

铜陵 电工 材料 三 

河北 省 囊 强 县 建材 工业 公司 
常州 市 电线 电线 厂 

南宁 电线 电线 三 

哈尔滨 电缆 分 厂 

上 海 铝 线 厂 虹桥 分 厂 
黄石 电缆 集团 有 限 公司 

卫 辉 市 电磁 线 总 厂 

营口 市 线 线 实 业 总 公司 
甘肃 省 长 通电 缆 有 限 责任 会 司 
西南 电工 矿工 贸 公司 
扬州 光明 电线 厂 
江西 华 座 铜 业 有 限 公司 
红河 电线 三 
无 为 县 电线 三 

邢台 电线 厂 

江西 电缆 有 限 责任 公司 

青 闪 县 电线 电缆 有 限 公司 
武汉 电缆 集团 股份 有 限 公 司 
金川 有 色 金 属 电线 电线 厂 
株洲 特种 电磁 线 厂 


娄底 东风 机 电 汽 配股 份 有 限 公 司 


焦作 市 电缆 三 
新 安江 电工 器 材 有 限 责任 公司 
险 尔 滨 电缆 三 对 青 分 厂 


100| 佛山 电 绩 广 
101 | 长 沙 电线 附件 有 限 公司 
102| 桂 林 国 际 电线 电缆 集团 公司 


103 | 安徽 省 码 山 县 讯 达 线 绕 有 限 公司 


1041 上 海 电缆 厂 
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112. 
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354 ° 统计 资料 


企业 名 称 


105 | 天津 市 通用 电缆 厂 
106| 湖 北 省 天 门市 电缆 厂 
107| 离 石 电线 有 限 公司 


108| 上 海中 电 漆 包 线 有 限 公 司 


109| 山 东 和 鲁 南 电缆 厂 


110| 沈 阳 电 缆 厂 铁岭 电缆 分 厂 


111| 新 乡 市 电缆 三 


112| 泰 兴 市 电 绕 有 限 责任 公司 


113| 广 州 电 磁 线 三 
114| 浙 江 交 联 电缆 有 限 公 司 


115 | 潮 北 省 丹 江 电 线 电缆 股份 有 限 公司 
116| 天 津 市 盛 华 软 线 电缆 有 限 公司 


117| 铁 法 市 电线 广 


118| 广 东 郁 南 银 都 电线 电缆 有 限 公 司 
119| 郑 州 电缆 (集团 ?股份 有 限 公 司 


120| 上 海 塑 胶 线 三 一 分 厂 
121| 宣 昌 市 电线 广 
122| 单 县 电磁 线 厂 
123 
124| 柳 州 电缆 三 


125| 大 连 金 州 宝林 电缆 有 限 公 司 


126| 福 州 第 二 电线 厂 
127| 赤 峰 电 线 电缆 厂 


128| 杭 州 中 策 电 缆 股 份 有 限 公司 
1291 天 津 金山 科技 发 展 有 限 公司 


130| 上 海 裕 通 铜 业 有 限 公 司 
131| 上 海 钢材 厂 二 分 厂 
132 | 宁夏 铜 川 电线 厂 

133| 侯 马 市 电线 厂 

134| 安 徽 潜 山 电线 厂 
135| 济 南 电 磁 线 广 
136| 冷 水 滩 电 线 厂 

137| 营 口 市 示范 电缆 厂 
138| 上海 铝 线 厂 

139| 沈 阳 电 绕 有 限 责任 公司 
140| 上 海 民 华 铝 业 有 限 公司 
141| 天 立 电 缆 有 限 公司 
142 | 成 都 三 电 股份 有 限 公司 


143| 江 苏 恒 大 钢 业 (集团 ) 公 司 


144| 肇 东 电线 厂 

145| 辽 源 市 电缆 厂 
146| 江 西 瑞金 电线 厂 
147| 湖 北 塑料 电线 广 
148 | 天津 市 电缆 总 厂 线 缆 厂 
149 | 廊坊 市 电缆 厂 

150| 淮 安 招商 电缆 有 限 公 司 
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序 te 
号 企业 名 称 


151 | 兰州 电线 总 厂 
152| 天津 市 电线 总 三 一 分 三 

















153| 榆 次 电缆 有 限 责 任 公司 39, 
154| 天 津 市 电磁 线 厂 38. 
1551 郑 州 电磁 线 厂 37. 
156| 淄 博 电 线 厂 37. 
1571| 融 州 市 牡丹 电线 有 限 公 司 33. 
158| 涪陵 市 字 达 工业 有 限 责 任 公 司 32. 
159) ay ART 32, 
160| PR 31. 
161) 上 海 申 裕 导 线 公 司 30. 
162| 天 津 昭 和 电 材 有 限 公司 30. 
163) HEB rit RK ZR 28. 
164| 九江 电线 电缆 厂 28. 
165 北京 市 电线 电缆 总 厂 26. 
166 | 安徽 省 桐城 市 电线 三 23. 
167 天 津 市 潜 包 线 厂 分 三 23. 
168| 湖 北江 川 电缆 厂 22. 
1691 牡 丹 江 电 线 电线 三 22. 
170| 莱 州 枫 旺 线 绕 有 限 责 任 公司 21. 
171 商丘 金 炬 电线 电缆 有 限 公司 20. 
172| 70 18. 
173| Agere 16. 
174| 内 蒙 吉 漆包线 厂 14. 
175| 天 津 市 电线 二 厂 13. 
176| 湖 南 电线 电缆 集团 公司 9 
177| 兴 化 邮电 电缆 厂 7 
178| 後 庆 市 电线 厂 7 
179| 沈 阳 电 线 厂 5, 
180| 望 江 县 电线 电缆 厂 3 
181 | 河北 省 化 工 机 械 厂 0 
182| 黑 龙 江 省 环宇 电缆 股份 有 限 公司 一 0. 
183| 青 海 电线 电缆 三 一 1 
184| 西 门 子 电 力 电缆 (天 津 ) 有 限 公司 一 4. 
185 | 镇江 市 电线 三 一 6. 
186 | 重庆 塑料 电线 二 厂 一 9， 
187| 泰兴 市 电工 三 | 一 9 
188| 天 津 大 新 电 材 有 限 公司 一 9. 
189| 洛 阳 市 电磁 线 厂 一 14. 
190| 上 海南 洋 电线 广 一 17. 
191 | 马鞍 山 力 新 电缆 厂 一 18. 
192| 重 庆 嘉 泰 漆包线 有 限 公司 一 19. 
193| 昆 明 电 磁 线 厂 一 20. 
194| 贵 阳 电 线 矿 一 23， 
1951 信 和 宜 市 漆包线 厂 — 23. 
196| 裕 桥 线 缆 有 限 公 司 一 25. 











100. 


100. 
100. 
948. 
101. 
64. 
114. 
74, 
96. 
93. 
96. 
94. 
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91. 
80. 


65. 
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110. 
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100. 
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356。 统 计 资 料 






工业 经 济 | 工业 | 工业 | 工业 | 工业 成 


















































g 企业 名 称 

197| 马 鞍山 市 皖 通 电工 有 限 责 任 公司 , 
198| 吉 林 省 集 安 电线 厂 0. 28 
199| 河 南开 缆 股 份 有 限 公司 0. 61 
200| 昆明 市 电线 厂 0. 86 
201| 宝 鸡 电 缆 广 0. 13 
202| 安 庆 电 线 厂 0. 47 
203 | 常州 市 长 江 电 缆 三 0. 67 
204| 重新 市 电线 三 0. 57 
205 | 哈尔滨 电缆 厂 0. 68 
206| 新 乡 市 电磁 线 总 厂 0. 36 
2.07 | 合肥 绿 宝 电缆 股份 有 限 公司 0. 98 
208| 重 庆 电 线 电 缆 有 限 责任 公司 0. 46 
209| 邵 阳 市 雪 峰 电线 电缆 有 限 责 任 会 司 0. 31 
210| 涟 源 市 电线 电缆 厂 0. 11 
211| 故 州 市 电缆 总 厂 0. 11 
212| 吴江 电线 三 0. 43 
213| 衡 阳 电 工 器 材 厂 0. 35 
214| 上 海 电 线 线材 厂 2. 22 
215 | 天 津 长 虹 电 材 有 限 公司 1.59 
216| MA EKT 0.19 
2171 吉 首 市 电线 厂 0. 50 
218| 连 云 港 电 线 电缆 总 厂 0. 37 
219| 西 安 昔 光电 磁 线 厂 0. 09 
220| 天 津 市 线材 厂 0.14 
221| 天 津 市 电线 总 厂 

222| 东 莞 市 太平 电费 厂 0. 05 
223| 上 海 联合 铜 业 有 限 公 司 0. 79 
224| 山东 电车 线 厂 0. 18 
225 | 浙江 临安 天 目 电 线 有 限 责任 公司 0. 22 
226 | 射 阳 县 电线 厂 0. 02 
227| 上海 阿 尔 卡特 光 绕 有 限 公 司 2. 05 
228| 安庆 电线 厂 0. 43 
229| 营 口 电缆 厂 0. 14 
230| 梧 州 市 电磁 线 厂 0. 37 
231 吉林 市 电线 厂 0. 05 
232| 上 海安 凯 光 缆 有 限 公 司 0. 43 
233| 潮 南 电工 器 材 总 厂 0. 01 
234| 海 南 电线 电缆 广 0. 22 
235| 西 安 通讯 电缆 厂 0. 21 
工业 陶瓷 制造 业 

1 | 佛山 市 广 石 电瓷 有 限 公 司 1. 88 
2 | 张家口 市 宣化 高 压 电瓷 厂 1. 24 
3 UTR a 0. 81 
4 | 苏州 电瓷 厂 1. 02 
5 AER 1. 09 
6 | 唐山 市 电瓷 三 1. 22 
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业 | 工业 成 | 工业 全 | 流动 
序 企业 名 称 资 金 | 增加 值 | 本 费用 | 员 劳 动 | 资 产 
号 利润 率 | 生产 率 | 周转 率 
(元 /人 ) QK) 
7 | 抚顺 市 东风 电瓷 厂 3 0 20 665 0. 44 
8 | 石家庄 市 电瓷 厂 6 0 8 257 1. 06 
9 | 南京 电气 (集团 ) 有 限 责任 公司 68. 69| 100.53 3.75 33. 37 0. 36| 17 627 0. 69 
10 | 安徽 省 星球 电瓷 厂 67. 65 88. 20 4. 34 37. 65 0.22| 12696 0. 94 
11 | 左 云 高 压 电 资 厂 62. 77 82. 84 3. 01 45. 00 6. 08 10 674 0. 21 
12 | 抚顺 电瓷 厂 57.96| 93.17 1.90| 34.96 0.55} 16 210 0. 41 
13 | 天津 市 电瓷 电器 厂 56.97| 107.18 2.01| 27.46, 一 2.69 6 229 1. 42 
14 | 阳泉 高 压 电 次 有 限 责任 公司 53. 34 77. 15 2. 46 46. 64 9 242 0. 53 
15 | 甘肃 省 安 口 电瓷 厂 48. 04 93. 46 2. 24 31. 96 4 615 0.71 
16 | 重庆 电瓷 三 44. 32 79. 35 2.70 18. 70 0. 18 6 661 0. 67 
17 AKITA ae LAY 38. 63 70. 80 2.72 16. 80| ”一 0. 45 6 354 0. 54 
18 | SA Tit es Fe ee 37. 16 95.06}  —0. 34 37.01] ”一 9.58 8 596 1. 08 
19 | SCHUTT FB EE HB a2] 33. 74 98. 19 0. 24 36. 69 2 132 0.17 
20 | 福建 恒通 电 次 有限 公司 26.16| 103.86| -1.96 19.33; ”一 8. 46 9 112 0. 76 
21 | HNL S RRL 13. 28 97.63; —4.33 26.43) 一 13. 38) 7 281 0. 90 
22 | 永嘉 电瓷 电器 厂 9. 49 89. 32 -5.96 37.18! —11. 85 5 438 0.70 
23 KHEB 4.34] 114.20} 一 2.58 30. 86| 一 13. 48 2 809 0. 23 
24 RHEE 0. 60 100. 36 一 2. 22 31.46| —15. 20| 2 749 0. 28 
25 | 衡阳 电瓷 电 关 三 — 2, 87) 81. 82 2. 68 42.34| —19.91 4 939 0. 45 
26 | 国光 瓷 业 集团 股份 有 限 公司 一 6. 49 90. 10 5, 87 27.42} —18. 87 6 875 0. 62 
27 | 揭 西 县 电瓷 厂 一 10. 90| 92.50| = -4.73 27.50} —35. 42 636 2.47 
28 | 安徽 省 宿 松 县 电瓷 三 一 39.44| 108.93| ”一 9.07 29. 46| —31. 41 2 185 0.61 
29 | RET 一 61. 46 38.13| ”一 5.98 22. 30| ”一 35. 56 2 650 0. 14 
30 | Ft FHT ey” 一 99.86| 897. 37 1.12} —578.95| 一 18.69| 一 2 689 0. 10 
电工 用 碳 守 制品 业 39. 85 88. 81 1. 69 35. 29| —3.83 8 176 0. 46 
1 | 自贡 凯迪 碳 素 有 限 公司 189. 47 77. 58 18.5] 48. 82 25.97| 47 286 0. 85 
2 | 上 海 摩根 碳 制品 有 限 公司 163. 04 99. 21 12. 14 41. 22 20.28| 44 601 0. 90 
3 | 东 新 电 碳 四 三 103,74| 114.61 12. 54 55. 06| 0. 68 15 474 1.16 
4 | 株洲 市 电 碳 厂 92.57| 96.91 8.97| 41.72| 0.68| 16579 1. 32 
5 | 东台 市 力 达 电 碳 制品 有 限 公司 75. 28 97. 06 3. 95 23. 04 6 184 2. 13 
6 | 东 新 电 碳 股份 有 限 公司 27. 08 90. 37 -1.71 53.77| 一 11.58| 12 243 0. 34 
7 | 哈尔滨 电 碳 厂 12, 05 73. 77 0. 94 7.80} ”一 6.80 1 508 0.41 
8 | 哈尔滨 市 电 碳 工业 公司 一 37. 43 97.93, —10.54 44.14; 一 28. 47 2 366 0. 
9 ;铜川 市 电瓷 电机 总 厂 一 51. 88 92.70! -3.52| ”一 1.571 一 32.31 —120 0. 
10 | Br EKS — 139, 33 88.10; 一 13.24| 一 30.95| —60.75 一 518 0. 
11 | 平江 县 电工 材料 厂 —143, 58] 160.00) 一 15.71| 一 112.00| 一 51.02| —2 373 0. 
绝缘 制品 业 48. 19: 101.50 1. 45 24.72| ”一 2.76| 10965 0. 
1 | 山东 省 诸城 四 达 公 司 270. 39 98. 85 37. 90 27.97 13.54, 51 736 4, 
2 | 上海 杨 江 电 线材 料 厂 178.02| 100. 00 22. 24 42. 44 14.17| 41 607 1. 
3 | 吴江 三 联 复合 材料 有 限 公 司 176. 70 85. 23 13. 01 51.14 3.47) 69 231 1. 
4 | 泰州 绝缘 材料 总 厂 159. 52| 108.71 14. 26 46. 73 10.32| 49 933| 0. 
5 EWENAAR LRAT EY 135. 81 98. 02 10.11 49. 29 1.87} 38476 1. 
6 | 上 海 双 宝 电缆 塑料 有 限 公司 115.99| 116. 36 11.71 16. 77 13. 23| 27 000 0. 
7 | 广州 越 秀 绝缘 材料 有 限 公司 115. 49 ~1. 78 33. 22 82 500 0. 
8 | 上 海 电 机 云母 绝缘 材料 有 限 公司 111. 58 5. 23 44 900 1. 
9, 47) 19 615 0. 











9 | 贵州 省 镇 远 电 资 厂 
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企业 名 称 
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嘉兴 绝缘 材料 厂 
常州 绝缘 材料 总 三 二 分 广 
包头 市 长 江 工 贸 公司 


fete 
m Go RD me 


萍乡 市 风机 电瓷 三 
上 海 沪 缆 电 线材 料 厂 
上 海 石 棉 制 品 厂 
东海 绝缘 材料 有 限 公司 
常州 绝缘 材料 总 三 


oo j 近 je 
ov 0 N OD oO 


衡阳 绝缘 材料 总 厂 二 分 厂 


bo BS 
wo Re 


FERTLCARA A 
衡阳 绝缘 材料 总 厂 
江西 省 余 干 县 电瓷 三 


mw bo co wv 
oO Cn e o 


山东 博 出 电瓷 厂 

建 阳 绝缘 材料 厂 

菠 乡 市 第 二 电瓷 厂 
哈尔滨 绝缘 材料 制品 厂 
萍乡 高 压 绝缘 子 有 限 公 司 
广州 绝缘 材料 厂 

天 津 市 绝缘 材料 总 厂 
温州 市 绝缘 材料 厂 


w © WwW & U Ww BD bh BO 
on fF © MB e Oo DD CO 人 


哈尔滨 绝缘 材料 厂 
许昌 市 绝缘 材料 总 厂 
景德镇 电 次 电器 工业 公司 
北京 绝缘 材料 六 

EE ae 
哈尔滨 光 字 电源 厂 


Ce w Ww 
oo N mS 







保定 风帆 著 电 池 有 限 公司 
沈阳 松下 鞭 电 池 有 限 公司 
沈阳 著 电 池 隔 板 三 

天 津 汤 浅 蓄电池 有 限 公 司 
广州 营 电 池 企 业 有 限 公司 
绍兴 灯塔 著 电 池 股 份 公司 
山东 济宁 车 电池 厂 
安徽 省 岳 西 蓄电池 厂 
BUR Te HB 

华北 蓄电池 集团 公司 


pm won Om oF WS Ww KE 


FE TH we EWJ 
完 上 县 电机 修配 广 
梧州 市 蔷 电 池 厂 





东方 绝缘 材料 股份 有 限 公司 


双 胸 山 市 电瓷 电 絮 有 限 责任 公司 


包头 市 谭 鸿 积 层 板 有 限 公司 


上 海 电 机 (集团 ) 公 司 绝 绿 材料 厂 


太原 绝缘 材料 实业 有 限 公司 


湖北 骆驼 蕾 电池 股份 有 限 公 司 


沈阳 东北 蔷 电 池 股 份 有 限 公 司 
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CARTRE APRS 
SRSA BE 
BEDS ath 


| 镇 江 蓄电池 厂 


沈阳 蓄电池 厂 二 分 三 

风帆 唐山 蓄电池 厂 

青岛 蓄电池 三 

内 蒙古 洛克 高 科技 股份 有 限 公 司 
ee Te di A 

PRET ie Ft J 

淮北 启明 革 电 池 制 造 有 限 责任 公司 
重庆 蓄电池 配件 厂 

宜春 蓄电池 有 限 公 司 
ALENE FH BR BE AE ZS 
TREE EW 

沈阳 蓄电池 配件 制造 总 公司 
La i 

Babs Fr lS TR TT a FB 
重庆 万 里 蓄电池 股份 有 限 公司 
LARERE BE AREA 
HE Pa sie Fie LT PR ZS 
HERS ie EE 

南充 市 腾 程 电源 有 限 公 司 

长 沙 蓄电池 三 
北海 市 蓄电池 三 
洗衣 机 制造 业 
BREAST 
云南 省 洗衣 机 厂 

上 海 日 立 上 菱 电化 机 器 有 限 公司 
广州 凤凰 电器 工业 公司 

电 冰 箱 制造 业 

广东 科 龙 (容声 ) 集 团 有 限 公司 
景德镇 华 意 电器 总 公司 

中 国 扬子 集团 有 限 公 司 

安徽 博 西 扬 制冷 有 限 公司 

上 莱 电 器 股份 有 限 公司 

天 津 海河 制冷 有 限 公 司 

上 菱 电 冰箱 总 厂 洋 泾 配件 厂 
济州 通用 电器 总 三 

浙江 新 一 洲 电 器 集团 有 限 公 司 
上 海上 萎 长 安 冰箱 有 限 公 司 
上 羞 长 安 冰箱 有 限 公司 
攀枝花 市 机 械 厂 
开封 电 冰 箱 厂 

ERR EKA RZ Bl 





—~ 450. 











76| 90.29 

66| 102. 77 

01 85. 98 

.58| 100. 00 
.02| 114. 88 
.31| 97.98 
.44| 98.94 
.43| 95. 00 
.42| 86.94 
.06| 86.25 
.83| 101.19 
26| 109. 65| 

08! 172.26! 

69| 83.121 

46} 100. 00 

15| 94.95 

37| 91.46 

.32| 102. 00 
49} 84. 29 

.27| 100.93 
37| 90.10 

13| 99.59 

74| 85.45 

98/ 100. 00 

03| 99.73 

62| 73.75 

91} 290. 63 

.46| 100.30 
82 216.19 

49 96.24 

11] 94.47 

05 98.49 

27! 94.99 

64| 113.17 

.68| 104.36 
.83| 101. 20 
27! 103.79 

51| 101.32 

68| 131.58 

.89| 85.37 
14| 85.37 

39| 59.21 

90} 115.91 

66| 109.78 

88. 08 














. 30 
4. 34| 


78) 
— 68. 14; 
8. 26 








58 410 
10 837 
8 636 


13 897) 


3 642 
786 
11 898 


2 926| 


5 692 
8 597 
1 812 
3 877 
6 570 
180 
28 750 
2 337 
4 953 
8 132 
8 668 
3 902 
2 775 


1 786| 
5 403| 


1 292 
—30 881 
11 716 
12 424 
422 


45 4571 


一 20 172 
105 721 
266 016 

74 708 
31 311 


—2 348 
9 915 

7 886 
577 

6 907 

2 755 

2 755 

2 009 
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| 
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| 
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广州 新 华 通风 设备 厂 
上 海 电 机 厂 电 器 分 厂 
广州 远东 风扇 厂 
安徽 天 长 市 盛 和 电器 有 限 责任 公司 
上 海 华 丰 电扇 厂 

番 遇 明珠 电器 有 限 责任 公司 
丽水 家 用 电器 厂 
台山 市 电热 器 具 厂 

吴县 防爆 电机 厂 

永安 市 电机 厂 

绍兴 电器 厂 

Tee IN ee BR 

新 会 市 机 电厂 

Poo 
广东 省 三 水 市 机 电厂 
空调 路 制造 业 

浙江 吉 佳 机 电 设备 有 限 公 司 

广东 省 吉 荣 空调 设备 公司 

上 海 日 立 家 用 电器 有 限 公司 

家 用 空调 器 厂 嘉 定 联营 厂 

顺德 华南 空调 制冷 实业 有 限 公司 
江苏 省 溧阳 净化 空调 设备 有 限 公司 
上 海 家 用 空调 器 总 厂 

中 山 市 空调 设备 厂 

三 鞭 电 机 上 凌空 调 机 电器 有 限 公司 
上 海 豪 申 开 利空 调 设备 有 限 公司 
吸尘器 制造 业 

上 海 吸尘器 厂 

其 他 电气 机 械 及 器 材 制造 业 

上 海松 下 电工 自动 化 控制 有 限 公司 
宁波 市 前 卫 电 机 厂 
温州 南洋 电器 有 限 公司 
德州 仪器 (中 国 ) 公 司 

佛山 通宝 股份 有 限 公司 

大 连 第 一 互感 器 厂 

许 继 集团 有 限 公司 

上 海 伊利 诺 继电器 有 限 公司 
西子 电梯 集团 公司 

BAHAT RAREN 
牡丹 江 市 互感 器 厂 

北京 北 低 长 城 成 套 设备 经 营 部 
青岛 琴 芝 制冷 电器 有 限 公司 
北京 斯 普 拉 格 电气 有 限 公司 


Oo O 4 > oO 本 


D CO ADA oO PR w Nme 


i 
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MR 






新 会 市 电气 控制 设备 厂 
西门 子 电气 传动 有 限 公司 

山东 临沂 电力 金具 股份 有 限 公 司 
深圳 市 金 贝 丽 电 器 有 限 公司 

上 海 伊 萨 汉 考 克 有 限 公 司 

泰兴 市 亚 龙 电器 成 套 设备 有 限 公司 
广州 德 达 电气 有 限 公司 
IUR ARAR] 
哈尔滨 电力 实业 开发 公司 

长 虹 数 控 (集团 ) 公 司 谷 城 机 箱 厂 
威海 西 比 控制 器 有 限 公司 

钱 江 家 用 电器 三 

阿 城 继 电器 厂 继 电 分 厂 
南京 高 速 齿轮 箱 厂 

哈尔滨 蓄电池 三 配 件 分 三 

佛山 富士 高 电 髓 有 限 公司 

江苏 省 如 举 高 压 电 器 厂 

新 天 胶木 电器 厂 

ES Tae 
LER 
牡丹 江 市 互感 器 一 三 
汕头 电器 仪表 成 套 厂 

天 水 长 城 开关 电器 工业 公司 
NIER EEA] 

上 海 继电器 厂 

天 津 市 水 电 控制 设备 分 厂 

佛山 精密 电工 合金 有 限 公司 
阜新 封闭 母线 有 限 责任 公司 
扬中 市 飞 林 机 器 广 

上 海 红心 器 具有 限 公司 

上 海 焊 割 喷涂 机 械 厂 

大 连 电 瓷 厂 工业 综合 公司 

杭州 电梯 三 

镇 江 电 磁 设 备 广 

南京 华 洋 电 气 控制 设备 有 限 公司 
ATURE RARA] 

许昌 丽 光 灯 具有 限 公司 

TA SC Ti FB Be 

REAR 

仙桃 市 机 械 二 广 

绍兴 电瓷 三 

阿 城 继电器 厂 

HEEB BLO) 

大 连 第 二 灯具 三 

天 津 市 水 电 控 制 设备 厂 
广州 远 华 日 用 电器 厂 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
2i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
ol 
52 
53 
24 
59 
26 
57 
98 
09 
60 




































115. 
114. 
113. 
111. 
109. 
108. 
105. 
100. 
100. 
99. 
98. 
97. 
96. 
93. 
93. 
88. 
87. 
86. 
85. 
82. 
82. 
81. 
81. 
80. 
74, 
74, 
73. 
72. 
69. 
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37 668 
82 807 
16 256 
48 889 
60 000 


— 30 613 


43 548 
57 051 
44 324 
28 774 
77 800 
15 881 

9 235 
39 227 

5 000 
25 462 
34 126 

6 267 
36 531 
25 000 
28 295 


39 556 | 


15 136 
23 634 
29 580 
7 627 
154 957 
8 668 
20 224 
45 957 
22 783 
12 963 
25 219 
19 855 
15 928 
9 763 
10 833 
10 01] 
10 656 
11 106 
9 891 
17 647 
17 078 
13 316 
12 207 
17 135 
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
79 
76 
17 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 


鸡西 电缆 桥架 三 
南京 耐 特 机 电 ( 集 团 ) 公 司 

自贡 萨 法 姆 铸铁 有 限 公司 
云南 思茅 鸿 丰 包 装 工业 有 限 公 司 
兰州 电机 实业 公司 

广州 通用 电器 企业 有 限 公 司 
泰州 市 环 太 电器 厂 

上 海 惠 家 电器 制造 有 限 公司 

天 水 长 城 金属 材料 厂 

湖北 省 随州 避雷 器 股份 有 限 公 司 
广州 市 图 强 电器 三 
吉林 市 般 石 避雷 器 厂 

大 连 电瓷 配件 三 

宁波 神 乐 电子 器 材 总 公司 

沈阳 市 压缩 机 电器 电 控 厂 
西安 机 电 控 制 设备 厂 

苏州 合金 材料 厂 
山东 乐 院 电 器 三 

湖北 省 汉 川 电工 咽 材 厂 

PE ARB AR Al 

天 水 长 城 控制 电器 厂 三 分 厂 
烟台 电器 厂 

山东 省 鱼 台 华 鲁 开关 厂 
BOL 

北京 第 二 机 床 厂 六 分 三 

沈阳 互感 器 厂 

德州 市 恒 立 空调 机 械 制 造 厂 
湖北 省 汉 川 电镀 阳极 材料 厂 
上 海草 心 电 器 厂 

上 海 竖 河 电器 厂 
广西 党 生 线 材 厂 

上 海 金 达 机 械 制造 厂 
辽源 市 线路 器 材 三 

福建 稚 见 电工 设备 有 限 公司 
西安 控制 电器 厂 

三 门 峡 新 源 热 工装 备 集团 公司 
普宁 市 电器 厂 

哈尔滨 蓄电池 厂 

99 | 牡丹 江 市 电瓷 附件 厂 

100| 上 海 赛 博 电器 有 限 公司 

101| 青 岛 电 站 网 门 厂 

102| 禾 州 县 动力 工业 有 限 责任 公司 
103| 和 宝鸡 电力 线路 工具 厂 

104| 上 海 电 机 (集团 ) 公 司 电 机 器 材 厂 
105| 佛 山 汇 星 孤 田 电子 有 限 公 司 
106| 贵 阳 乐 港 压铸 电器 三 
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企业 名 称 


107 | 长 春 变压器 附件 总 厂 
108 | 佛山 市 永恒 电器 有 限 公司 
109| 淄 博 市 博 山 低压 电器 厂 
110| 北 京 电热 器 厂 

11| 青 岛 东 启 工业 公司 
112| 鸡 西 电 抗 器 制造 有 限 公司 





116 


124 


143 
144 
145 
146 


合肥 电费 盘 具 厂 
i as 


东北 输 变 电 和 集团 鞍山 冷却 器 公司 


般 华 特殊 金属 有 限 公 司 
FE BRIT HR A BZ 
淄博 市 博 山 防爆 电器 厂 
锦州 市 高 压 互 感 器 三 
牡丹 江 电 站 辅 机 总 厂 
丹东 市 电抗 器 厂 


陆丰 市 农业 机 械 修理 制造 广 


宝鸡 电工 机 械 厂 
漯河 市 电工 器 材 厂 
EAJ RABA 

新 乡 市 控制 仪器 厂 
浙江 电瓷 三 

漳 平 市 电工 机 械 厂 
BHR 

郁 南 县 机 电厂 
嘉兴 市 八 一 电工 陶瓷 厂 
哈尔滨 市 恒 益 电梯 厂 
牡丹 江 汽 轮机 辅 机 厂 
新 乡 中 州 股份 有 限 公司 
东安 金鸡 焊 材 有 限 公司 
西安 调 压 器 厂 

北京 互感 器 厂 
青田 县 电器 厂 
大 连 铸造 厂 
西安 市 胶木 电器 三 

上 海 环 球 日 用 电 右 实业 公司 
山东 济宁 市 电器 控制 设备 三 
蒙 山 县 电机 厂 

佛山 市 科 声 电子 有 限 公 司 
广州 市 电 威 电器 厂 


通用 电气 (上 海 ) 传 动 系统 有 限 公司 






































147| 三 萎 电 机 上 鞭 微 波 炉 电 兹 有 限 公司 

148| 沈 阳 市 充电 机 三 

i49| 佛 山 际 和 机 电 有 限 公司 

150| 天津 科 尔 摩根 工业 驱动 有 限 公司 

151 | 漳州 市 火星 电焊 机 总 三 
[国家 机 械 工 业 局 经 济 信息 中 心 供 稿 ] 
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大 事 


1 月 

9 日 ” 据 电力 工业 部 第 一 次 调度 会 上 统 
计 , 电 力 工 业 部 截至 1998 年 初 欠 电力 设备 主 
机 部 分 款 由 上 年 的 22. 8 亿 元 ， 下 降 到 17. 3 
亿 元 。 

12 日 ”电力 工业 部 下 达 1998 年 发 电工 
程 投产 建议 计划 ， 全 年 计划 投产 机 组 42 台 、 
11 502. 5MW,, 

2 月 

4 日 ”机 械 工 业 部 副 部 长 孙 昌 基 召 开 专 
题 会 议 ， 人 研究 三 峡 输 变 电 设备 政策 。 

5 日 ”中国 华电 集团 公司 通过 ISO9002 
评审 。 
16 日 ”机 械 工 业 部 和 电力 工业 部 共同 
等 发 《关于 下 达 1998 年 大 中 型 发 电 设备 指令 
性 生产 、 试 制 、 投 料 计划 的 通知 》。 

3 月 

10 日 ”机 械 工业 部 公布 的 《关于 组 建 机 
械 工业 电动 工具 行业 技术 开发 中 心 的 批复 》， 
已 发 上 海 电动 工具 研究 所 。 

17 日 机 械 工业 部 公布 《关于 派驻 电站 
工程 现场 服务 总 代表 的 通知 》。 

20 日 ”中国 华电 集团 公司 获 英 国 AO 
QC 认证 机 构 颁 发 的 ISO9002 质量 体系 认证 
证 书 。 

国家 电力 公司 〈 原 电力 工业 部 ) 公司 化 
运作 正式 运行 。 

23 日 ”机 械 工 业 部 公布 的 《关于 组 建 机 
械 工 业 环 境 技术 研究 中 心 的 批复 》, 已 发 广州 
电器 科学 研究 所 、 昆 明 电 器 科学 研究 所 等 有 
RAM. 

4 月 

27 日 ”由 中 国 机 械 设备 进出 口 公司 承 
建 的 巴基斯坦 木 扎 法 戈 4 号 机 组 (320MW) 
已 连续 可 靠 运 行 150 R, 累计 运行 达 256 天 ， 


id (1998 Æ) 


共 发 电 12.8 亿 kW。h， 达 到 国内 同类 型 机 
组 先进 水 平 。 巴 方 业主 对 4 号 机 组 的 稳定 可 
靠 、 经 济 灵活 的 性 能 感到 满意 。 
5H 

15 日 国家 机 械 工业 局 公布 《关于 下 达 
1998 年 电站 铸 锻 件 生产 计划 的 通知 》。 

18 日 ”中 国 华 电 集团 公司 取得 建设 银 
行 3A 信誉 证 书 。 

26 一 30 日 ”第 五 届 北 京 。 埃 森 焊 接 展 
览 会 在 北京 召开 。 国 家 机 械 工业 局 孙 昌 若 常 
务 副 局 长 出 席 了 开幕 式 。 
6 月 

1 日 广东 汕头 丹 南 风电 公司 40 台 
600kW 的 风力 发 电机 组 吊装 结束 。 这 一 
24MW 风电 项 目 是 目前 国内 利用 外 资 建设 
风电 场 规模 最 大 项 目 ， 也 是 国内 第 一 座 中 外 
合作 建设 的 风电 场 。 该 项 目 总 投资 3 000 万 
美元 ， 由 荷兰 尼 昂 国际 风险 有 限 公 司 和 汕头 
南方 风能 发 展 有 限 公 司 共 同 出 资 ， 预 计 年 发 
电量 可 达 7.2X10kW h. Z, HAKE 
场 的 风力 发 电机 组 已 达 110 台 ， 总 装机 容量 
42. 1MW ， 成 为 亚洲 最 大 的 海岛 风电 场 。 

16 日 国家 机 械 工 业 局 常务 副 局 长 孙 
昌 基 陪同 吴邦国 副 总 理会 见 缅甸 电力 代表 
A. 

18 日 ”国家 电力 公司 第 一 个 制造 企业 
上 市 公司 (A 股 ) 国电 南京 自动 化 股份 公司 
章程 通过 。 

19 日 ”国家 机 械 工业 局 常务 副 局 长 孙 
昌 基 参加 国家 发 展 计 划 委 员 会 召开 的 农村 电 
网 建设 工作 电话 会 议 。 
7 月 

15 日 ”国家 机 械 工 业 局 常务 副 局 长 孙 
昌 基 陪同 国务 院 副 总 理 邹 家 华 会 见 美国 西屋 
电气 公司 董事 长 一 行 。 
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20 日 ”中 国 华电 集团 公司 承接 国家 北 
方 粮 食 工 程 ,包括 从 储 运 到 保管 等 全 套 工程 ， 
合同 执行 地 为 大 连 ， 工 程 名 称 为 北 良 工程 。 
8 月 

26~27 日 ”国家 机 械 工 业 局 会 同 国 家 
电力 公司 在 北京 召开 城乡 电网 装备 国产 化 工 
作 会 议 。 孙 昌 基 常务 副 局 长 出 席 了 这 次 会 议 。 

28 日 ”国家 发 展 计划 委员 会 公布 《关于 
审批 1998 年 第 二 批 城市 电网 建设 与 改造 工 
程 可 行 性 研究 报告 的 批复 》。 

对 外 贸易 经 济 合 作 部 下 达 《 关 于 机 械 工 
业 部 西安 电炉 研究 所 、 沈 阳 仪 器 仪表 工艺 研 
究 所 经 营 进 出 口 业 务 的 批复 》。 

国家 城市 电网 、 农 村 电网 改造 工程 正式 
启动 。 用 三 年 时 间 总 投资 完成 2 500 亿 元 。 
9 月 

23 日 ”国家 电力 公司 总 经 理 高 严 同志 
(中 国共 产 党 中 央 委 员 ) 等 到 中 国 华电 集团 公 
司 现 场 办 公 ， 对 该 公司 提高 制造 电力 装备 技 
术 水 平 给 予 高 度 评价 。 

10 月 

20 日 国家 机 械 工 业 局 局 长 邵 奇 惠 、 
常务 副 局 长 孙 昌 基 、 副 局 长 张 小 卡 和 纪检 组 
组 长 页 成 炳 到 机 械 工业 部 北京 自动 化 研究 所 
参观 多 项 工业 机 器 人 科技 新 成 果 演 示 会 。 
11 月 


368。 大 事 记 


17 日 ”国家 发 展 计划 委员 会 公布 《关于 
审批 1998 年 第 三 批 城市 电网 建设 与 改造 工 
程 可行 性 研究 报告 的 批复 》。 

23 日 国家 机 械 工 业 局 常务 副 局 长 孙 
昌 基 陪同 全 国人 大 委员 长 李 忌 会 见 ABB 集 
团 总 裁 一 行 。 

25 日 中 国 华电 集团 公司 年 度 成 员 会 
议 在 广西 召开 。 

12 月 

2 日 ”中国 华电 集团 公司 被 列 入 国家 经 
贸 委 城市 电网 ,农村 电网 设备 提供 推荐 名 单 。 

18 日 《中 国电 力 年 鉴 》 出 版 五 周年 纪 
念 研 讨 会 在 北京 召开 。 

24 日 国家 经 贸 委 以 电力 [1998]844 号 
文 发 布 《第 一 批 全 国 城乡 电网 建设 与 改造 所 
需 主要 设备 产品 及 生产 企业 推荐 名 录 》。 

28 日 ”国家 重点 工程 天 生 桥 一 级 水 电 
站 首 台 300MW 机 组 正式 发 电 运 行 。 该 电站 
总 装机 1 200MW ,发 电量 5. 23 10°KW 。h， 
工程 将 在 2000 年 建成 。 

30 日 国家 机 械 工业 局 常务 副 局 长 孙 
昌 基 出 席 了 城乡 电网 建设 改造 线 绕 推荐 企业 
工作 会 议 。 

31 日 ”1998 年 全 国 新 增 电 力 投 产 装 机 
49 台 、14 629. 5MW， 比 年 初 计 划 多 装机 7 
4. 3127MW. 
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附录 1 


中 国电 背 工 业 协 会 章程 〈 修 改 稿 ) 
(1999 Œ 6 月 30 日 新 一 届 理 事 会 第 二 次 会 议 通过 ) 


第 一 章 总 则 


第 一 条 ”本 协会 名 称 为 中 国电 器 工业 协 
会 ， 英 文 名 称 为 China Electrical Equipment 
Industral Association (4973 CEEIA ) 。 

第 二 条 ”本 协会 是 由 全 国电 工 产品 的 制 
造 企 业 、 科 研 、 设 计 单位 、 院 校 、 电 工 工程 
成 套 公 司 以 及 在 行业 领域 内 具有 一 定 影响 的 
个 人 等 ， 在 平等 、 自 愿 的 基础 上 结 成 的 全 国 
性 非 营 利 性 社会 团体 ， 具 有 社团 法 人 资格 。 

Boe BSR: MTERA. $ 
律 、 法 规 和 国家 政策 , 遵守 社会 道德 风尚 , 代 
表 和 维护 全 行业 的 共同 利益 及 会 员 的 合法 权 
益 ， 在 政府 业务 主管 部 门 的 指导 下 ， 努 力 为 
会 员 服务 ， 为 行业 服务 ， 为 政府 服务 。 在 政 
MSA SATE “纽带 ”和 “桥梁 ”作用 。 
为 振兴 发 展 我 国电 恬 工 业 做 出 积极 贡献 。 

第 四 条 ”本 协会 接受 业务 主管 单位 
国家 机 械 工业 局 和 登记 管理 机 关 一 一 民政 部 
的 业务 指导 和 监督 管理 。 

第 五 条 ”本 协会 会 址 设 在 北京 市 。 


第 二 章 WAM 


第 六 条 ”本 协会 的 业务 范围 ， 

(一 ) 向 政府 反映 会 员 的 愿望 和 要 求 , 加 
会 员 传达 政府 的 有 关 政 策 、 法 律 、 法 规 并 员 
彻 落实 。 

(二 ) 收集 国内 外 本 行业 基础 资料 和 调 
研 相关 情况 ， 向 政府 提出 本 行业 发 展 等 方面 
的 建议 ， 协 助 政府 组 织 编制 行业 发 展 规划 和 
推动 行业 内 相关 方面 的 协调 发 展 。 

(=) 组 织 开 展 市 场 调研 和 预测 , 协助 政 
府 规范 市 场 行为 ， 为 会 员 开 拓 市 场 和 建立 公 
平 、 有 序 竞 争 的 外 部 环境 创造 条 件 。 

(四 ) 协助 政府 主管 部 门 组 织 起 草 、 修订 
本 行业 的 国家 标准 ， 组 织 制定 、 修 订 本 行业 





的 推荐 性 标准 ， 并 推进 标准 的 贯彻 实施 。 

(五 ) 组 织 建立 本 行业 技术 和 经 济 信息 
了 网络。 开展 对 国内 外 技术 、 经 济 和 市 场 信息 
的 采集 、 分 析 和 交流 工作 ， 协 助 政 府 主 管 部 
门 搞 好 本 行业 的 统计 工作 。 

(六 ) 推动 和 督促 会 员 提高 产品 质量 , 协 
助 政 府 组 织 搞 好 本 行业 质量 管理 工作 ， 协 助 
企业 对 产品 质量 进行 诊断 ,咨询 和 认证 工作 。 
组 织 本 行业 产品 质量 的 分 析 和 评价 工作 。 收 
集 和 反馈 本 行业 产品 质量 信息 。 

CE) 实施 行业 自律 ， 组 织 订 立行 规 行 
约 ， 并 监督 遵守 。 

( 八 ) 开展 技术 咨询 ,组 织 技术 交流 , FF 
展 新 产品 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 和 科技 
成 果 的 推广 应 用 。 

CHL) 组 织 交流 企业 改革 、 企 业 管 理 等 方 
面 的 经 验 ， 推 进 企业 现代 化 管理 。 协 助 政府 
推动 企业 和 行业 组 织 结 构 的 优化 。 

(十 ) 开展 本 行业 价格 、 税 收 、 资 金 信贷 
等 情况 的 调查 研究 ， 为 政府 制订 和 调整 政策 
提出 建议 。 收 集 、 整 理 、 分 析 产 品 价格 、 税 
收 的 信息 。 组 织 行业 内 投标 、 产 品 价格 的 协 
调 工 作 。 

(十 一 ) 根据 行业 发 展 的 需要 , 对 行业 职 
工 队 伍 素质 、 劳 动 管理 、 分 配制 度 等 进行 调 
研 ， 并 提出 建议 。 

(十 二 ) 与 行业 相关 组 织 建立 联系 并 开 
展 交 流 合作 。 

(十 三 ) 开展 国际 交流 活动 , 与 国外 行业 
相关 组 织 建立 正常 的 联系 和 交流 工作 。 

(十 四 ) 组 织 本 行业 产品 和 技术 的 全 国 
性 和 国际 性 的 展览 会 。 

(十 五 ) 编辑 行业 情况 介绍 、 产品 综合 样 
本 等 资料 ， 出 版 行业 内 部 和 面向 社会 的 有 关 
刊物 。 

(+A) 承办 政府 主管 部 门 委 托 办 理 的 
其 他 事项 。 
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第 三 章 
第 七 条 ”本 协会 的 会 员 种 类 有 单位 会 员 
和 个 人 会 员 。 

第 八条 凡 从 事 电工 产品 制造 与 工程 成 
套 的 企业 以 及 从 事 与 本 行业 有 关 的 科研 、 设 
计 、 院 校 等 事业 单位 和 在 行业 领域 内 具有 一 
定 影 啊 的 个 人 人， 遵守 本 协会 章程 ， 有 加 入 本 
协会 意愿 的 ， 均 可 申请 入 会 。 

第 九条 ”会 员 入 会 的 程序 是 ， 

(一 ) 提交 入 会 申请 书 ; 

(二 ) 经 理事 会 讨论 通过 ， 

(=) 由 理事 会 授权 协会 秘书 处 发 给 会 
员 证 。 
第 十 条 ”会 员 享 有 下 列 权利 ， 

(一 ) 有 选举 权 、 被 选举 权 和 表决 权 ; 
(=) 对 本 协会 领导 人 员 、 工 作 人 员 及 协 
会 的 工作 提出 批评 、 质 询 、 建 议 ， 并 进行 监 
督 ; 

(三 ) 参与 本 协会 举办 的 各 种 活动 , 优先 
取得 有 关 信 息 、 资 料 ， 并 优惠 享有 本 协会 组 
织 的 交流 和 转让 的 科技 成 果 ; 

(四 ) 对 涉及 本 行业 内 部 需要 协调 的 问 
题 以 及 涉及 与 其 他 行业 和 部 门 之 间 需 要 协调 
的 重大 问题 ， 以 至 需要 诉讼 的 问题 ， 有 权 要 
求 本 协会 予以 协助 。 

(五 ) AZER, BSAH. 

Bt SRRI PIS: 

(一 ) 遵守 本 协会 章程 和 行规 、 行 约 , 执 
行 本 协会 有 关 决 议 ， 维护 本 协会 的 信誉 和 合 
法 权益 ; 

《二 ) 积极 参加 本 协会 组 织 的 各 项 活动 ， 
并 努力 完成 本 协会 安排 的 工作 任务 ， 及 时 向 
本 协会 提供 有 关 信 息 和 资料 ; 

(六 ) 按 规定 缴纳 会 费 ， 

(七 ) 接受 本 协会 的 评议 或 调解 , 积极 协 
助 本 协会 对 涉及 本 单位 有 关 利 益 问 题 的 协 
Val; 

OD) 为 维护 协会 的 团结 、 统 一 和 工作 上 
的 协调 ， 不 组 织 、 不 参加 有 损 于 本 协会 的 一 
切 活动 。 

第 十 二 条 ”会 员 申 请 退会 只 要 疝 本 协会 
有 关 分 会 提出 书面 退会 要 求 ， 交 回 会 员 证 即 
可 退会 ， 并 报 本 协会 备案 。 
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第 十 三 条 ”会 员 如 有 严重 违反 本 章程 的 
行为 经 理事 会 或 常务 理事 会 通过 , 子 以 除名 。 


会 员 退 会 不 退会 费 。 


第 四 章 ”组 织 机 构 和 负责 人 
Pe. BR 


第 十 四 条 ”本 协会 的 最 高 权力 机 构 是 会 
员 代 表 大 会 。 会 员 代表 大 会 的 职权 是 : 

(一 ) 制订 和 修改 协会 章程 ; 

(二 ) SAB eS, 

(三 ) 审议 理事 会 的 工作 报告 和 财务 报 


OF 


(四 ) 决定 终止 事宜 ， 

(五 ) 决定 其 他 重大 事宜 。 

第 十 五 条 ”会 员 代 表 按 本 协会 分 配 的 名 
额 ， 由 分 会 组 织 民主 协商 或 选举 产生 。 会 员 
代表 大 会 须 有 2/3 以 上 的 会 员 代表 出 席 方 能 
召开 ， 其 决议 须 经 到 会 会 员 代表 半数 以 上 表 
决 通过 方 能 生效 。 

第 十 六 条 “会员 代表 大 会 每 届 四 年 ， 因 
特殊 情况 须 提 前 或 延期 换届 的 ， 须 由 理事 会 
表决 通过 ， 报 国家 机 械 工业 局 审查 ， 并 经 民 
政 部 批准 同意 .但 延期 换届 最 长 不 超过 一 年 。 

第 十 七 条 ”理事 会 是 会 员 代 表 大 会 的 执 
行 机 构 , 在 闭会 期 间 领 导 协 会 开展 日 常 工作 ， 
对 会 员 代 表 大 会 负责 。 

第 十 八条 “理事 会 的 职权 是 ， 

(一 ) 组 织 召 开会 员 代 表 大 会 , 向 会 员 代 
表 大 会 报告 工作 ， 贯 彻 执行 会 员 代 表 大 会 的 
RI; 

(二 ) 审 以 通过 本 协会 的 行规 、 行 约 ; 

(=) 选举 和 婴 免 理事 长 、 副 理事 长 、 常 
务 理事 、 秘 书 长 ; 

(四 ) 审议 本 协会 分 支 机 构 、 办 事 机 构 和 
实体 机 构 的 设置 、 撤 销 、 合 并 ; 

(五 ) 决定 会 员 的 吸收 和 除名 ; 

(六 ) 决定 副 秘 书 长 、 各 机 构 主 要 负责 人 
的 聘任 ; 

CE) 领导 本 协会 各 机 构 开 展 工作 ; 

( 八 ) 制定 内 部 管理 制度 ; 

( 九 ) 决定 本 协会 重要 事项 和 重要 文件 。 

第 十 九条 BSAA 2/3 以 上 的 理事 
出 席 方 能 召开 。 其 决议 须 经 到 会 理事 2/3 以 
上 表决 通过 方 能 生效 。 


第 二 十 条 ”理事 会 每 一 至 二 年 召开 一 次 
Zi, 情况 特殊 的 , 也 可 采取 通讯 形式 召开 。 
第 二 十 一 条 ”在 理事 会 闭会 期 间 ， 设 常 
务 理事 会 负责 理事 会 的 工作 。 常 务 理事 会 由 


理事 会 选举 产生 。 常 务 理事 会 对 理事 会 负责 


(常务 理事 人 数 不 超 过 理事 人 数 的 1/3)。 
第 二 十 二 条 ”常务 理事 会 的 职权 是 ， 
(一 ) 执行 会 员 代表 大 会 的 决议 ; 

(=) 筹备 召开 会 员 代 表 大 会 ; 

(=) 决定 会 员 的 吸收 和 除名 ; 

(四 ) 决定 设立 、 撤 销 、 合 并 办 事 机 构 、 分 
支 机 构 和 实体 机 构 ，; 

(五 ) 决定 副 秘 书 长 、 各 机 构 主 要 负责 人 
的 聘任 ; 

(六 ) 领导 本 协会 各 机 构 开 展 工作 ; 

(七 ) 制定 内 部 管理 制度 。 

第 二 十 三 条 ”常务 理事 会 须 有 2/3 以 上 
禹 务 理事 出 席 方 能 召开 ， 其 决议 须 经 到 会 常 
务 理事 2/3 以 上 表决 通过 方 能 生效 。 

第 二 十 四 条 ”常务 理事 会 每 年 召开 一 至 
二 次 会 以 ， 情 况 特殊 的 也 可 采取 通讯 形式 召 
开 。 

第 二 十 五 条 “本 协会 的 理事 长 、 副 理事 

长 、 秘 书 长 必须 具备 下 列 条 件 ， 

(一 ) 坚持 党 的 路 线 、 方 针 、 政 策 , 政治 
素质 好 ， 

(二 ) 在 本 行业 内 有 较 大 影响 ; 

(=) 理事 长 、 副 理事 长 最 高 任职 年 龄 不 
超过 70 周岁 ， 秘 书 长 最 高 任职 年 龄 不 超过 
65 周岁 ， 秘 书 长 为 专职 ; 

(四 ) 身体 健康 ， 能 坚持 正常 工作 ; 

CE) 未 受过 剥夺 政治 权利 的 刑事 处 罚 
的 ; 

(六 ) 具有 完全 民事 行为 能 力 。 

第 二 十 六 条 ”本 协会 理事 长 . 副 理 事 长 、 
秘书 长 如 超过 最 高 任职 年 龄 的 ， 须 经 理事 会 
表决 通过 ， 报 国家 机 械 工业 局 审查 ， 并 经 民 
政 部 批准 同意 后 ， 方 可 任职 。 

第 二 十 七 条 “本 协会 理事 长 、 副 理事 长 、 
秘书 长 一 届 任 期 四 年 。 其 任期 最 长 不 得 超过 


两 届 ， 因 特殊 情况 须 延 长 任期 的 ， 须 经 会 员 _ 


代表 大 会 2/3 以 上 代表 表决 通过 ， 报 国家 机 
械 工 业 局 审查 并 经 民政 部 批准 同意 后 ， 方 可 
任职 。 

第 二 十 八条 ”本 协会 理事 长 为 本 协会 法 


定 代 表 人 。 如 因 特 殊 情况 须 由 副 理 事 长 或 秘 
书 长 担任 法 定 代 表 人 ， 应 报国 家 机 械 工 业 局 
审查 并 经 民政 部 批准 同意 后 ， 方 可 担任 。 

本 协会 法 定 代 表 人 不 兼任 其 他 团体 的 法 
定 代 表 人 。 

第 二 十 九条 ”本 协会 理事 长 行使 下 列 职 
权 
《一 ) 召集 和 主持 理事 会 (或 常务 理事 
会 ); 

(=) 检查 会 员 代 表 大 会 、 理 事 会 、 常务 
理事 会 决议 的 落实 情况 ， 

(=) 代表 本 协会 签署 有 关 重 要 文件 。 

第 三 十 条 ”本 协会 秘书 长 行使 下 列 职 
FL; 

(一 ) 主持 协会 常设 办 事 机 构 ABAD 
的 工作 ， 组 织 实施 年 度 工作 计划 ， 

(二 ) 协调 各 分 支 机 构 、 办 事 机 构 、 实 体 
机 构 等 开展 工作 ; 

(=) 提名 副 秘 书 长 以 及 各 办 事 机 构 、 分 
支 机 构 、 实 体 机 构 主 要 负责 人 ， 交 理事 会 或 
常务 理事 会 决定 ; 

(四 ) 决定 办 事 机 构 、 实 体 机 构 专 职工 作 
人 员 的 聘用 ， 

(五 ) 根据 工作 需要 , 提出 设立 若干 工作 
委员 会 的 建议 ; 

(六 ) 处 理 其 他 日 常事 务 。 

第 三 十 一 条 ”本 协会 的 分 支 机 构 是 分 
Z, 名 称 统 一 使 用 “中 国电 器 工业 协会 XXX 
分 会 ”. 各 分 会 结合 本 专业 特点 制订 分 会 工作 
章程 并 报 本 协会 审定 。 分 会 根据 本 协会 的 委 
托 和 统一 工作 部 署 ,结合 本 专业 的 具体 情况 ， 
独立 开展 工作 。 分 会 可 设立 本 分 会 第 设 办 囊 
机 构 一 一 秘书 处 。 分 会 的 印章 由 本 协会 统一 
刻 制 颁发 。 


第 五 章 ”资产 管理 、 使 用 原则 
第 三 十 二 条 ”本 协会 的 经 费 来 源 主 要 





(一 ) 团体 会 员 交 纳 的 会 费 ; 

(=) 国内 团体 或 个 人 的 捐款 ; 

(=) 政府 部 门 给 予 的 资助 ; 

(四 ) 在 核准 的 业务 范围 内 开展 活动 或 
服务 的 收入 ; 

(五 ) AB; 


附录 。373 


(六 ) 其 他 合法 收入 。 

第 二 十 三 条 ”本 协会 按照 国家 有 关 规 定 
收取 会 员 会 费 。 

第 三 十 四 条 本 协会 经 费用 于 下 列 项 
A, 

(一 ) 本 协会 组 织 开 展 的 行业 活动 经 费 ; 

(二 ) 出 版 会 刊 和 编 印 资料 等 费用 ， 

(=) 秘书 处 开展 工作 所 需 费用 ; 

(四 ) 常设 办 事 机 构 等 的 工作 人 员 的 工 
资 与 津贴 ; 

(五 ) 表彰 协会 工作 人 员 及 活动 积极 分 
子 的 奖励 费用 ，; 

(六 ) 其 他 正当 支出 。 

第 三 十 五 条 本 协会 建立 严格 的 财务 管 
理 制度 , 保证 会 计 资料 合法 、 真 实 、 准 确 、 完 
整 


第 二 十 六 条 ”本 协会 配备 具有 专业 资格 
的 会 计 人 员 。 会 计 不 得 兼任 出 纳 。 会 计 人 员 
必须 进行 会 计 核 算 ， 实 行 会 计 监 督 。 会 计 人 
员 调动 工作 或 离职 时 ， 必 须 与 交接 人 员 办 清 
交接 手续 。 

第 三 十 七 条 ”本 协会 的 资产 管理 必须 执 
行 国家 规定 的 财务 管理 制度 ， 接 受 会 员 代 表 
大 会 和 财政 部 门 的 监督 。 资 产 来 源 属于 国家 
拨 球 或 者 社会 捐赠 、 资 助 的 ， 必 须 接 受审 计 
机 关 的 监督 。 凡 属 社会 捐赠 、 资 助 的 ， 要 将 
有 关 情 况 以 适当 方式 回 社 会 公布 。 

第 三 十 八条 ”本 协会 换届 或 更 换 法 定 代 
表 人 之 前 ， 必 须 接受 民政 部 和 国家 机 械 工 业 
局 组 织 的 财务 审计 。 

第 三 十 九条 ”本 协会 的 资产 ,任何 单位 、 
个 人 不 得 侵占 、 私 分 和 挪用 。 

第 四 十 条 ”本 协会 专职 人 员 的 工资 和 保 
险 、 福 利 待遇 ， 参 照 国家 对 事业 单位 的 有 关 
规定 执行 。 


第 六 章 ”章程 的 修改 程序 
第 四 十 一 条 ”对 本 协会 章程 的 修改 ， 须 
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经 理事 会 表决 通过 后 报 会 员 代表 大 会 审议 。 

第 四 十 二 条 ”本 协会 修改 的 章程 ， 须 在 
会 员 代表 大 会 通过 15 日 内 ,经 国家 机 械 工业 
局 审查 同意 ， 并 报 民 政 部 核准 后 生效 。 


DCR ”终止 程序 及 终止 后 
的 财产 处 理 


第 四 十 三 条 “本 协会 完成 宗旨 或 由 于 分 
立 、 合 并 等 原因 需要 注销 的 ， 由 理事 会 提出 
终止 动议 。 

第 四 十 四 条 ”终止 动议 须 经 会 员 代 表 大 
会 2/3 以 上 代表 讨论 通过 ， 并 报 业 务 主管 部 
门 审核 同意 。 

第 四 十 五 条 ”本 协会 终止 前 ， 须 在 业务 
主管 单位 及 有 关机 关 指 导 下 成 立 清 算 组 织 ， 
清理 债权 债务 , 处 理 善 后 事宜 , 清理 期 间 , 不 
开展 清算 以 外 的 活动 。 

第 四 十 六 条 ”本 协会 经 社团 登记 机 关 办 
理 注销 登记 手续 后 ， 即 为 终 上 上 。 

第 四 十 七 条 ”本 协会 终止 后 的 剩余 财 
产 ， 在 业务 主管 部 门 和 社团 登记 管理 机 关 的 
监督 下 ， 按 照 国家 有 关 规 定 ， 用 于 发 展 与 本 
办 会 宗旨 相关 的 事业 。 


第 八 章 ”附则 


第 四 十 八条 ”本 章程 经 1999 年 8 月 31 
会 员 代 表 大 会 表决 通过 。 

第 四 十 九条 ”本 章程 的 解释 权 属 本 协会 
的 理事 会 。 

第 五 十 条 ”本 章程 自 社团 登记 机 关 核 准 
之 日 起 生效 。 


附 有 2 


中 国电 请 工业 协会 正 、 副 理事 长 及 正 、 副 秘书 长 名 单 
ARK 陆 燕 其 ( 原 机 械 工 业 部 副 部 长 ) 


BERK ”” 尿 玉 久 (中 国贸 促 会 机 械 分 会 常务 副 会 长 . 原 机 械 工业 部 政策 法 规 体 改 司 司 长 ) 


席 裕 棣 ( 原 机 械 电 子 工业 部 第 一 装备 司 司 长 ) 

田 琴 时 (哈尔滨 电站 设备 集 园 公司 董事 长 ) 

李 连 义 (沈阳 电缆 厂 厂 长 ) 

陈 桐 兴 (广东 科 龙 电器 股份 有 限 公 司 副 总 裁 ) 

诺 长 林 ( 东 北 输 变 电 集 团 公 司 总 裁 ) 

阳 贻 华 ( 兰 州 电机 集团 有 限 责 任 公 司 董事 长 兼 总 经 理 ) 

Re SE CE TY Sa IP Se IE) 

曹 亚 琴 ( 原 中 国电 工 器 材 行业 协会 理事 长 ) 
秘书 长 杨 启 明 ( 北 京 电工 综合 技术 经 济 研 究 所 所 长 ) 
副 秘书 长 ë 王 荣 泉 ( 原 机 械 工业 部 行业 发 展 司 副 司 长 ) 

刘 伯 宁 (桂林 电器 科学 研究 所 原 所 长 ) 

祝 远 雅 (中 国电 工 设 备 总 公司 原 副 总 经 理 ) 
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中 国电 问 工 业 协 会 秘书 处 地 址 ,电话 
办 公 新 址 :北京 市 海淀 区 梁 微 路 2 号 院 主楼 


通讯 地 址 :北京 197 信箱 邮编 :100036 传真 : (010)68167210 
部 门 (或 姓名 ) 电话 

WEA 68166510, 68166512 

杨 启明 68270778 

ERR 68166510,68166512 

刘 伯 宁 、 祝 远 雅 68161921、68165741 

组 织 与 联络 部 312 68166500、68167210( 传 真 ) 

310 | 68166484 

行业 发 展 与 咨询 部 301 68166513,68166514 

市 场 与 价格 部 68270781 

国际 合作 与 展览 部 68212346、68173862 

信息 与 统计 部 307 | 68163106 

科技 与 质量 部 68270779 

标准 部 68212343 

培训 部 68163105 

办 公 室 68163650 

人 事 部 68162049 

财务 部 68212341 
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附录 4 
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附录 5 


中 国电 器 工业 协会 各 行业 分 会 名 录 


发 电机 分 会 

理事 长 ， 盛 树 仁 《哈尔滨 电机 有 限 责任 
公司 ) 

Bk: RR 


单位 ， 哈尔滨 大 电机 研究 所 

地 址 ， 哈尔滨 大 庆 路 89 号 

邮 码 ，150040 

电话 : (0451) 2102576 

传真 ; (0451) 2100926 

汽轮机 分 会 

理事 长 KAR (东方 汽轮机 厂 ) 

秘书 长 ， HHS 

单位 ;东方 汽轮机 三 

地 址 ; 四 川 德阳 绵竹 县 双 旺 镇 

邮 码 ，618201 

电话 : (0838) 6302192 一 5927 

电站 锅炉 分 会 

理事 长 : 金明 达 EARI) 

秘书 长 ， 李 志 安 

单位 ， 上 海 锅炉 厂 

地 址 ， 上 海 闵行 区 华 宁 路 250 号 

邮 码 ，200240 

电话 : (021) 64301037 

水 电 设 备 分 会 

理事 长 BR CORBA ERITH 
究 所 ) 

WEK.: RFE 

单位 ， 天 津 电气 传动 设计 人 研究 所 

地 址 ， 天 津津 唐 公 路 二 号 桥 东 

邮 码 : 300180 

电话 ，(022) 24391813 

传真 ，(022) 24391401 

电站 辅 机 分 会 

HFK: KEHE (上海 发 电 设备 成 套 设 备 倒 
究 所 ) 

单位 : 国家 电力 公司 机 械 局 

地 址 .北京 日 广 路 2 条 1 号 

邮 码 : 100761 

电话 : (010) 63548039 


传真 (010) 63414469 

内 燃 发 电 设备 分 会 

理事 长 : 刘 汉 忠 (兰州 电源 车 辆 研究 所 ) 

秘书 长 ， 杨 成 林 

单位 ， 兰州 电源 车 辆 研究 所 

地 址 : 兰州 市 七 里 河 区 民乐 路 64 号 

邮 码 ，730050 

电话 : (0732) 2337711 

高 压 开关 分 会 

理事 长 ， 丁 志文 《西安 高 压 开关 厂 》 

WEK: FÆI 

单位 ， 西安 高 压 电 只 研究 所 

Hid, PEACE ALR 30 号 

ABRES: 710077 

His: (029) 4261137 

(EEL, (029) 4241961 

BOS 

HSK: RAER (沈阳 变压器 有 限 责 任 公 
司 ) 

秘书 长 : 于 海 年 

单位 ， TCR AS es OTe Br 

地 址 : 沈阳 市 铁 西 区 北 二 中 路 18 号 

WRES: 110025 

电话 : (024) 25865182 

传真 : (024) 25851179 

电工 陶瓷 分 会 

理事 长 : BE HEBER ) 

单位 ， 西 安 电 次 研究 所 

地 址 ， 西安 大庆 路 156 号 

邮 码 ，710077 

Fig: (029) 4265223 

传真 ，(029) 4287897 

电力 电容 器 分 会 

理事 长 ， 胡 喜 洪 (西安 电力 电容 屁 厂 ) 

秘书 长 : 徐 武 | 

单位 ， PRAT BA aS 

地 址 ;西安 桃园 路 8 号 

邮 码 :710082 

电话 : (029) 4239934 
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(EH. (029) 4241869 

电 控 配 电 设备 分 会 

理事 长 HET (上海 电器 成 套 厂 ) 
秘书 长 : 陈 E 

单位 ， 天津 电器 传动 设计 人 研究 所 
地 址 ,天 津津 塘路 二 号 桥 东 
HbA: 300180 

电话 : (022) 24962945 

(GH. (022) 24391813 
通用 低压 电器 分 会 

理事 长 ， 李 维 昆 (沈阳 低压 开关 厂 ) 
BB: ME 

单位 ， 上 海 电 器 科学 人 研究 所 
Hi: 上 海 武 末路 505 号 

邮 码 ，200063 

电话 : (021) 62574990 一 421 
传真 ，(021) 62576021 

电力 电子 分 会 

理事 长 ， KRE GEER Bites) ) 
秘书 长 ， 张 志 刚 

单位 ， PEACH IRR 
地 址 : PRAT RERKE 202 号 
邮 码 ，710061 

电话 ，(029) 5268264 

防爆 电气 分 会 

理事 长 : AE (合肥 开关 厂 ) 
秘书 长 : 万 邵 油 

单位 : 沈阳 电 礁 传动 研究 了 所 
地 址 ， 沈 阳 铁 西区 兴工 街 64 与 
邮 码 ，110025 

电话 : (024) 5853773 
继电器 及 其 装置 分 会 
理事 长 : 金 ” 科 《 阿 城 继 电表 三 ) 
PBK: HHA 

PAL: 许昌 继电器 研究 所 

地 址 : 河南 许昌 建设 路 183 > 
邮 码 ，461000 

电话 : (0374) 3314554—2442 
传真 ，(0374) 33152732 
工业 日 用 电器 分 会 


理事 长 : 汤 宝 流 (广州 电器 科学 研究 所 ) 


秘书 长 : Mo pf 
单位 : 广州 电器 科学 人 研究 所 
地 址 ， 广州 新 港 西 路 204 号 
邮 码 ，510302 


电话 : (020) 84458023 

传真 ，(020) 84192478 

电器 附件 及 家 用 控制 器 分 会 

HRK.: HEA ISE BIA) 


秘书 长 : 许 亿 祺 


单位 ， 广州 电器 科学 研究 所 

地 址 ， 广州 新 港 西 路 204 号 

邮 码 ，510302 

Hig: (020) 84192478 

(EEL, (020) 84458023 

牵引 电气 设备 分 会 

理事 长 ， 戴 志 强 (湘潭 电机 集团 有 限 公司 ) 
单位 : 湘潭 牵引 电器 设备 研究 所 
地 址 ， 湘潭 下 报 司 街 302 号 
邮 码 ，411101 

电话 ，(0732) 8596635 

(EEL; (0732) 8596228 
电炉 及 工业 炉 分 会 

理事 长 : OA (上 海 电炉 厂 ) 
单位 ， 西安 电炉 研究 所 

地 址 ;西安 朱 省 大 街 南 端 222 号 
邮 碍 :710061 

电话 : (029) 5265538 

传真 ，(029) 5265438 
电焊 机 分 会 

理事 长 ， 计 昆 源 “上海 电焊 机 三) 
单位 : 成 都 电焊 机 研究 所 


HRA: 610051 

His: (028) 3335253 

焊接 材料 分 会 

FR |S. 王 顺 祥 (上 海 电 焊条 有 限 公 司 ) 
秘书 长 ， SARE 

单位 : 哈尔滨 焊接 研究 所 

地 址 : 哈尔滨 南 周 区 和 兴 路 65 号 

邮 码 ，150080 

电话 : (0451) 6335217 

传真 ，(0451) 6336693 

大 电机 分 会 

理事 长 : 郑 时 刚 〈 哈 和 尔 滨 大 电机 研究 所 ) 
秘书 长 ， W E 

单位 : 哈尔滨 大 电机 研究 所 


一 -一 一 -一 一 
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地 址 : 哈尔滨 大 庆 路 41 号 
邮 码 ，150040 

GG: (0451) 2102601—3370 
传真 ，(0451) 2102576 

分 马力 电机 分 会 

理事 长 ， 汤 宝 流 〈 广 州 电 器 科学 研究 所 ) 
WBK: EKR 

单位 : 广州 电器 科学 研究 所 
地 址 ， 广 州 新 港 西 路 204 号 
邮 码 ，510302 

电话 : (020) 84451171 

传真 ，(020) 84451516 

中 小 型 电机 分 会 

HRK: 林 涛 (北京 市 电机 总 厂 ) 
秘书 长 ; 秦 和 

单位 ， 上 海 电 器 科学 研究 所 
地 址 ， 上 海 武 守 路 505 号 
邮 码 ，200063 

电话 : (021) 62545407 

EH. (021) 62432316 
微 电 机 分 会 

理事 长 莫 会 成 〈 西 安徽 电机 研究 所 ) 
秘书 长 AAR 

单位 ， 西 安徽 电机 研究 所 

地 址 ,西安 桃园 西 路 2 号 
邮 码 : 710077 

电话 : (029) 4234773 

传真 ; (029) 4234772 

电动 工具 分 会 

HFK.: HES 〈 上 海 电 动工 具 研究 所 ) 
秘书 长 : KEE 

单位 ， 上 海 电 动工 具 研 究 所 
地 址 ， 上 海宝 庆 路 10 号 

HRAB: 200031 

电话 : (021) 64713065 

传真 ， (021》 64713065 

电线 电线 分 会 

理事 长 ， 黄 净 纯 (沈阳 电缆 厂 》 
秘书 长 ， ERY 
单位 ， 上海 电 缆 研 究 所 

地 址 ， 上 海军 工 路 1000 号 
邮 码 ，200093 

His: (021) 65494605 

传真 : (021) 65491182 

绝缘 材料 分 会 


理事 长 : 刘 元 捷 (桂林 电 囊 科学 研究 所 ) 
WPK: RR) 

单位 : 桂林 电器 科学 研究 所 

地 址 : 桂林 展 山 路 1 号 

HBAS: 541004 

电话 ; (0773) 5812501—2291 
(GH. (0773) 5813513 
Shae BA thos 

理事 长 PEE CASH) 
秘书 长 ， 于 同 双 

单位 : VCR Se at aE BT 

Hahk: 沈阳 铁 西 区 保 工 北 街 28 号 
邮 码 ，110026 

电话 : (024) 5874282 

电工 合金 分 会 

理事 长 : IHAT (桂林 电器 科学 研究 所 》 
秘书 长 RB 

单位 : 桂林 电器 科学 研究 所 
HHE, 桂林 辰 山路 l 号 

邮 码 ,541004 

电话 : (0773) 5812501 
电工 专用 设备 分 会 

理事 长 : 谭 义 文 〈 东 工 集团 公司 ) 
WEK: PEZ 
单位 ， 电工 器 材 协会 

地 址 ， 北 京 三 里 河 路 46 号 

邮 码 ，100823 

电话 ， (010) 68595256 

传真 ，(010) 6859204 

电厂 分 会 

理事 长 : 刘 凡 成 (哈尔滨 电 碳 厂 ) 
PRK: ABE 

单位 :了 哈 尔 演 电 碳 研究 所 

地 址 ; 哈 尔 演 市 香 坊 区 电 碳 街 6 号 
邮 码 : 150030 

Hig: (0451) 5303472 

工业 锅炉 分 会 

理事 长 FERRE (上 海 工业 锅炉 研究 所 ) 
秘书 长 ， 陈 继 龙 

单位 上海 工业 锅炉 研究 所 

地 址 ， 上 海 浦东 浴 华 路 121 号 
邮 码 ，200126 

电话 : (021) 58836230 

传真 (021) 58745829 

经 营 计 划 工 作 委 员 会 
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主任 : 
单位 : 
Hahk: 
邮 码 ， 
ALTE 


张 学 先 
上 海 动力 设备 有 限 公司 
上 海 杨 树 浦 路 2200 号 
200090 
(021) 64302391 一 8227 


价格 工作 委员 会 


380 + BTS 


主任 : 
单位 ; 
地 址 ， 
HBAS : 
电话 ; 


李鹏 程 

北京 重型 电机 厂 

北京 西部 吴 家 村 
100039 

(010) 68211199 一 3746 
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1998 年 电工 行业 企业 销售 100 58 


企业 名 称 


西安 电力 机 械 制 造 公司 
上 海 电 器 股份 有 限 公司 
LRP AR al 

上 海 汽轮机 有 限 公司 
东方 锅炉 厂 

RS READ A PR BEA Bl 
Lae A SEAR A a8 Ag BR ZS] 
东方 汽轮机 三 

东方 电机 三 

正泰 集团 公司 

许 继 集团 有 限 公司 
上 海 电缆 厂 
武汉 汽 轮 发 电机 厂 


山东 泰 出 国际 电缆 电 只 有 限 公 司 


江苏 宝 胜 集团 公司 

保定 天 威 集团 有 限 公 司 

附 尔 广电 机 责任 有 限 公司 
TRA EEE ai PR Bt EZ 
江苏 新 远东 电缆 有 限 公司 
德 力 西 集团 公司 

EFRI ERAR 

浙江 卧龙 集团 公司 

上 海 汽 轮 发 电机 有 限 公司 
湖南 电线 电缆 集团 公司 
江苏 长 江 电 器 集团 公司 

中 国 扬子 集团 有 限 公 司 

上 海 动力 设备 有 限 公司 
沈阳 高 压 开关 有 限 责任 公司 
广东 电工 公司 
哈尔滨 汽轮机 有 限 责 任 公司 
浙江 万 马 集团 公司 

湖北 红旗 电缆 工程 集团 
景德镇 华 意 电器 总 公司 
安徽 博 西 扬 制冷 有 限 公 司 
上 海 瑞 佩 电缆 附件 有 限 公 司 
顺德 特种 变压器 厂 


郑州 电缆 《集团 ) 股份 有 限 公司 


西子 电梯 集团 公司 


北京 巴 布 科 克 威 尔 科 克 斯 有 限 公 司 


保定 风帆 蓄电池 有 限 公 司 


TRAE CAP) 集团 有 限 公司 





639 882 
179 981 
135 562 
124 212 
116 781 
102 425 
101 430 
99 062 
91 053 
88 272 
87 213 
85 086 
83 277 
82 054 
76 817 
74 374 
74 181 
72 012 
71 882 
68 328 
68 208 
67 024 
62 345 
61 500 
60 094 
60 092 
58 703 
58 216 
58 216 
56 640 
94 332 
53 904 
53 762 
53 698 
52 891 
50 050 
47 683 
46 995 
46 773 
46 684 
45 096 





工业 总 
产 值 


(当年 价 ) 


(万 元 ) 
677 319 
179 335 
134 328 
125 375 
116 781 
113 878 
99 767 
96 058 
87 057 
81 391 
88 496 
87 760 
84 049 
84 358 
78 744 
78 875 
67 611 
70 354 
75 603 
72 061 
71 331 
67 104 
63 838 
61 500 
62 904 
60 968 
61 802 
57 919 
99 545 
57 32] 
99 564 
55 308 
53 346 
94 520 
46 737 
51 617 
50 000 
48 110 
44 038 
46 684 
48 672 


233 216 
43 243 
25 015 
25 292 
36 966 

9 630 
18 766 

5 287 
27 713 
25 821 
30 911 
37 737 
10 678 
26 117 
22 717 
12 130 
18 545 
13 277 
20 606 
13 583 
24 156 
13 522 
12 264 
1i 299 

6 866 
15 766 
18 539 
22 078 
16 226 

3 529 
20 122 
12 068 
13 337 
13 679 


14 975 
24 996 
10 816 
9 727 
11 999 
18 520 





667 233 
499 946 
238 431 


180 292 


229 661 
228 021 


» 224 955 


82 688 
187 907 
297 589 

33 604 
182 717 
111 886 
154 208 
110 873 

69 209 
121 913 
229 772 

19 513 

47 848 

39 554 
173 598 

32 596 
121 833 
173 980 

92 189 
160 918 
109 571 
104 842 

35 421 
242 676 

55 377 

61 679 
179 645 
105 099 

38 883 

45 925 
136 648 

82 431 

61 092 

34 821 


PSR + 381 


名 次 








企业 名 称 


=A LSS LEAR Se a] 
佛山 通宝 股份 有 限 公 司 
平顶山 天 认 集 团 有 限 责任 公司 
湘潭 电机 集团 有 限 公司 

杭州 汽 轮 动力 集团 公司 

北京 重型 电机 厂 

青岛 变压器 (RHD ARAR 
厦门 ABB 开关 有 限 公司 
无 锡 电缆 三 
甘肃 长 城 电器 工业 公司 

北京 开关 厂 

新 绪 特 变 电 工 股份 有 限 公司 
山东 阳 谷 电缆 集团 公司 

上 萎 电 器 股份 有 限 公司 

上 上 海 日 立 电动 工具 有 限 公 司 
广东 电缆 厂 

沈阳 电缆 有 限 责任 公司 

福州 天 宇 电气 股份 有 限 公司 
武汉 锅炉 厂 

猴 王 股份 有 限 公司 

南京 汽 轮 电机 (集团 ) 有 限 公司 
杭州 富 春 锅炉 容器 有 限 公司 

上 海 电 机 (集团 ) 公司 人 民 电 机 厂 
昆明 电缆 有 限 责任 公司 
无 锡 锅炉 厂 
江苏 省 溧阳 电缆 三 

河北 新 华 线 缆 集团 公司 

宁波 天 安 〈 集 团 ) 股份 有 限 公司 
阿 城 继电器 厂 

杭州 中 策 电缆 股份 有 限 公 司 
匡 县 太湖 电动 工具 集团 

江西 锅炉 厂 

甘肃 省 长 通电 缆 有 限 责 任 公 司 
沈阳 松 王蕾 电池 有 限 公司 

大 三 回族 自治 县 电机 三 

南平 电缆 股份 有 限 公司 

险 尔 滨 电 缆 厂 

兰州 电机 集团 有 限 责任 公司 
宁波 华 通 电器 集团 股份 有 限 公 司 
四 川 大 西洋 集团 有 限 责 任 公司 
河北 宝 丰 线 缆 有 限 公 司 

上 海 施 耐 德 配 电 电器 有 限 公司 
福州 大 通 机 电 股份 有 限 公司 
东风 电机 厂 

上 海 日 立 上 姜 电 化 机 器 有 限 公 司 
贵州 长 征 电器 集团 有 限 责 任 会 司 
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工业 总 
产 值 
(当年 价 ) 
(万 元 ) 

36 382 
43 013 
39 854 
45 078 
39 751 
39 925 
41 030 
40 013 
38 610 
38 219 
38 002 
38 717 
38 243 
35 648 
36 778 
33 367 
33 392 
34 024 
33 287 
32 912 
28 637 
31 886 
31 035 
35 336 
27 929 
29 115 
30 421 
30 326 
29 274 
28 609 
29 098 
26 948 
27 661 
27 546 
25 997 
24 462 
25 175 
23 238 
27 852 
24 046 
24 719 
23 555 
24 847 
24 250 
22 474 
29 459 











工 业 


增加 值 
(万 元 ) 
3 787 
16 880 
9 618 
18 045 
17 003 
17 717 
13 863 
14 413 
5 997 
13 036 
11 031 
9 500 
13 151 
— 509 
14 067 
3 384 
3 846 
11 970 
8 363 
7 798 
16 497 
12 953 
3 348 
7 662 
9 324 
5 745 
4 659 
12 542 
10 539 
3 034 
8 172 
7 074 
6 627 
9 266 
4 140 
6 898 
2 520 
6 752 
4 52] 
6 847 
4 072 
6 472 
T 455 
& 455 





全 部 职 
工 年 平 
HAR 
(人 ) 
472 
1 660 
4 914 
11 435 
3 549 
6 266 
1 812 
359 
1 245 
7 540 
2 879 
974 
i 147 
2 168 
1 507 
792 
3 344 
2 833 
6 066 
2 219 
5 035 
2 203 
1 447 
2 140 
1 616 
711 
1 124 
814 
5 972 
1 275 
2 102 
2 428 
2 199 
965 
628 
1 378 
6 200 
6 830 
480 
1 626 
703 
9] 
882 
6 152 
394 
6 671 











( 续 ) 


年 R 
资 产 
总 计 
(万 元 ) 
76 373 
92 612 
76 890 
147 544 
98 796 
163 235 
62 485 
38 714 
34 772 
95 839 
65 228 
80 000 
46 638 
244 558 
36 380 
32 813 
72 079 
88 276 
215 908 
113 656 
72 833 
43 165 
21 635 
40 587 
70 474 
24 046 
83 377 
11 844 
58 968 
44 498 
28 828 
43 746 
34 141 
47 902 
19 603 
31 908 
59 346 
9] 833 
21 868 
28 205 
31 043 
16 836 
31 395 
57 440 
40 640 
111 660 





名 次 









上 海 华 通 开关 三 
江苏 宇宙 焊接 材料 集团 公司 

Re RGF EW 

沈阳 电机 股份 有 限 公司 

甘肃 长 城 电器 集团 有 限 公 司 

新 华电 器 集团 有 限 公 司 

合肥 ABB 变压器 公司 

江苏 华 朋 集团 有 限 公司 

上 海 电机 (集团 ) 公司 南洋 电机 厂 
东方 绝缘 材料 股份 有 限 公 司 

上 海 电 焊条 有 限 公司 
河北 电机 股份 有 限 公司 
上 饶 市 振 达 钢材 工业 集团 


89 
90 
9} 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

























附录 ，383 


